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5 . 


J’ai  besoin  de  justifier  le  retard  qu'a  éprouvé  la  publica- 
tion de  ce  troisièmeet  dernier  volume  du  Traité  d’Êlcctricilè 
théorique  et  appliquée ; je  le  ferai  en  peu  de  mots. 

Quelque  vaste  que  soit  devenu  le  domaine  de  l’électricité, 
il  est  facile,  tant  qu'il  ne  s’agit  que  de  la  théorie,  à celui  qui 
s’est  voué  à l'étude  de  cette  branche  de  la  science,  de  se  tenir 
au  courant  de  tout  ce  qui  s’v  rapporte.  Mais  si  de  la  théorie 
on  passe  à l’application,  d’autres  connaissances  en  assez  grand 
nombre  deviennent  nécessaires;  les  parties  qui  sont  traitées 
dans  ce  troisième  volume  on  sont  la  preuve.  Ainsi  les  appli- 
cations physiques  reposent,  pour  le  plus  grand  nombre,  sur 
des  notions  délicates  de  mécanique  pratique  ; les  applications 
chimiques  exigent  des  connaissances  métallurgiques  assez 
spéciales;  enfin  les  applications  thérapeutiques  demandent 
une  appréciation  raisonnée  des  questions  physiologiques  et 
médicales.  Cette  simple  énumération  suffit  pour  faire  com- 
prendre les  difficultés  que  j’ai  rencontrées  dans  la  composi- 
tion de  ce  troisième  volume;  on  concevra  donc  sans  peine  que 
la  publication  en  ait  été  retardée  par  le  désir  que  j’ai  eu  de 
in’éclairer  auprès  des  personnes  qui  se  sont  occupées  des 
sujets  que  j’étais  appelé  à traiter,  soit  en  consultant  leurs 
ouvrages,  soit  en  conversant  avec  elles.  C’est  surtout  en  ce 
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qui  concerne  les  applications  thématiques,  que  celte  dou- 
ble ressource  m’a  été  précieuse  ; et  à cet  égard  il  m'est 
permis  de  mentionner  comme  m’ayant  été  spécialement  uti- 
les l’ouvrage  de  M.  Duchenne  de  Boulogne,  De  l'Électrisa- 
tion localisée,  et  le  Traité  des  applications  de  l'Électricité  à 
la  thérapeutique  de  M.  le  docteur  A.  Becquerel. 

Je  suis  heureux  aussi  de  saisir  celte  occasion  pour  adresser 
à MM.  les  directeurs  de  plusieurs  Observatoires  mes  rcmer- 
ciments  de  l’obligeance  avec  laquelle  ils  ont  bien  voulu  me 
communiquer  les  principaux  éléments  magnétiques  actuels 
des  stations  où  se  font,  sous  leur  direction  les  observations 
de  magnétisme  terrestre.  Les  résultats  qu’ils  m’ont  transmis 
sont  consignés  dans  la  note  finale  C de  ce  volume. 

Je  dois  ajouter  encore  que  ma  tâche,  en  ce  qui  concerne 
co  troisième  volume,  m'a  été  singulièrement  facilitée  par  le 
concours  que  m’a  prêté  mon  fils,  M.  Lucien  de  la  Bive, 
ancien  élève  de  l’École  polytechnique  de  Paris,  en  se  char- 
geant de  la  rédaction  des  notes  mathématiques  qui  terminent 
le  volume  et  des  paragraphes  deuxième  et  quatrième  du 
chapitre  des  applications  physiques,  relatifs  à l'application 
des  propriétés  magnétiques  du  courant  électrique,  soit  à la 
production  d’un  moteur  mécanique,  soit  à divers  appareils 
autres  que  les  télégraphes  électriques. 

Pendant  l’intervalle  de  près  de  quatre  années,  qui  s’est 
écoulé  entre  la  publication  du  premier  et  celle  du  troisième 
volume  de  ce  Traité,  le  monde  savant  s’est  enrichi  de  bien 
des  travaux  ayant  trait  aux  matières  qui  font  l’objet  des  deux 
premiers  volumes.  J'ai  cherché,  pour  que  mon  ouvrage  fût 
autant  que  possible  au  niveau  de  l’état  de  la  science  à la  fin 
de  1857,  à présenter  dans  un  appendice  un  résumé  des  nou- 
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velles  recherches  auxquelles  je  viens  de  faire  allusion.  Heu- 
reusement que  ces  travaux  récents  ne  présentent  aucune  dé- 
couverte d'une  très-grande  importance,  de  sorte  que  l’on  peut 
considérer  l’époque  actuelle  comme  un  temps  d’arrêt  mo- 
mentané dans  la  marche  de  l’électricité;  circonstance  émi- 
nemment favorable  à une  publication  du  genre  de  celle  que 
j’ai  entreprise. 

11  y a plus  : le3  nouvelles  recherches,  loin  de  contredire 
les  théories  que  j’avais  exposées,  sont  venues  plutôt  les  con- 
firmer et  donner  en  particulier  un  appui  de  plus  aux  obser- 
vations que  j’avais  présentées  dans  la  préface  de  mon  premier 
volume,  sur  le  rôle  de  l’électricité  dans  les  sciences  physiques. 
Ainsi  la  phase  remarquable  dans  laquelle  semblent  entrer  les 
sciences  expérimentales,  ii  la  suite  des  faits  intéressants  qui  ten- 
dent à établir  sur  des  bases  de  plus  en  plus  solides  le  principe 
de  la  corrélation  des  forces  physiques,  est  de  nature  à agrandir 
encore  le  domaine  de  l’électricité.  On  y trouve  en  effet  une 
preuve  à ajouter  à tant  d’autres,  que  l’électricité  est  une  des 
formes  les  plus  fréquentes  que  revêtent  les  différentes  forces 
de  la  nature  dans  leurs  transformations,  et  quelle  constitue 
ainsi  l’un  des  principaux  liens  qui  les  unissent  les  unes  aux 
autres,  en  même  temps  qu’elles  demeurent  subordonnées  à 
l’action  de  cette  puissance  providentielle  qui  maintient  eu 
équilibre  toutes  les  parties  de  l’univers. 


Genève,  décembre  I8S". 
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Page  2,  ligne  9,  les  phénomènes  eux-mêmes,  lisez  : les  phénomènes  de  la  vie, 


— 

13, 

— 

94,  des  pieds  à la  tète,  — 

de  la  tête  aux  pieds, 

— 

57, 

— 

24,  constitution  musculaire,  — 

constitution  moléculaire 

— 

68, 

— 

36,  très-peo  aiguisé,  — 

tres*bien  aiguise. 

— 

77, 

— 

31,  56  de  chaque  côté,  — 

48  de  chaque  côté, 

— 

96, 

— 

35,  psr  une  influence  ; — 

par  inlluenee; 

— 

117, 

— 

33  (no/f),  pièces  d'accès,  — 

pièces  d’acier 

— 

240, 

— 

93,  horizontale,  — 

verticale. 

— 

241, 

— 

4,  et  l'intensité,  — 

et  d’intensité 

— 

243, 

— 

91,  déclinaisons  majima,  — 

tlcclinaisoni  mi  ni  nui 

— 

W., 

— 

94  et  23,  tnantnum  à 8 h.  1/4,  — 

minimum  à 8 h 1/4, 

— 

214, 

— 

6,  et  le  mniiffliim  moyen,  — 

et  le  minimum  moyen 

— 

953, 

— 

37  (dernière),  diurnes,  qui  y est,  — 

diurnes  y est 

— 

280, 

— 

7,  la  positive  du  sol,  — 

la  négative  du  sot 

— 

324. 

— 

27  et  28  ; no/e),  a un  coefficient,  — 

s un  coefficient 

— 

339, 

— 

au  bas,  voyez  la  note  finale  G,  — 

voyez  la  note  finale  1». 

_ 

437, 

— 

22,  26  et  28  (note) , Rennes,  — 

Rouen, 

— 

458, 

— 

(dans  la  figure,  en  bas,  d 
gauche),  f.  — 

d. 

— 

474, 

— 

10,  têtes  c,  — 

tètes  t 



635, 

— 

16,  ce  trouble,  — 

il  est  vrai  que  ce  trouble 

— 

C39, 

— 

8,  quelque  désordre  musculaire,  — 

quelque  névrosé, 

— 

664. 

— 

23,  d’un  demi-millimetre  — 

d’un  demi-millimètre  de  diamètre 

— 

726, 

— 

7,  *|-  1#  — 

-|*  l'a  * a 

— 

703, 

— 

28,  inducteur  de  la  — 

inducteur  et  la 

— 

711. 

— 

2,  d’un  fil  de  — 

d’uu  fil  de  cuivre  de 
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SIXIÈME  PARTIE 

RAPPORTS  DE  L’ÉLECTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES 
NATURELS 


CHAPITRE  PREMIER. 

PRODUCTION  D’ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES. 

$ L Notion*  générale»  »nr  l’électricité  physiologique  et  parti* 
entièrement  »ur  l’électricité  animale* 


Nous  avons  vu,  en  nous  occupant  des  sources  de  l’électricité, 
que  toute  action  ou  plutôt  tout  changement  dans  l’état  molé- 
culaire d’un  corps  est  accompagné  d’un  dégagement  d’électri- 
cité, que  ce  changement  ait  lieu  par  l'effet  d’une  action  phy- 
sique, telle  que  la  chaleur,  d’une  action  mécanique  ou  d’une 
action  chimique.  Mais,  indépendamment  de  ces  actions  simples 
provoquées  par  la  main  de  l’homme,  il  existe  dans  la  nature 
une  multitude  d’actions  spontanées  plus  ou  moins  complexes 
qui  donnent  naissance  aux  phénomènes  divers  que  nous  pré- 
sentent soit  les  corps  organisés,  soit  les  corps  inorganiques  ; 1 

ces  actions  sont  également  accompagnées  de  manifestations 
électriques.  Quand  les  corps  qui  les  éprouvent  sont  inorga-  ", 
niques,  elles  doivent  être  nécessairement  comme  celles  dont 
nous  avons  étudié  l’effet  dans  la  cinquième  partie,  ou  phy- 
siques, ou  mécaniques,  ou  chimiques;  seulement,  comme 
elles  ne  se  présentent  pas  dans  des  circonstances  aussi  simples, 
il  faut  chercher  à les  démêler  pour  expliquer  l’origine  de  l’élec- 
iii.  .1 
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tricité  qui  en  résulte.  Mais  quand  les  corps  sont  organiques, 
la  difliculté  augmente  encore,  du  moins  lorsqu’il  s'agit  d’un 
organisme  vivant;  il  faut  alors  tenir  compte  d’une  force  nou- 
velle et  importante,  savoir  la  force  vitale.  Nous  verrons,  en 
effet,  que  l’action  de  cette  force  est  accompagnée  chez  tous  les 
corps  dans  lesquels  elle  existe,  d’une  production  d’électricité 
qui  se  manifeste  constamment,  quoique  sous  des  formes  très- 
variées  et  à des  degrés  d’intensité  très-différents,  et  qui  cesse 
avec  les  phénomènes  eux-mèmes.  Le  problème  se  complique 
alors  de  la  question  de  savoir  si  les  manifestations  électriques 
sont  une  conséquence  directe  et  immédiate  de  la  force  vitale, 
ou  si  elles  naissent  des  actions  physico  ou  chimico-physiolo- 
giques  que  détermine  cette  force,  et  dont  elles  ne  seraient  plus 
alors  qu’un  effet  indirect.  11  va  sans  dire,  en  effet,  que  pour 
nous  la  force  vitale  elle-même  n’est  point  une  résultante  des 
forces  physiques  ou  chimiques  qui  accompagnent  la  présence 
de  la  vie,  mais  qu’au  contraire  elle  les  domine  et  les  met  en 
activité  de  manière  à les  faire  servir  à l’accomplissement  des 
fonctions  qui  constituent  l’organisme  vivant. 

Quelle  que  soit,  du  reste,  la  cause  de  l'électricité  que  mani- 
nifeste,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre,  tout  corps  doué  de 
vie,  nous  nommons  cette  cause  action  physiologique  ; et  c’est 
par  l’étude  des  phénomènes  électriques  qui  accompagnent  les 
actions  physiologiques  que  nous  commençons  celte  sixième 
partie,  en  consacrant  ce  premier  paragraphe  à un  coup  d’œil 
général  sur  ce  sujet  dont  nous  aborderons  les  détails  d’une 
manière  plus  particulière  dans  les  paragraphes  suivants. 

C'est  surtout  dans  les  animaux  qu’on  a reconnu  et  étudié 
les  phénomènes  électriques  qui  accompagnent  la  présence  de  la 
vie  et,  parmi  les  animaux,  c’est  d’abord  dans  certains  pois- 
sons qu’on  en  a observé  les  signes  les  plus  prononcés.  11  existe 
quelques  espèces  de  poissons,  entre  autres  la  torpille,  le  gym- 
note et  le  silure,  qui  donnent  une  violente  commotion  quand 
on  les  irrite  en  certaines  parties  du  corps  ; et  on  a bien  vite 

K i - * • • »i..  1 t 

1 Noue  verrou*  plu*  loin  les  tentatives  qu’un  a faites  pour  rechercher  la  pré- 
sence de  l'électricité  chez  le*  végétaux  vivants. 
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constaté  que  cet  effet  était  dû  à une  décharge  électrique,  en 
remarquant  que  pour  l 'éprouver  il  fallait  toucher  le  poisson 
avec  une  tige  conductrice  de  l’électricité.  Plus  tard , on  a 
recueilli  cette  électricité  elle-même,  et  on  s’est  assuré  qu’elle 
possédait  toutes  les  propriétés  de  l’électricité  développée  par 
les  moyens  artificiels.  Nous  étudierons  dans  un  paragraphe 
suivant  celte  source  remarquable  d'électricité,  en  examinant 
de  près  la  structure  et  les  propriétés  de  l’organe  particulier  qui 
semble  la  produire,  et  dont  sont  doués  seulement  les  poissons 
électriques.  Auparavant,  nous  devons  nous  occuper  des  ma- 
nifestations électriques  qu’on  est  parvenu  à observer,  mais  à 
un  degré  beaucoup  moindre,  chez  les  autres  animaux. 

Galvani  est  le  premier  qui  ait  démontré  l’existence  de  l’élec- 
tricité animale  dans  la  grenouille.  Nous  avons  cité  l’expérience 
fondamentale  sur  laquelle  il  avait  cru  pouvoir  d’abord  ap- 
puyer sa  démonstration  *,  et  qui  consistait  à mettre  en  com- 
munication les  nerfs  et  les  muscles  d'une  grenouille  au  moyen 
d’un  arc  composé  de  deux  métaux.  Mais  l’interprétation  qu’en 
donna  Volta,  en  prouvant  directement  que  l’emploi  d’un  arc 
métallique  hétérogène  était  l’origine  de  l'électricité,  obligea 
Galvani  à se  servir  d’un  arc  homogène  pour  réunir  les  muscles 
et  les  nerfs  de  la  grenouille.  Une  discussion  très-longue  s’éleva 
alors  entre  Volta  et  Galvani  et  leurs  partisans  respectifs,  rela- 
tivement à la  cause  des  contractions  éprouvées  par  la  gre- 
nouille dans  l’expérience  fondamentale,  Volta  les  attribuant  à 
l’électricité  développée  par  le  contact  de  substances  hétéro- 
gènes, et  Galvani  persistant  à admettre  l'existence  d’une  élec- 
tricité animale  dont  il  supposait  la  négative  condensée  dans 
les  parties  intérieures  du  muscle,  tandis  que  la  positive  était 
à sa  surface,  le  nerf  servant  de  conducteur  entre  les  deux  ar- 
mures de  cette  espèce  de  bouteille  de  Leyde  ; idée  que  nous  ver- 
rons être  bien  rapprochée  de  la  vérité.  Rien  n’est  plus  ingé- 
nieux que  les  expériences  par  lesquelles  Volta  chercha  à dé- 
montrer que  la  plus  légère  différence  dans  l'homogénéité  des 
corps  conducteurs  en  contact  suffisait  pour  donner  naissance  à 


i Tome  I,  page  2*. 
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une  électricité  rendue  sensible  par  les  contractions  de  la  gre- 
nouille; cette  électricité  étant  dans  tous  les  cas,  suivant  lui, 
due  à une  hétérogénéité  dans  l'arc  métallique.  Galvani  de  son 
côté  et  sou  neveu  Aldini  montraient  qu’on  pouvait  produire 
les  contractions  avec  des  arcs  métalliques  parfaitement  homo- 
gènes, ou  sans  employer  de  métaux , et  n’attribuaient  l'in- 
lluenee  incontestable  de  l’hétérogénéité  qu’a  une  augmentation 
de  résistance  qui  rendait  plus  forte  la  décharge  de  l’électricité 
animale.  L’expérience  fondamentale  sur  laquelle  Galvani  ap- 
puyait l’existence  d’une  électricité  animale  consistait  à couper 
les  nerfs  à leur  sortie  du  canal  vertébral,  puis,  en  les  soule- 
vant délicatement  avec  une  tige  isolante,  à les  amener  en 
contact  avec  la  surface  extérieure  d’une  des  cuisses  de  la  gre- 
nouille en  un  seul  point  du  muscle,  si  c’est  possible  ; et  aussi- 
tôt la  cuisse  se  contractait.  Galvani  était  même  parvenu  à 
obtenir  la  contraction  de  la  cuisse  d'une  grenouille  en  mettant 
son  nerf  en  contact  avec  un  muscle  étranger,  tel  qu’un  frag- 
ment musculaire  du  ventre  placé  sur  une  plaque  de  verre,  et 
qui  n'avait  aucune  liaison  conductrice  avec  la  grenouille.  Cette 
forme  remarquable,  donnée  par  Galvani  à son  expérience  fon- 
damentale, constitue,  comme  nous  le  verrons,  l’un  des  phé- 
nomènes les  plus  curieux  de  l’électricité  animale.  Toutefois 
Volta  ayant  encore  objecté  que  l’électricité  développée  dans 
cette  dernière  expérience  était  due  au  contact  du  muscle  et  du 
nerf,  et  rentrait  par  conséquent  dans  le  principe  général  qu’il 
avait  établi  sur  l’électricité  de  contact,  Galvani  plaça  sur  un 
plan  isolant  une  cuisse  de  grenouille  munie  de  son  nerf  re- 
courbé en  demi-cercle  ; dans  le  voisinage,  et  sans  communica- 
tion avec  la  première,  il  disposa  une  seconde  cuisse,  et  laissa 
tomber  le  nerf  de  cette  seconde  cuisse  préparée  sur  le  nerf 
recourbé  de  la  première.  De  cette  manière  aux  deux  points  de 
contact  il  n’y  avait  que  la  substance  nerveuse  ; tout  était  donc 
homogène,  et  cependant,  au  moment  où  les  deux  circuits  furent 
ainsi  fermés,  les  deux  cuisses  se  contractèrent  énergiquement. 

Galvani  ne  se  borna  pas  aux  expériences  sur  les  grenouilles; 
il  en  fit  aussi  sur  les  animaux  à sang  chaud,  et  réussit  à mon- 
trer que  le  courant  d’électricité  animale  dirigé  de  l’extrémité 
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inférieure  des  membres  vers  les  nerfs  n’élait  pas  uniquement 
propre  à la  grenouille,  mais  se  retrouvait  dans  les  autres  ani- 
maux. Ces  résultats  longtemps  contestés  ont  été  plus  tard  con- 
firmés et  étendus  par  les  belles  recherches  de  Malteucci  et  de 
Dubois-Reymond.  Néanmoins,  à l’époque  dont  nous  parlons, 
les  idées  de  Volta  finirent  par  l'emporter  sur  celles  de  son  adver- 
saire, le  monde  savant  ne  pouvant  se  refuser  de  donner  raison 
au  physicien  qui  marchant  de  faits  en  faits  avec  une  admirable 
logique  et  une  puissance  d’observation  non  moins  grande , 
avait  été  conduit  de  la  décharge  d’électricité  à peine  sensible 
qu’accuse  la  contraction  de  la  grenouille,  à la  pile  voltaïque,  la 
source  d’électricité  la  plus  énergique  que  l'homme  ait  produite 
jusqu’ici. 

Toutefois,  de  même  que  Galvani  et  ses  partisans  avaient  été 
trop  loin  en  ne  voyant  dans  les  contractions  de  la  grenouille 
qu’un  effet  de  l’électricité  animale,  quelles  que  fussent  les  con- 
ditions de  l’expérience,  Volta  et  ses  partisans  avaient  eu  tort 
de  nier  absolument  l’existence  de  cette  électricité.  C’est  ce 
qu’avait  bien  senti,  sans  se  laisser  dominer  par  l’autorité  alors 
toute  puissante  de  Volta,  l’illustre  savant  qui  a été  l’une  des 
plus  grandes  gloires  de  l’Europe  moderne.  Dans  un  travail  pu- 
blié en  1797  et  dont  nous  avons  déjà  fait  connaître  quelques- 
uns  des  résultats1,  Humboldt  décrivit  une  série  d’expériences 
par  lesquelles  il  avait  réussi  à produire  des  contractions  dans 
les  cuisses  de  grenouille,  en  ne  mettant  en  contact  que  le 
nerf  et  les  muscles  et  en  ayant  soin  d’éviter  toute  irritation 
mécanique.  11  obtenait  des  contractions  soit  en  recourbant  la 
région  lombaire  de  l’animal  vers  le  nerf  ischiade  avec  lequel 
elle  était  encore  organiquement  liée,  soit  en  louchant  en  même 
temps,  au  moyen  d’un  fragment  coupé  de  nerf  crural,  le  nerf 
crural  et  un  muscle  de  la  cuisse,  soit  en  touchant  le  nerf  de  la 
grenouille  préparée,  sur  deux  points  différents,  avec  un  mor- 
ceau de  substance  musculaire  prise  sur  la  grenouille  vivante. 
Humboldt  avait  démontré  également  la  possibilité  de  contrac- 
tions produites  par  des  arcs  réellement  homogènes,  et  il  avait 

1 Tome  II.  page  129. 
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établi  la  distinction  suivante  au  moyen  de  laquelle  il  était 
parvenu  à concilier  d’une  manière  très-juste  les  résultats  de 
Galvani  et  ceux  de  Volta,  savoir  que,  s’il  est  vrai  qu’il  y ait 
des  animaux  chez  lesquels  un  arc  homogène  n’excite  aucune 
contraction,  tandis  que  ces  mêmes  animaux  en  manifestent 
dès  que  l'arc  est  le  moins  du  monde  hétérogène,  d’un  autre 
côté  on  ne  peut  admettre  que  la  contraction  musculaire  ne 
puisse  avoir  lieu  qu’autant  qu’il  y a hétérogénéité. 

L’électricité  animale , au  milieu  des  découvertes  si  nom- 
breuses et  si  brillantes,  auxquelles  avait  donné  naissance  la 
pile  de  Volta,  avait  été  complètement  perdue  de  vue  quand 
trente  ans  après  la  publication  de  l’ouvrage  de  Humboldt,  c’est- 
à-dire  en  1827,  Nobili,  mettant  à profit  les  moyens  d’investi- 
gation que  la  science  de  l'électricité  avait  acquis  pendant  cet 
intervalle  de  temps,  réussit  à constater  d’une  manière  irré- 
/*  fragable  et  à l'abri  de  toute  objection,  l'existence  d’un  courant 
— électrique  dans  la  grenouille,  qu'il  nomma  le  courant  propre 
| de  la  grenouille.  C'est  en  se  servant  d’un  galvanomètre  mul- 
tiplicateur très-sensible  qu’il  venait  d’inventer  et  que  nous 
avons  décrit,  qu’il  put  percevoir  ce  courant.  La  grenouille 
étant  préparée  à la  manière  de  Galvani,  il  la  faisait  plonger 
d'une  part  par  ses  nerfs  lombaires,  d’autre  part  par  les  jam- 
bes, dans  deux  capsules  remplies  d’eau  pure  ou  mieux  d'eau 
salée';  il  s'assurait  d’abord  en  réunissant  les  deux  cap- 
sules par  une  mèche  de  coton  mouillée  que  la  grenouille  se 
contractait,  comme  l’avaient  déjà  observé  Galvani,  Humboldt 
et  d’autres;  puis  enlevant  la  mèche  de  coton,  il  fermait  le  cir- 
cuit en  plongeant  respectivement  dans  les  deux  capsules,  cha- 
cune des  extrémités  de  son  galvanomètre  terminées  par  des 
lames  de  platine.  11  obtenait  ainsi  un  courant  de  1 0",  de  20*  et 
même  de  30°  ; ce  courant  n’était  que  de  quelques  degrés  lorsque 
le  liquide  contenu  dans  les  capsules  était  de  l’eau  pure  au  lieu 
d’eau  salée  plus  conductrice.  Il  était  du  reste  constamment  dirigé 
dans  l’animal  des  pieds  à la  tête  ou  des  muscles  aux  nerfs. 

Nobili  observa  plusieurs  faits  importants  sur  le  courant  de 
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la  grenouille.  Quoique  les  grenouilles  ne  se  contractent  sous 
l'action  de  leur  propre  courant  que  peu  de  temps,  au  plus 
pendant  un  quart  d’heure  depuis  quelles  ont  été  préparées,  ce- 
pendant l’action  de  ce  même  courant  sur  le  galvanomètre  est 
d'une  beaucoup  plus  grande  duree,  de  plusieurs  heures  dans 
bien  des  cas.  Ayant  obtenu  une  déviation  de  5°  avec  une  gre- 
nouille, il  en  disposa  une  seconde  dans  le  circuit  à la  suite  de 
la  première  et  dans  le  même  sens,  et  la  déviation  fut  alors 
de  8°,  avec  une  troisième  la  déviation  fut  de  11°.  En  opposant 
le  courant  d’une  grenouille  au  courant  d’une  autre,  il  n’y  a 
plus  aucun  effet;  ainsi  il  n'y  a même  aucune  contraction  ni 
dans  l’une  ni  dans  l'autre  des  deux  grenouilles  en  touchant  le 
nerf  et  le  muscle  de  l'une  respectivement  avec  le  nerf  et  le 
muscle  de  l’autre , tandis  qu'elles  se  contractent  fortement 
toutes  les  deux  quand  on  met  en  contact  réciproque  le  nerf  de 
l’une  avec  le  muscle  de  l'autre. 

L'existence  d’un  courant  propre  dans  la  grenouille  et  indé- 
pendant de  toute  cause  extérieure,  quoique  bien  établie  par 
Nobili,  n’avait  pas  attiré  toute  l’attention  qu’elle  méritait.  C'est 
aux  efforts  et  aux  travaux  de  M.  Matteucci  qu'on  doit  d’avoir 
mis  en  relief  l'importance  de  ce  fait,  et  en  général  d’avoir 
rendu  à l’électricité  animale  la  place  qu’elle  doit  occuper 
dans  les  phénomènes  électriques  et  physiologiques. Un  autre  sa- 
vant, M.  Dubois-Reymond,  a fait  également  des  phénomènes  ' 
électro-physiologiques,  comme  nous  l’avons  déjà  dit  ’,  l’objet 
de  travaux  aussi  nombreux  que  consciencieux.  C’est  essen- 
tiellement dans  les  recherches  de  ces  deux  savants  que  nous 
puiserons  les  détails  dans  lesquels  nous  allons  entrer  sur  ce 
sujet  délicat,  détails  indispensables  à connaître  pour  l'intelli- 
gence de  la  partie  des  applications  qui  aura  pour  objet  la  thé- 
rapeutique. 

$ 2.  Du  courant  propre  de  la  grenouille  du  courant 
muncnlnlre  en  général. 

Matteucci  et  Dubois-Reymond  ont  tous  les  deux  fait  égale- 

1 Tome  II,  page  150. 
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ment  usage  pour  observer  les  phénomènes  électro-physiolo- 
giques du  galvanomètre  et  de  la  grenouille  galvanoscopique. 
Nous  avons  déjà  fait  connaître  le  galvanomètre  et  en  particu- 
lier celui  de  M.  Dubois-Reymond 1 ; nous  avons  également  in- 
diqué la  manière  de  préparer  la  grenouille  galvanoscopique  et 
de  s’en  servir 3 ; nous  continuerons  à appeler  de  ce  nom  ce  gal- 
vanomètre physiologique,  lors  même  qu’au  lieu  d’être  formé 
par  une  grenouille  tout  entière,  il  ne  se  compose  que  d’une 
cuisse  de  grenouille  munie  de  son  nerf  comme  la  représente  la 
ligure  264.  Nous  nous  bornerons  donc  ici  à énumérer  les  pré- 
cautions à prendre  dans  l’emploi  de  ces  deux  procédés,  surtout 
du  premier.  En  effet  lorsqu’il  s'agit  de  la  grenouille  galvanos- 
copique,  il  faut  seulement  avoir  soin  de  bien  dépouiller  le  nerf 
et  de  fermer  le  circuit  avec  le  seul  nerf  sans  y comprendre  au- 
cune portion  du  muscle  de  la  jambe.  On  fait  toucher  le  fila- 
ment nerveux  avec  les  deux  points  qu’on  soupçonne  être  les 
pôles  de  l’élément  électro-moteur  qu’on  veut  étudier,  et  si  la 
portion  du  filament  nerveux  comprise  entre  ces  deux  points 
de  contact  est  effectivement  parcourue  par  un  courant  élec- 
trique, on  voit  à l’instant  la  jambe  se  contracter.  On  peut 
même  avec  un  très-grand  degré  de  probabilité  déterminer  la 
direction  de  ce  courant  ; on  n’a  qu'à  se  servir  pour  cela  d’une 
jambe  de  grenouille  un  peu  affaiblie,  et  alors  on  voit,  si  le 
courant  est  dirigé  dans  le  nerf  du  côté  de  la  jambe,  celle-ci  se 
contracter  quand  on  ferme  le  circuit,  et  rester  au  contraire 
immobile  au  moment  où  l'on  ouvre  le  circuit.  L’inverse  a lieu 
si  le  courant  a une  direction  contraire.  On  peut  sans  inconvé- 
nient, si  l’on  veut  éviter  le  contact  direct  avec  les  points  de 
l’élément  électro-moteur,  interposer  entre  le  nerf  et  ces  points 
deux  petites  bandes  de  papier  humectées  d’eau. 

L'emploi  du  galvanomètre  exige  plus  de  précaution.  11  faut 
d’abord  éviter  l’action  chimique  des  liquides  animaux  sur  les 
lames  de  métal,  qui  servent  à mettre  dans  le  circuit  les  divers 
organes  dont  on  veut  étudier  l’état  électrique.  Dans  ce  but  on 

* Tome  1,  page  329. 
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se  sert  de  lames  d'un  platine  très-pur  et  de  même  surface, 
qu’on  a nettoyées  avec  beaucoup  de  soin;  il  faut  même  les 
laisser  plonger  dans  de  l'eau  très-longtemps  pour  que  cette 
simple  immersion  ne  donne  pas  naissance  à un  courant,  puis, 
quand  on  s’est  assuré  qu'il  n'y  a pas  d'action,  on  louche  en 
même  temps  avec  les  deux  lames  les  parties  animales  dans  les- 
quelles on  cherche  le  courant  électrique,  en  ayant  soin  de 
tenir  ces  lames  par  des  manches  vernis  auxquels  elles  sont 
fixées.  Mais  le  seul  fait  de  la  circulation  d’un  courant  en  polari- 
sant les  lames,  les  rend  capables  de  produire  sans  autre  cause, 
un  courant  que  nous  avons  appelé  secondaire.  On  ne  peut 
donc  opérer  deux  fois  de  suite,  sans  avoir  eu  soin  de  bien  dé- 
polariser les  lames  après  la  première  expérience,  ce  qu’on  fait 
en  les  laissant  plongées  dans  un  même  liquide  pendant  un 
certain  temps,  tout  en  conservant  entre  elles  une  communica- 
tion métallique.  Il  est  même  avantageux  pour  éviter  l’affai- 
blissement qui  résulte  pour  le  courant  de  cette  polarisation 
dans  une  même  expérience,  d’observer  la  déviation  qu’on  ob- 
tient au  premier  instant,  au  lieu  d’attendre  pour  la  noter 
qu'elle  soit  devenue  constante,  c'est-à-dire  que  l'aiguille  soit 
en  repos. 

Aux  précautions  que  nous  venons  d’indiquer  d’après  Mat- 
teucci,  Dubois-Reymond  en  a ajouté  encore  quelques  autres 
d'autant  plus  indispensables  que  procédant  avec  son  galvano- 
mètre multiplicateur  si  sensible  que  nous  avons  déjà  décrit  ', 
il  devait  éviter  toute  chance  d’erreur  que  rendait  plus  grande 
l'excessive  délicatesse  de  son  instrument.  Voici  comment  il  s’y 
prend.  11  fait  communiquer  les  extrémités  de  son  galvanomètre 
avec  deux  lames  de  platine  fixées  chacune  dans  une  pince 
métallique  à l’extrémité  d'une  tige  horizontale  de  laiton  qui 
elle-même  est  adaptée  à une  tige  semblable  mais  verticale,  le 
long  de  laquelle  elle  peut  glisser,  et  qui  est  isolée  au  moyen 
d'une  petite  colonne  de  verre.  Les  lames  de  platine  plongent 
dans  un  vase  et  peuvent  ainsi  avoir  à volonté  un  mouvement 
dans  un  sens  horizontal  ou  vertical.  L'une  des  extrémités  du  fil 


> Tome  1, 1 a (je  329. 


^«QigiJu'a-by  Google 


10  rapports  de  l'électricité  avec  les  phénomènes  naturels. 
du  multiplicateur  vient  s'adapter  à l’autre  bout  de  la  tige  ho- 
rizontale. La  figure  328  représente  cet  arrangement  dont  il  y a 

deux  semblables,  un  pour  cha- 
cune des  extrémités  du  galva- 
nomètre. Chaque  lame  de  pla- 
tine a 65"",  5 de  hauteur  et 
26a,n,,5  de  largeur.  Les  vases 
dans  lesquels  elles  plongent 
sont  remplisd’une  solution  con- 
centrée de  sel  de  cuisine,  et  on 
a soin,  tant  qu'on  n'opère  pas, 
de  tenir  le  circuit  constamment 
fermé  au  moyen  d'un  typhon  rempli  de  la  même  solution  qui 
unit  les  liquides  des  deux  vases. 

Maintenant  quand  on  veut  opérer,  il  est  préférable  au  lieu 
d’enlever  les  lames  de  platine  pour  les  appliquer  aux  parties 
animales  qui  doivent  être  éprouvées,  d’unir  les  deux  vases  au 
moyen  de  ces  parties  après  avoir  enlevé  le  syphon,  en  laissant 
ainsi  les  lames  en  repos  dans  le  liquide  où  elles  sont  immer- 
gées. Mais  l’immersion  immédiate  des  parties  animales  dans  la 
solution  saline  n’est  point  convenable  quand  il  s'agit  d’expé- 
riences délicates,  à cause  des  perturbations  qui  peuvent  naître 
de  l’action  corrosive  qu'exerce  sur  ces  parties  la  solution  concen- 
trée. Pour  l’éviter,  M.  Dubois-lteymond  emploie  des  coussinets, 
soit  compresses,  formés  d’un  très-grand  nombre  de  couches 
d’un  papier  très-fin,  qui  humectés  de  la  solution  saline,  sont 
appliqués  sur  le  bord  des  vases  de  communication  (fig.  329).  Un 

troisième  bourrelet  sert  à fermer 


le  circuit  en  unissant  les  deux 
premiers  quand  on  n’opère  pas, 
et  pour  dépolariser  les  lames 
quand  on  a opéré.  On  a ainsi  un 
courant  secondaire  inverse  du 
courant  primaireet  dont  l’inten- 
sité est  proportionnelle  à celle 
de  ce  dernier.  Puis  ce  courant  cesse  quand  les  lames  sont  dépo- 
larisées et  on  peut  recommencer  l'expérience.  Pour  introduire 
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dans  le  circuit  la  partie  animale  dont  on  ■veut  éprouver  l'état 
électrique,  on  commence  par  enlever  le  coussinet  additionnel, 
puis  au  lieu  de  placer  immédiatement  en  contact  les  parties 
animales  avec  les  coussinets  conducteurs  humectés  de  la  solu- 
tion saline,  ce  qui  pourrait  déterminer  la  corrosion  dont  nous 
avons  parlé,  on  recouvre  la  surface  de  ces  bourrelets  d'une 
peau  de  vessie  de  cochon  sur  laquelle  on  a étendu  du  blanc 
d'œuf;  la  communication  électrique  n'est  point  arrêtée  et  on 
évite  cependant  ainsi  tout  contact  immédiat  entre  les  parties 
animales  et  la  dissolution  saline. 

M.  Matteucci,  après  beaucoup  de  recherches  sur  le  courant 
propre  de  la  grenouille,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  dans 
l’instant , était  parvenu  à constater  l’existence  d’un  courant 
électrique  musculaire.  C'est  en  coupant  le  muscle  d'un  animal 
vivant  et  en  introduisant  dans  la  blessure  le  nerf  de  la  gre- 
nouille galvanoscopique  de  manière  que  le  bout  du  nerf  tou- 
chât le  fond  de  la  blessure  pendant  qu’un  autre  point  du 
même  nerf  en  touchait  les  bords,  qu'il  obtenait  une  contrac- 
tion prononcée  de  la  grenouille,  ce  qui  prouve  l'existence  d’un 
courant  électrique  dirigé  dans  le  muscle  de  l’intérieur  à la  sur- 
face. L’expérience  réussit  quel  que  soit  le  muscle  et  quel  que 
soit  l’animal  dont  le  muscle  est  touché,  et  même  lorsque  les 
muscles  sont  séparés  de  l’animal  depuis  quelque  temps.  Avec 
un  lapin , M.  Matteucci  a obtenu  une  forte  contraction  du 
muscle  de  la  jambe  en  mettant  en  contact  avec  la  surface  de  ce 
muscle  le  nerf  crural  dont  une  portion  assez  longue  avait  été 
mise  à nu. 

Pour  rendre  plus  sensible  l’effet  du  courant  musculaire  et  en 
obtenir  des  signes  prononcés  au  galvanomètre,  M.  Matteucci  a 
réussi  à en  augmenter  l'intensité  en  réunissant,  comme  pour 


en  former  une  espèce  de  pile,  plusieurs  muscles  séparés.  Ainsi 
ayant  préparé  un  certain  nombre  de  demi -cuisses  de  gre- 
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nouilles,  il  les  a disposées  les  unes  à ia  suite  des  autres  de  ma- 
nière que  tout  en  étant  en  contact,  la  face  interne  de  chacune 
d'elles  fût  tournée  du  même  côté  (Gg.  330).  Ainsi  dans  chaque 
point  de  contact  des  deux  demi-cuisses  voisines,  c’est  d'une 
part  l’intérieur  du  muscle,  et  de  l’autre  la  surface,  qui  se  tou- 
chent, de  sorte  que  par  suite  de  cette  disposition,  l’une  des 
extrémités  de  la  pile  est  terminée  par  l’intérieur  du  muscle, 
tandis  que  l'autre  est  formée  par  la  surface.  Les  deux  extré- 
mités sont  en  communication  avec  de  l'eau  distillée  dans  la- 
quelle on  plonge  les  lames  de  platine  du  galvanomètre  après 
s’étre  assuré , qu’immergées  dans  le  même  liquide  elles  ne 
transmettent  aucun  courant.  Aussitôt  on  obtient  un  courant 
qui  varie  d'intensité  avec  le  nombre  des  demi-cuisses  de  gre- 
nouille dont  la  pile  est  composée  ; il  est  de  3“  ou  4°  avec  deux, 
de  6°  à 8“  avec  quatre,  de  10*  à 12°  avec  six.  Si  l'on  emploie, 
pour  établir  la  communication  avec  les  lames  du  galvanomètre, 
de  l'eau  légèrement  acide,  saline  ou  alcaline,  on  obtient  un 
accroissement  considérable  dans  l’intensité  du  courant,  sans' 
que  sa  direction  en  soit  modifiée;  cette  direction  est  telle  que  le 
courant  est  toujours  dirigé  dans  la  pile  de  la  partie  interne  du 
muscle  à sa  surface.  On  peut  constater  de  la  même  manière 
l’existence  de  ce  courant  dans  toutes  les  masses  musculaires 
prises  sur  différents  animaux  à sang  chaud  ou  froid  récemment 
tués.  Ainsi  une  pile  de  huit  couples  formée  avec  des  tranches 
des  muscles  pectoraux  de  pigeon  récemment  tués,  a donné  un 
courant  de  14*  degrés  toujours  dirigé  dans  la  pile,  de  l'intérieur 
du  muscle  à la  surface.  M.  Matteucci  a beaucoup  varié  ses  ex- 
périences et  elles  l’ont  toutes  conduit  à la  même  conséquence; 
il  est  même  parvenu  à constater  l’existence  de  ce  cou  ran  t sur  un 
animal  vivant  telqu’un  lapin,  un  mouton,  un  pigeon,  enblessant 
un  muscle  de  sa  poitrine  ou  de  sa  cuisse  après  en  avoir  découvert 
la  surface  et  en  touchant  dans  le  même  temps,  avec  les  deux 
lames  du  galvanomètre,  l’intérieur  de  la  blessure  et  la  surface 
du  muscle,  ce  qui  déterminait  un  courant  de  20°  à 30”  et  même 
de  40°  allant  toujours  dans  le  muscle,  de  l’intérieur  à la  surface. 

En  opposant  l’un  à l’autre,  au  moyen  d’un  galvanomètre  dif- 
férentiel, les  courants  de  deux  piles  composées  du  même  nom- 
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bre  d’éléments  musculaires,  M.  Matteucci  a trouvé  que  le  cou- 
rant le  moins  fort  est  celui  qui  est  produit  par  les  muscles  do 
l'animal  le  plus  élevé  dans  l'échelle  des  êtres  ; mais  cette  diffé- 
rence peut  tenir  moins  à une  intensité  originelle  plus  faible 
qu’à  un  affaiblissement  plus  rapide  du  courant  dans  les  ani- 
maux plus  élevés  dans  l’échelle. 

L’existence  d'un  courant  musculaire  étant  bien  constatée, 
M.  Matteucci  a fait  du  courant  propre  de  la  grenouille  l’objet  d’un 
examen  détaillé.  Nous  avons  déjà  exposé  plus  haut  comment 
Nobili  était  parvenu  à constater,  au  moyen  du  galvanomètre, 
l’existence  de  ce  courant  qui  est  toujours  dirigé  des  pieds  à la 
tète  dans  le  corps  de  l’animal,  et  par  conséquent  du  nerf  aux 
jambes  dans  le  galvanomètre.  L’intensité  de  ce  courant  varie, 
toutes  les  autres  circonstances  restant  les  mêmes,  avec  la  vita- 
lité propre  de  l’animal.  Si  la  grenouille  est  robuste  et  a été  pré- 
parée promptement,  on  voit  ses  muscles  se  contracter  au  même 
moment  où  l'on  ferme  le  circuit  avec  le  galvanomètre.  M.  Mat- 
teucci a réussi  à augmenter  les  signes  de  ce  courant  en  dispo- 
sant plusieurs  grenouilles  préparées  à la  manière  de  Galvani,  à 
la  suite  les  unes  des  autres  sur  un  plan  isolant,  de  façon  que 
les  nerfs  de  chaque  grenouille  soient  en  contact  avec  les  jambes 
delà  suivante.  Les  deux  extrémités  de  cette  pile  plongent  dans 
deux  capsules  remplies  d’eau  distillée  ou  légèrement  salée.  Le 
courant  est  toujours  dirigé  des  pieds  à la  tète  dans  chacune  des 
grenouilles.  On  voit  souvent  toutes  les  grenouilles  se  contrac- 
ter au  moment  où  l’on  ferme  le  circuit  avec  le  fil  du  galvano- 
mètre. Au  reste,  celte  contraction  qui  est  due  au  courant 
propre  de  la  grenouille,  s’effectue  quel  que  soit  le  conducteur 
qu'on  emploie  pour  unir  les  muscles  de  la  jambe  avec  les  nerfs 
lombaires  mis  à nu. 

Les  signes  du  courant  propre  de  la  grenouille  se  prolongent 
plus  ou  moins  suivant  le  degré  de  vitalité  de  l’animal.  La  con- 
traction propre  cesse  ordinairement  après  10  ou  15  minutes;  il 
est  fort  rare  qu'elle  se  prolonge  jusqu’à  30;  mais  au  galvano- 
mètre les  signes  du  courant  persistent  plus  longtemps.  Ainsi 
«les  piles  de  huit  à dix  grenouilles  qui  donnaient  en  commen- 
çant une  déviation  de  30°  à 40°  au  galvanomètre,  la  produi- 
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saient  encore  au  bout  de  quinze  minutes.  Elles  donnaient 
encore  une  déviation  sensible  après  plusieurs  heures,  et  il  fal- 
lait souvent  qu’il  s'écoulât  plus  d’un  jour  pour  qu’elles  n’en 
donnassent  plus. 

En  disposant  les  grenouilles  de  manière  à opposer  leurs  cou- 
rants et  en  étudiant  l'effet  des  différentes  parties  du  corps  de  l’a- 
nimal, M.  Matleucci  est  arrivé  à reconnaître  que  l’élément  élec- 
tromoteur  complet  de  la  grenouille  est  formé  par  l’un  de  ses 
membres,  composé  lui-même  d’une  jambe,  d’une  cuisse,  de 
son  nerf  spinal  et  d’un  morceau  d’épine.  11  a de  plus  conclu  de 
diverses  expériences  : l°que  le  courant  propre  de  la  grenouille 
persiste  dans  sa  direction  et  dans  son  intensité,  sans  la  moelle 
épinière,  sans  les  nerfs  spinaux  et  cruraux,  et  quoique  l’animal 
soit  privé  de  tons  les  filaments  nerveux  de  la  masse  musculaire 
de  la  cuisse;  2°  que  par  conséquent  l’élément  électromoteur  se 
réduit  aux  muscles  de  la  jambe  et  de  la  cuisse  unis  organi- 
quement ; 3“  que  quand  on  laisse  à la  grenouille  préparée  à la 
manière  ordinaire,  sa  moelle  épinière,  ses  nerfs  et  ses  ramifica- 
tions dans  les  muscles,  ces  parties  nerveuses  agissent  dans  la 
production  du  courant,  comme  le  fait  la  substance  musculaire 
de  la  cuisse. 

Il  résulte  de  là  que  la  fonction  du  système  nerveux  dans  la 
production  du  courant  musculaire,  comme  dans  celle  du  cou- 
rant propre  de  la  greuouille,  semble  se  réduire  à celle  d'un 
corps  simplement  conducteur  du  courant  développé  dans  la 
partie  du  muscle  de  laquelle  il  est  le  plus  rapproché.  M.  Mat- 
teucci  a confirmé  cette  conclusion  par  des  expériences  directes 
faites  sur  des  cuisses  de  grenouille  auxquelles  il  avait  laissé  le 
nerf  lombaire,  et  en  posant  chaque  filament  nerveux  sur  la  sur- 
face musculaire  de  chaque  cuisse  ; il  obtenait  ainsi  avec  une 
pile  de  huit  éléments,  un  courant  musculaire  dirigé  du  muscle 
au  nerf,  ou  plutôt  de  l’intérieur  du  muscle  à sa  surface  à tra- 
vers le  nerf  qui  agit  comme  l’intérieur  du  muscle  dans  lequel 
il  se  ramifie.  On  réussit  tout  aussi  bien  avec  des  jambes  de 
lapin  ou  de  pigeon,  en  découvrant  dans  ces  jambes  le  filament 
nerveux  ou  le  nerf  crural  qui  est  caché  daDS  le  muscle,  et  on 
forme  la  pile  en  faisant  toucher  dans  chaque  élément  le  nerf,  au 
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lieu  de  l’intérieur  du  muscle,  avec  sa  surface.  Ces  piles  donnent 
le  même  courant  musculaire  ; seulement  ce  courant  est  dans 
tous  les  cas  plus  faible  quand  le  tilament  nerveux  fait  partie  du 
circuit.  Ainsi  soit  dans  le  courant  propre  de  la  grenouille,  soit 
dans  le  courant  musculaire,  la  direction  du  courant  est  tout  à 
fait  indépendante  de  la  présence  du  nerf  qui  n’agit  que  comme 
mauvais  conducteur  représentant  l'état  électrique  de  la  partie 
du  muscle  qui  en  est  le  plus  rapprochée.  Une  manière  très-évi- 
dente de  confirmer  cette  conclusion  consiste  à couper  par  le 
milieu,  en  leur  enlevant  la  partie  inférieure,  des  cuisses  de 
grenouilles  séparées  de  leurs  jambes,  mais  ayant  conservé  leurs 
nerfs  lombaires  ; puis  on  forme  la  pile  avec  ces  éléments  en  fai- 
sant toucher  le  nerf  avec  l’intérieur  du  muscle  (fig.  331)  ; cette 


Fig.  331. 


pile  donne  le  courant  musculaire  dirigé  toujours  de  l’intérieur 
du  muscle  à la  surface,  c’est-à-dire  dans  ce  cas,  de  l’iutérieur 
du  muscle  au  nerf  qui  communique  avec  la  surface  du  muscle. 
Ainsi  quoique  relativement  au  nerf,  la  direction  du  courant  dût 
être  renversée,  elle  demeure  la  même  parce  que  les  parties  du 
muscle  sont  disposées  de  la  même  façon  les  unes  à l’égard  des 
autres.  En  disposant  la  pile  différemment  de  manière  que  le 
filament  nerveux  de  chaque  grenouille  repose,  non  plus  sur  la 
partie  intérieure,  mais  sur  la  surface  môme  du  muscle  de 


chaque  cuisse  (üg.  332),  on  n'a  plus  qu’un  courant  très-faible 
qui  est  dirigé  comme  si  la  cuisse  entière  était  dans  le  circuit, 
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c’est-à-dire  de  la  partie  supérieure  de  la  demi-cuisse  ou  du 
nerf  lombaire,  à la  surface  du  muscle  dans  l'animal  ; ce  léger 
courant  est  dû  à la  petite  portion  du  muscle  qu’on  est  obligé  de 
mettre  à nu  en  coupant  le  bassin. 

Quant  à l’analogie  qui  semble  exister  entre  le  courant  mus- 
culaire et  le  courant  propre  de  la  grenouille,  M.  Matteucci, 
tout  en  la  pressentant,  ne  l’avait  pas  démontrée;  il  avait  en 
effet  cherché  en  vain  à trouver  dans  d’autres  animaux  l’exi- 
stence d’un  courant  analogue  à celui  du  courant  propre  de  la 
grenouille,  et  il  n’avait  trouvé  que  le  courant  musculaire  que 
donne  également  la  grenouille  en  même  temps  qu’elle  présente 
son  courant  propre  , qu’on  obtient  sans  altérer  le  muscle,  sans 
mettre  à nu  sa  partie  interne,  et  qui  est  dirigé  de  la  surface  du 
muscle  à son  nerf  dans  l’animal.  Il  semblait  donc  disposé,  en 
ne  consultant  que  la  voie  expérimentale,  à ne  pas  reconnaître 
d’identité  entre  les  deux  genres  de  courant.  11  est  vrai  que  plus 
tard  il  avait  été  amené  à une  opinion  contraire  en  étudiant  le 
rôle  de  la  fibre  tendineuse  qui  compose  la  plus  grande  partie 
de  la  jambe  de  la  grenouille,  dans  la  production  du  courant 
propre  de  cet  animal,  en  même  temps  que  M.  Cima  arrivait 
aussi  de  son  côté  par  le  même  genre  de  considérations  à rame- 
ner le  courant  propre  de  la  grenouille  à un  cas  particulier  du 
courant  musculaire.  Mais  à cette  époque,  ainsi  que  M.  Mat- 
teucci l’a  reconnu  lui-même,  M.  Dubois-Reymond  avait  déjà 
prouvé  cette  identité  par  la  connaissance  des  lois  élémentaires 
du  courant  musculaire  qu’il  avait  découvertes,  et  que  nous 
allons  exposer  en  commençant  par  les  recherches  qu’il  fit  sur 
ce  même  courant  propre  de  la  grenouille,  point  de  départ 
depuis  Galvani  de  tous  les  travaux  importants  d’électro-phy- 
siologie. 

Après  avoir  constaté,  au  moyen  de  son  appareil  muni  de  toutes 
ses  pièces  et  d’après  les  méthodes  déjà  décrites,  l’existence  de  ce 
courant  dans  la  grenouille  ordinaire  ( rana  esculenta ),  M.  Dubois- 
Reymond  parvint  à en  démontrer  l’existence,  quoiqu’à  un  plus 
faible  degré,  dans  d’autres  espèces  de  grenouilles  ainsi  que 
dans  des  tortues,  comme  Humboldt  l’avait  déjà  observé  dans 
la  salamandra  macvlala , dans  la  lacerta  agilis , et  même  dans 
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une  jambe  de  pigeon  et  dans  celle  d’un  lapin.  Puis,  en  étudiant 
les  différentes  manières  de  produire  les  contractions  de  la  gre- 
nouille par  son  courant  propre  sans  l’intermédiaire  d'aucun 
métal,  il  trouva  que  l’une  des  meilleures  est  celle  employée  par 
Nobili,  et  qui  consiste  à placer  sur  un  plan  isolant  deux  gre- 
nouilles préparées  par  la  méthode  de  Galvani,  de  façon  qu’elles 
forment  un  circuit  dans  lequel  les  nerfs  de  chacune  sont  en 
contact  avec  les  muscles  de  l'autre. 

M.  Dubois-Reymond  reconnut  bientôt  dans  la  production  de  ce 
couram  le  rôle  du  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille,  au 
moyen  duquel  il  parvint  à déterminer  soit  une  contraction 
dans  une  grenouille  préparée,  soit  une  déviation  du  galvano- 
mètre. Pour  obtenir  celte  déviation,  il  détacha  par  ses  extrémi- 
tés tendineuses  le  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille,  sans 
en  blesser  la  chair;  puis  il  le  plaça  en  travers  des  deux  bourre- 
lets de  manière  que  l'extrémité  du  côté  du  tendon  d’Achille 
débordât  davantage  le  coussinet  que  l’autre,  et  il  obtint  un 
courant  dirigé  dans  le  muscle  de  la  première  extrémité  à la 
seconde , et  par  conséquent  ayant  le  même  sens  que  dans  la 
grenouille.  D’autres  muscles  soit  de  la  grenouille,  soit  d’autres 
animaux  à saug  chaud  et  à sang  froid,  placés  de  la  même  ma- 
nière, donnent  naissance  à des  courants  dirigés  tantôt  dans  un 
sens,  tantôt  dans  un  autre.  Toutefois  ces  différences  de  direc- 
tion parurent  à M.  Dubois-Reymond  provenir  des  différences  de 
conditions  dans  lesquelles  elles  étaient  obtenues  plutôt  que  de 
différences  dans  le  pouvoir  électromoteur  des  muscles.  11  s’ef- 
força donc,  après  avoir  bien  établi  que  le  courant  propre  de  la 
grenouille  était  dû  à des  courants  musculaires,  à mettre  en 
évidence  ces  courants  sous  leur  forme  la  plus  simple,  et  à en 
déterminer  les  lois. 

Pour  trouver  la  loi  du  courant  musculaire,  il  faut  d’abord 
étudier  la  façon  dont  se  comporte  un  seul  et  même  muscle,  sui- 
vant la  manière  dont  il  est  placé  sur  les  coussinets  qui  servent 
à le  mettre  dans  le  circuit  du  galvanomètre.  On  prend  pour 
cela  un  muscle  qui,  placé  entre  les  deux  coussinets  de  manière 
à être  en  contact  avec  eux  par  ses  extrémités  tendineuses  tout 
en  étant  supporté  par  une  petite  lame  de  verre  (fig.  333),  ne 
m.  2 
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donne  naissance  à aucun  courant;  le  grand  muscle  adducteur 
est  l’un  des  plus  convenables  pour  ce  genre  d’expérience,  parce 


Fig.  333.  Fig.  334. 

qu’il  est  celui  dont  la  forme  est  la  plus  symétrique.  Si  mainte- 
nant on  dispose  le  muscle  de  façon  (fig.  334)  que  l’une  de  ses 
extrémités  a soit  en  contact  avec  l’un  des  coussinets  pendant 
qu’en  élevant  l’autre  extrémité  ô,  c’est  la  chair  rouge  du  mus- 
cle ijui  est  en  contact  avec  l’autre  coussinet,  on  obtient  un  très- 
fort  courant  qui  va  dans  le  muscle  de  l’extrémité  tendineuse 
vers  le  point  touché  de  la  chair  musculaire.  Si,  après  avoir 
détruit  les  polarités  secondaires  en  faisant  communiquer  entre 
eux  les  coussinets  par  le  coussinet  auxiliaire  (fig.  329),  on  dis- 
pose le  muscle  semblablement , mais  de  manière  que  ce  soit 
l’extrémité  b qui  soit  en  contact  avec  le  coussinet  (fig.  335),  on 
obtient  encore  un  très-fort  courant  toujours  dirigé  de  l’extré- 
mité tendineuse  vers  la  chair  musculaire,  fl  résulte  de  cette 
double  expérience  que  si  a se  trouve  être  l’extrémité  supérieure 
du  muscle  dans  l'animal , c’est-à-dire  la  plus  rapprochée  de  la 
tète,  on  aurait  dans  le  premier  cas  (fig.  334)  un  courant  des- 
cendant, et  dans  le  second  (fig.  335)  un  courant  ascendant; 

preuve  que  la  distinction  entre  les 
courants  descendant  et  ascendant  ne 
tient  en  |réalité  à aucune  différence 
de  la  moindre  importance,  puisqu'on 
peut  obtenir  l’une  ou  l’autre  direc- 
tion suivant  la  position  qu’on  donne 
au  même  muscle.  Remarquons  encore  que  lorsque  les  points 
de  contact  du  muscle  avec  les  coussinets  appartiennent  des 
deux  côtés  également  à la  chair  muscul.aire  rouge  toute 
seule,  il  n’y  a pas  de  courant,  ou  du  moins  il  n’y  en  a qu’un 
très-léger. 

Il  semblerait  résulter  au  premier  abord,  des  expériences  qui 


rj 


Fig.  335. 
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précèdent,  qu’il  existe  une  hétérogénéité  entre  le  tendon  et  la 
fibre  musculaire  proprement  dite;  mais  nous  allons  voir  que 
ce  n’est  point  le  cas , et  que  le  tendon  joue  simplement  le  rôle 
d’un  revêtement  conducteur,  inactif  par  lui-même.  F.n  effet,  si 
après  avoir  durci  dans  de  l’eau  chaude  ou  dans  de  l’alcool 
étendu  un  muscle  gastrocnémien  ou  un  muscle  extenseur  de  la 
jambe , on  y opère  une  section  longitudinale  en  le  déchirant 
ou  en  le  coupant  dans  le  sens  des  libres , on  s'aperçoit  que  le 
revêtement  tendineux,  le  tendon  d’Achille  par  exemple,  ne  s’é- 
tend pas  au  delà  des  points  où  les  extrémités  des  fibres  muscu- 
laires élémentaires  viennent  s’attacher,  ce  qui  nous  montre 
que  le  tendon  peut  être  considéré  comme  le  revêtement  naturel 
de  la  section  transversale  des  muscles,  soit  comme  une  surface 
formée  par  la  réunion  des  bases  des  fibres  considérées  comme 
des  cylindres  ou  comme  des  prismes.  La  chair  musculaire 
rouge  peut  de  son  côté  être  regardée  comme  la  section  longitu- 
dinale naturelle , soit  comme  une  surface  formée  par  les  côtés 
de  ces  fibres  considérées  comme  des  cylindres  ou  des  prismes. 
Dès  lors  pour  expliquer  les  effets  observés,  il  suffit  d’admettre 
que  les  deux  surfaces  du  muscle,  la  longitudinale  et  la  trans- 
versale, sont  hétérogènes,  le  tendon  étant  considéré  comme  un 
revêtement  de  la  section  transversale  naturelle,  simplement 
conducteur  et  indifférent  au  point  de  vue  électrique. 

L’expérience  confirme  tout  à fait  cette  manière  de  voir  ; ainsi 
la  section  artificielle  qu'on  obtient  en  coupant  un  muscle  trans- 
versalement avec  une  paire  de  ciseaux  très-tranchants,  se  com- 
porte exactement  comme  la  section  naturelle  transversale  revê- 
tue de  la  membrane  tondincuse.  On  n'obtient  en  effet  aucun 
courant  ou  un  courant  à peine  sensible  en  plaçant  entre  les 
coussinets  la  partie  moyenne  d’un  muscle  terminée  par  deux 
sections  transversales  artificielles,  tandis  qu’on  obtient  un  effet 


très-prononcé  en  mettant  en  contact  avec 
les  coussinets  d’un  côté  une  section  trans- 
versale artificielle,  de  l’autre  la  section  lon- 
gitudinale (fig.  336),  le  courant  étant  tou- 
jours dirigé  dans  le  muscle  de  la  section 


Fig.  336. 


transversale  à la  longitudinale.  Une  seetion  longitudinale  arli- 
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ficielle  obtenue  en  coupant  le  muscle  clans  la  direction  des 
fibres  se  comporte  aussi  comme  la  section  naturelle,  de  sorte 
qu'on  peut  résumer  la  loi  du  courant  musculaire  en  disant  que 
chaque  point  de  la  section  longitudinale  naturelle,  ou  artificielle 
d’un  muscle  est  positif  par  rapport  aux  points  de  la  section 
transversale  soit  naturelle , soit  artificielle. 

En  étudiant  les  rapports  électriques  des  différents  points 
d'une  même  section  les  uns  par  rapport  aux  autres,  on  trouve 
aussi  bien  quand  cette  section  est  artificielle  que  lorsqu'elle 
est  naturelle,  que  les  points  qui  sont  les  plus  rapprochés  du 
ceulre  quand  il  s’agit  de  la  section  transversale,  et  du  milieu 
quand  il  s’agit  de  la  longitudinale,  sont  négatifs  par  rapport  à 
ceux  qui  eu  sont  les  plus  distants.  C’est  ce  qu’on  prouve  pour 
le  dernier  cas,  en  plaçant  le  muscle  (fig.  337)  de  façon  qu'il 
repose  par  sa  section  longitudinale 
sur  les  deux  coussinets  également, 
mais  en  ayant  soin  que  l'une  des 
extrémités  du  muscle,  l’extrémité  a 
par  exemple,  soit  plus  rapprochée  du 
Fig.  337.  coussinet  que  l’extrémité  b;  on  a 

alors  un  courant  faible,  mais  cependant  bien  déterminé,  che- 
minant dans  le  muscle  de  a en  b.  Pour  le  cas  de  la  section 
transversale,  il  faut  prendre  le  muscle  d’un  lapin  (le  triceps 
femoris),  celui  de  la  grenouille  étant 
trop  petit  pour  cette  expérience.  On 
a soin  d'opérer  la  section  du  muscle 
avec  un  instrument  bien  tranchant, 
de  manière  à avoir  une  surface  bien 
nette;  puison  touche  différents  points 
de  cette  surface  avec  les  extrémités 
tailléesen  biseau,  bien  aiguësde  deux 
coussinets  auxiliaires  communiquant 
comme  les  autres  avec  les  extrémités 
du  galvanomètre,  et  qui  sont  con- 
struits et  humectés  de  la  même  manière  (fig.  338).  Du  reste 
les  courants  qu’on  obtient  en  mettant  en  communication  deux 
points  non  symétriques  d’une  même  section  transversale  ou 


Fig.  338. 


Dlgitizecfby  Google 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  21 


longitudinale,  sont  beaucoup  plus  faibles  que  ceux  qui  ré- 
sultent de  la  communication  établie  entre  les  deux  sections. 

La  loi  du  courant  musculaire,  telle  que  nous  venons  de  l'é- 
tablir, est  générale;  M.  Dubois-Reymond  a constaté  qu’elle  n’est 
point  bornée  à quelques  espèces  d’animaux  seulement.  11  l'a 
vérifiée  sur  le  muscle  de  la  jambe  amputée  d’un  homme,  sur 
les  muscles  du  lapin,  du  cochon  de  mer,  de  la  souris  ordinaire, 
du  pigeon,  du  moineau,  de  la  tortue,  du  lézard,  de  la  cou- 
leuvre, de  diverses  espèces  de  grenouilles,  du  crapaud,  des  sa- 
lamandres terrestres  et  aquatiques,  de  l’écrevisse  et  même  du 
ver  de  terre;  pour  ce  dernier  il  suffisait  de  prendre  comme 
muscles  des  fragments  entiers  de  son  corps. 

Il  est  facile  maintenant  de  voir  que  la  loi  élémentaire  du 
courant  musculaire  telle  qu’elle  a été  établie  par  M.  Dubois- 
Reymond  déjà  en  1843,  rend  parfaitement  bien  compte  des 
phénomènes  et  des  lois  plus  complexes  découverts  par  Mat- 
teucci',  soit  antérieurement,  soit  postérieurement  à cette  épo- 
que, et  en  particulier  du  courant  propre  de  la  grenouille  qui 
n’est  plus  qu’un  cas  particulier  très-remarquable  du  courant 
qui  résulte  de  la  communication  établie  entre  la  section  longi- 
tudinale du  muscle  gastrocncmien  et  la  section  transversale 
recouverte  dans  ce  cas  par  la  membrane  formant  le  tendon 
d'Achille,  et  particulièrement  développée  dans  la  jambe  de  la 
grenouille.  En  effet  le  muscle  gastrocnémien,  comme  le  muscle 
triceps  de  la  grenouille,  offre  des  sections  transversales  natu- 
relles là  où  les  faisceaux  musculaires  vont  aboutir  aux  ten- 
dons, les  aponévroses  musculaires  n’étant  alors  que  des  revê- 
tements de  ces  sections  transversales  naturelles. 

M.  Dubois-Reymond  a comparéau  point  de  vue  de  l’énergiedu 
courant  musculaire,  les  différents  muscles  les  uns  aux  autres, 

1 La  loi  établie  par  H.  Matteucci  que  le  courant  marche  toujours  dans  ulr 
muscle  de  l'Intérieur  de  ce  muscle  à sa  surface,  n'est  en  effet  que  la  consé- 
quence de  celle  plus  élémentaire  établie  plus  tard  par  M.  Dubois-Reymond,  que  le 
courant  marche  de  la  section  transversale  à la  longitudinale  dans  la  libre  mus- 
culaire. Il  y a même  des  cas,  comme  lorsqu'il  s'agit  des  muscles  du  cœur,  où  la 
loi  de  M.  Matleucci  et  celle  de  M.  Dubois-Reymond  se  trouvent  être  Identiques, 
ainsi  que  nous  allons  le  voir  dans  l’instant. 
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el  il  a trouvé  que  le  courant  est  d’autant  plus  intense  que  le 
muscle  est  destiné  à exercer  une  action  mécanique  plus  grande, 
que  cette  action  soit  volontaire  ou  involontaire.  Ainsi  les  fais- 
ceaux du  cœur  qui  ne  sont  pas  soumis  à l'empire  de  la  volonté 
manifestent  un  courant  énergique  comme  les  muscles  destinés 
à la  vie  de  relation  qui  sont  tous  faits  pour  obéir  à la  volonté, 
tandis  que  les  faisceaux  musculaires  des  intestins  montrent  un 
courant  très-faible  comme  n'ayant  à exercer  que  de  faibles  ac- 
tions mécaniques.  M.  Matteucci  avait  démontré  le  premier  la 
puissance  électromolrice  des  muscles  du  cœur,  en  opérant  avec 
une  pile  de  cœurs  de  pigeons  coupés  transversalement.  M.  Du- 
bois-Reymond a opéré  sur  des  cœurs  isolés  de  grenouilles,  do 
cochons  de  mer  et  de  souris  domestiques,  et  il  a observé  que 
leur  section  artificielle  est  négative  par  rapport  à leur  sur- 
face extérieure.  Des  cœurs  intacts  produisent  aussi  de  forts 
courants,  et  l'extrémité  du  cœur  représente  alors  la  section 
transversale. 

L'existence  du  courant  musculaire  une  fois  bien  constatée, 
on  peut  se  demander  quelle  en  est  la  cause;  est-il  le  résultat 
indirect  de  faction  chimique  qui  accompagne  la  respiration,  est- 
il  une  conséquence  plus  immédiate  de  l'organisme  vivant?  Nous 
reviendrons  plus  loin  sur  cette  question  délicate,  quand  nous 
aurons  étudié  les  diverses  causes  qui  peuvent  exercer  de  l'in- 
fluence sur  le  courant  musculaire.  Mais  quelle  que  soit  l'origine 
de  ce  courant,  on  peut  chercher  à savoir  le  rapport  qui  existe 
entre  sa  puissance  et  celle  des  courants  produits  par  les  sources 
ordinaires  de  l’électricité  dynamique.  C’est  celte  question  que 
M.  J.  Regnauld  a tenté  de  résoudre  en  comparant  la  force 
électromotrice  d’un  muscle  à celle  d’un  couple  thermo-élec- 
trique bismuth  et  cuivre  (avec  différence  de  0“  à 100”)  pris 
pour  unité.  Eu  opérant  avec  des  précautions  couvenables1  sur 
le  muscle  gastrocuémien  de  la  grenouille,  il  a trouvé  que  le 


1 Kutre  autres  précaution»,  M.  J.  Regnauld  emploie,  ailn  d’éviter  lee  pola- 
rités secondaires,  pour  fermer  le  circuit,  une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de 
sine  avec  des  électrodes  en  zinc,  au  lieu  d’une  dissolution  de  sel  ordinaire  avec 
des  lames  de  platine. 
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maximum  de  la  force  électromotrice  était  compris  entre  5 et  4 
unités  thermo-électriques.  Le  faisceau  des  muscles  de  la  cuisse 
de  grenouille  qui  a servi  constamment  de  couple  à M.  Mat- 
teucci  dans  sa  pile  musculaire  présente  une  valeur  plus  consi- 
dérable ; sa  force  électromotrice  est  comprise  entre  9 et 
10  unités.  Ces  nombres  sont  indépendants  de  la  taille  de  l'ani- 
mal, mais  varient  dans  le  mémo  animal  d’un  muscle  à l'autre. 
Celle  différence  se  manifeste  également  dans  les  animaux  à 
sang  chaud.  Ainsi  en  prenant  sur  un  lapin  trois  muscles  diffé- 
rents préparés  très-rapidement,  M.  J.  Hegnauld  a trouvé  pour 
la  force  électromotrice  7 à 0 unités  pour  le  muscle  gastrocné- 
mien,  11  à 10  avec  le  jambier,  et  seulement  6 à 5 avec  le 
biceps.  11  a confirmé  numériquement  le  fait  déjà  signalé,  qu’il 
faut  plus  de  temps,  pour  tomber  au  môme  degré  d’affaiblisse- 
ment, à la  force  électromotrice  du  muscle  de  l’animal  à sang 
froid  qu'à  celle  du  muscle  d’un  mammifère. 

§ 3.  Théorie  du  courant  musculaire  i Influence  sur  l’intemilté 
de  ce  courant  de  diverse*  cause»  et  en  particulier  de  la  con- 
traction. — Contraction  induite»  «oit  secondaire. 


A la  suite  d’un  très-grand  nombre  d’expériences  aussi  déli- 
cates que  difficiles,  M.  Dubois-Reymond  a réussi  à démontrer 
que  l’élément  électromoteur  est , dans  le  muscle,  chaque  fibre  élé- 
mentaire ; il  est  parvenu  en  effet,  avec  la  dextérité  qui  le  dis- 
tingue, à obtenir,  au  moyen  d’un  simple  faisceau  élémentaire 
disposé  de  manière  à mettre  en  communication  par  les  coussi- 
nets de  l’appareil,  la  section  transversale  et  la  section  longitu- 
dinale, un  courant  de  8 à 10°.  Ce  point  établi,  quelle  disposi- 
tion faut-il  supposer  aux  parties  constitutives,  c’est-à-dire  aux 
molécules  organiques  du  faisceau  élémentaire  pour  expliquer  ^7 

les  effets  observés?  Pour  en  avoir  une  idée,  M.  Dubois-Reymond  & 

estime  qu’on  peut  se  faire  une  image  grossière  il  est  vrai,  mais 
cependant  assez  ressemblante  du  faisceau  élémentaire,  en  l’as- 
similant à un  cylindre  de  cuivre  recouvert  sur  sa  surface  courbe 
d’une  couche  de  zinc,  ses  deux  bases  restant  de  cuivre  pur.  Ce 
cylindre,  plongé  dans  une  solution  conductrice,  donnera  nais- 
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sance  à une  quantité  de  courants  qui  partiront  des  différents 
points  de  la  surface  de  zinc  pour  aboutir  à ceux  des  deux  bases 
de  cuivre;  maintenant,  en  établissant  une  communication  au 
moyen  d’un  corps  conducteur  entre  un  point  de  la  surface  lon- 
gitudinale de  zinc  et  un  point  de  la  surface  transversale  de  cui- 
vre, on  aura  un  courant  dérivé  tout  à fait  analogue  à ceux 
qu'on  obtient  en  faisant  communiquer  la  section  longitudinale 
et  la  section  transversale  d'un  muscle.  On  peut  même  expli- 
quer comment  on  obtient  un  courant  en  touchant  deux  points 
non  symétriques  de  la  même  section  ; car  il  est  facile  de  voir 
que,  même  avec  le  cylindre  métallique  dont  il  vient  d’être 
question , les  courants  qui  circulent  des  différents  points  de  la 
surface  de  zinc  à ceux  des  surfaces  de  cuivre  des  bases,  ne  sont 
pas  tous  égaux,  et  qu’on  peut  déterminer  les  courbes  iso-élec- 
triques ou  d'égale  tension  électrique.  Dès  lors,  avec  le  cylindre 
comme  avec  le  muscle,  on  pourra  obtenir  des  signes  de  cou- 
rant beaucoup  plus  faibles  il  est  vrai  que  dans  le  cas  fondamen- 
tal, en  touchant  des  points  de  la  même  surface  qui  ne  corres- 
pondent pas  aux  points  d’une  courbe  iso-électrique. 

Chaque  fragment  isolé,  soit  chaque  fibre  élémentaire  d’un 
muscle,  peut  donc  être  assimilé  au  cylindre  dont  nous  venons 
de  parler,  et  les  courants  qu’il  nous  fournit  ne  sont,  comme 
ceux  du  cylindre,  que  des  courants  dérivés,  par  conséquent 
beaucoup  plus  faibles  que  les  courants  qui  circulent  réellement 
à travers  la  matière  conductrice  dont  il  est  composé.  Pour 
expliquer  maintenant  cet  état  électrique,  il  faut  admettre  que 
chaque  molécule  organique  dont  se  compose  le  faisceau  mus- 
culaire est  électrique  naturellement,  et  qu’elle  possède  les 
deux  électricités  à l’état  libre.  M.  Dubois-Reymond  estime  que 
ces  molécules  dont  la  forme  peut  être  quelconque,  mais  qu’il 
suppose  être  sphériques,  ont  chacune  une  zone  équatoriale  po- 
sitive et  deux  zones  polaires  négatives;  il  suppose  de  plus 
qu’elles  sont  disposées  de  façon  que  les  diamètres  qui  passent 
par  les  pôles  négatifs  de  chacune  sont  parallèles  entre  eux  et  à 
l’axe  du  faisceau  musculaire;  il  nomme  ces  molécules  pèri- 
polaires.  Nous  sommes  disposés  à croire,  tout  en  adoptant 
l’analogie  au  point  de  vue  électrique  du  faisceau  musculaire 
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avec  le  cylindre  de  cuivre  recouvert  de  zinc  dans  sa  surface 
courbe,  qu’on  peut  très-bien  l’expliquer  en  admettant  que  les 
molécules  organiques  n’ont  que  deux  pôles  électriques,  l’un 
positif,  l’autre  négatif,  hypothèse  que  nous  avons  déjà  énoncée 
pour  les  molécules  inorganiques;  mais  seulement  nous  sommes 
conduits  à supposer,  comme  M.  Dubois-Reymond,  au  reste,  est 
obligé  de  le  faire  pour  expliquer  les  phénomènes  électriques  du 
muscle,  que,  par  l’effet  de  la  vie,  ces  molécules  affectent  une 
disposition  particulière.  Elles  ne  se  disposent  point,  en  effet, 
comme  dans  une  substance  inorganique  abandonnée  à elle- 
même,  de  manière  qu’il  s’établisse  un  équilibre  électrique  par 
l’effet  de  la  neutralisation  mutuelle  de  toutes  les  électricités  mo- 
léculaires, mais  de  façon  que  dans  chaque  tranche  transversale 
du  faisceau  musculaire  les  pôles  positifs  des  molécules  soient 
tournés  en  dehors  et  les  pôles  négatifs  en  dedans.  Les  électri- 
cités positive  et  négative  des  molécules  de  chaque  tranche,  qui 
rayonnent  du  centre  à la  circonférence,  se  neutralisent,  sauf  la 
positive  de  celles  qui  sont  à la  circonférence  et  la  négative  de 
celles  qui  sont  au  centre.  Mais  ces  deux  électricités  libres  se 
réunissent  par  la  surface  extérieure  du  muscle  en  formant  des 
courants  parfaitement  semblables  à ceux  qui  s’établissent  sur 
la  surface  humide  qui  recouvre  le  cylindre  cuivre-zinc,  et  dont 
nous  ne  percevons  non  plus  qu’une  portion  dérivée  dans  les 
expériences  où  nous  faisons  communiquer  entre  elles  les  sec- 
tions transversale  et  longitudinale  d’un  muscle,  ou  deux  points 
non  symétriques  de  la  même  section*.  Telle  serait  donc  la 
disposition  des  molécules  dans  chaque  faisceau  musculaire  élé- 
mentaire, d’où  résulterait  naturellement  uu  état  électrique 


1 La  disposition  que  nous  supposons  être  imprimée  par  l’effet  du  principe  vital 
nux  molécules  qui  constituent  la  fibre  musculaire,  nous  paraîtrait  se  concilier 
d'une  manière  remarquable  avec  la  supposition  que  nous  avons  faite (t.  I,  p.  570), 
que  l’état  électrique  polaire  est  dû  à un  mouvement  de  rotation  primitif  que 
possède  chaque  atome  de  la  matière  autour  d’un  axe  dont  les  deux  pôles  sont, 
l’un  le  positif,  l'autre  le  négatif.  On  comprendrait  en  effet  que  le  principe  vital 
agirait  en  obligeant  les  molécules  qui  constituent  une  fibre,  à se  disposer  de  fa- 
çon que  leur  mouvement  de  rotation  s'accomplisse  pour  toutes  dans  le  même 
sens  autour  de  l'aie  du  faisceau. 
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négatif  à tous  les  points  des  deux  bases  ou  extrémités  du  fais- 
ceau musculaire  complet,  et  un  état  positif  à tous  les  poiuts  de 
la  surface  longitudinale.  L'état  électrique  des  sections  artifi- 
cielles, soit  transversales,  soit  longitudinales,  serait  évidem- 
ment aussi  la  conséquence  de  la  même  distribution  des  parti- 
cules. Nous  verrons  dans  l'instant  que  l'hypothèse  que  nous 
venons  d'énoncer  sur  le  mode  d'arrangement  des  molécules 
organiques  dans  la  fibre  musculaire,  trouve  une  confirmation 
remarquable  dans  les  phénomènes  qui  résultent  de  l’action  des 
diverses  causes  qui  modifient  le  courant  musculaire. 

Ainsi  donc,  quelle  que  soit  la  manière  dont  on  envisage  la 
disposition  et  le  rôle  des  molécules  organiques  dans  la  fibre 
musculaire,  on  peut  conclure  d'une  manière  presque  certaine 
de  l’étude  que  nous  avons  faite,  que  l’état  électrique  des 
muscles  est  celui  d'un  circuit  fermé,  et  que  le  courant  qu'on 
perçoit,  soit  par  le  galvanomètre,  soit  par  la  grenouille  gal- 
vanoscopique , n’est  qu’un  courant  dérivé  dont  l’intensité 
est  bien  plus  faible  que  celle  du  courant  musculaire  prin- 
cipal. 

Du  reste,  l’analogie  que  nous  avons  établie  entre  le  muscle 
et  une  chaîne  électrique  trouve  une  confirmation  dans  le  fait 
observé  par  M.  Dubois-Reymond,  que  la  force  éleclromotrice 
des  muscles  s'accroît  avec  leur  largeur  et  leur  épaisseur.  Il  n'a 
pas  trouvé  que  l’extension  ou  la  compression  d’un  muscle 
exerçassent  une  influence  bien  sensible  sur  le  courant  muscu- 
laire, et  il  attribue  la  petite  diminution  qu'il  a quelquefois 
observée  comme  étant  exercée  par  ces  actions  sur  l’intensité  de 
ce  courant,  à l'altération  quelles  font  éprouver  à la  force  vitale 
du  muscle. 

C'est  un  point,  en  effet,  très-important  à signaler  que  le 
décroissement  qu'éprouve  le  courant  musculaire,  à partir  de  la 
mort  de  l'auimal  ou  du  moment  où  le  muscle  a été  détaché  de 
son  corps.  M.  Malteucci  avait  observé  que  ce  décroissement  est 
d’autant  plus  rapide  que  l’animal  occupe  un  rang  plus  élevé 
dans  l’échelle  des  êtres;  M.  Dubois-Reymond  attribue  cette  dif- 
férence à ce  que  les  animaux  à sang  chaud,  les  mammifères  et 
les  oiseaux,  perdeut  leur  irritabilité  musculaire  après  la 
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mort,  beaucoup  plus  vile  que  les  poissons  el  les  reptiles.  Or, 
suivant  lui,  la  diminution  dans  l'intensité  du  courant  muscu- 
laire après  la  mort  est  proportionnelle  au  degré  d’excitabilité 
du  muscle;  et  la  force  électromotrice,  aussi  bien  que  celle 
excitabilité,  ont  pour  terme  la  rigueur  cadavérique,  qui  pro- 
vient, ainsi  que  Brooke  l’a  démontré,  de  la  coagulation  de  la 
iibrine  contenue  dans  les  muscles  en  dehors  des  vaisseaux  san- 
guins. Il  résulte  donc  de  là  que  le  phénomène  du  courant  mus- 
culaire doit  être  considéré  comme  un  phénomène  qui  ne  peut 
avoir  lieu  que  dans  un  tissu  organique  vivant,  et  qui,  une  fois 
qu’il  a disparu  par  la  rigidité  cadavérique,  ne  peut  se  repro- 
duire, lors  même  que  cette  rigidité  a cessé,  et  que  par  consé- 
quent l'étal  de  décomposition  a commencé  : preuve  de  plus 
que  la  force  électromotrice  musculaire  est  bien  dépendante  de 
la  disposition  que  la  force  vitale  imprime  aux  molécules  orga- 
niques dans  la  structure  du  muscle,  disposition  qui  dure  encore 
quelque  temps  après  la  mort  de  l’animal  autant  que  l'irritabi- 
lité, mais  qui  disparait  dès  que,  la  décomposition  commen- 
çant, les  particules  n’obéissent  plus  qu’aux  forces  qui  régissent 
la  matière  inorganique. 

Mais  de  toutes  les  causes  qui  peuvent  exercer  de  l’iniluence 
sur  le cottNMit  musculaire,  la  plus  importante  sans  contredit  est 
la  contraction  du  muscle  lui-mômc,  contraction  qu’on  déter- 
mine par  l'irritation  nerveuse,  c’est-à-dire  en  imprimant  à un 
nerf  moteur  par  des  moyens  physiques,  mécaniques  ou  chi- 
miques, cet  état  particulier  qui  se  traduit  par  la  contraction  du 
muscle.  De  tous  ces  moyens  le  plus  efficace  est  la  transmission 
d'un  courant  électrique  à travers  le  nerf , transmission  qui 
peut  même  produire  le  tétanos,  c'est-à-dire  une  contraction 
continue)  en  ayant  lieu  elle-même  par  une  suite  d’oscillations 
ou  d’intervalles  successifs  très-rapprochés  les  uns  des  autres  ; 
c’est  ce  que  nous  avous  déjà  vu  dans  la  quatrième  partie  de  ce 
Traité1.  Mais  l’emploi  d’un  courant  électrique  pour  déterminer 
la  contraction  musculaire  exige  bien  des  précautions,  quand  ou 
veut  étudier  l’influence  de  celte  contraction  sur  le  courant  mus- 

1 Tooi«  II,  pages  450  et  (uivunles. 
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culaire  lui-même,  car  il  faut  éviter  avec  grand  soin  l'influence 
exercée  directement  sur  ce  courant  par  l’électricité  employée 
seulement  comme  moyen  d’avoir  la  contraction.  C’est  sous  ce 
rapport  que  la  méthode  dont  s’est  servi  M.  Dubois-Reymond 
nous  parait  éminemment  propre  à donner  des  résultats  à l’abri 
de  toute  objection. 

On  place  un  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille  (fig.  339) 
sur  les  coussinels  ordinaires  de  façon  que  son  nerf  vienne  repo- 


Fig.  339. 


ser  sur  deux  petites  lames  de  platine  qu’elles  réunissent  comme 
un  pont  et  qui,  recourbées  à angle  droit,  sont  soudées  par  une 
de  leurs  extrémités  chacune  à une  tige  de  laiton  ; ces  tiges  tra- 
versent à frottement  juste  une  pièce  d’ivoire  qui  sert  à les  isoler 
et  à les  fixer  en  même  temps,  et  elles  sont  susceptibles  d'être 
mises  en  mouvement,  de  façon  qu’on  puisse  disposer  les  lames 
suivant  les  besoins  de  l’expérience  et  en  particulier  comme  elles 
sont  disposées  dans  la  figure.  Des  fils  conducteurs  communi- 
quant avec  les  tiges  permettent  de  mettre  la  portion  du  nerf 
comprise  entre  les  deux  lames  de  platine  dans  le  circuit  d'un 
courant  électrique  d’une  nature  quelconque.  Une  petite  plaque 
de  verre  sur  laquelle  reposent  les  lames  de  platine  sert  à préve- 
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nir  tout  contact  possible  entre  les  lames  et  le  muscle  gastroc- 
némien. 

Le  courant  dont  M.  Dubois-Reymond  fit  usage  dans  les  expé- 
riences dont  il  s'agit  était  un  courant  d'induction  produit  dans 
un  des  fils  d’une  bobme  en  faisant  passer  par  intermittence 
dans  l'autre  fil  le  courant  d’un  couple  de  Grove  très-faiblement 
chargé.  Le  passage  de  ces  courants  induits  à travers  la  portion 
du  nerf  comprise  entre  les  deux  lames  de  platine  détermine  dans 
le  muscle  une  contraction  tétanique  qui  est  accompagnée  d'un 
changement  subit  dans  la  direction  du  courant  musculaire, 
puis  d'une  oscillation  de  l’aiguille  qui  ne  peut  se  fixer  à une 
position  d’équilibre  tant  que  dure  l’état  tétanique.  Cet  effet  ne 
tient  nullement  à une  dérivation  du  courant  transmis  à travers 
le  nerf,  qui  vient  affecter  le  galvanomètre;  car,  outre  qu’il  est 
impossible  de  comprendre  cette  dérivation  dans  la  disposition 
de  l’expérience,  il  est  facile  de  s’assurer  qu’on  n'obtient  point  le 
même  effet  en  remplaçant  le  nerf  par  un  fil  ou  une  bande  de 
papier  humectés,  plus  conducteurs  que  lui  et  qui,  communi- 
quant avec  l’une  des  extrémités  du  muscle,  sont  placés  de  la 
même  manière,  c’est-à-dire  comme  un  pont  entre  les  deux 
lames  de  platine.  Du  reste,  le  phénomène  qu’on  observe  quand 
on  excite  le  nerf  par  le  courant  électrique  se  manifeste  égale- 
ment, mais  seulement  d’une  manière  un  peu  moins  prononcée 
quand  on  détermine  le  tétanos,  soit  en  irritant  le  nerf  par  l'ac- 
tion chimique  ou  mécanique  ou  par  la  chaleur,  soit  en  empoi- 
sonnant une  grenouille  par  la  strychnine. 

L’effet  que  nous  venons  de  signaler  ne  tient  point,  comme  on 
pourrait  le  croire,  à la  production  par  la  contraction  tétanique, 
d’un  courant  contraire  au  courant  musculaire  naturel,  mais 
simplement  à un  affaiblissement  qui  en  résulte  dans  ce  cou- 
rant, affaiblissement  qui  permet  au  courant  provenant  des 
polarités  secondaires  de  se  manifester.  Pour  le  prouver  il  n’y  a 
qu’à  ne  pas  fermer  le  circuit  du  galvanomètre  qui  accuse  la 
présence  du  courant  musculaire  avant  que  le  muscle  ait  été 
tétanisé,  ce  qui  fait  qu’on  évite  la  production  des  polarités 
secondaires  ; mais  si  on  ferme  ce  circuit  pendant  que  la  con- 
traction tétanique  a lieu , alors  on  obtient  un  courant  dirigé 
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dans  le  sens  du  courant  musculaire,  mais  seulement  beaucoup 
plus  faible  que  lorsque  le  muscle  n’est  pas  tétanisé.  Cet  affai- 
blissement ne  provient , ainsi  que  Dubois-Reymond  s'en  est 
assuré  par  des  expériences  directes,  ni  d’une  augmentation 
dans  la  résistance  à la  conductibilité,  ni  d’un  défaut  de  contact 
avec  les  coussinets,  qui  résulterait  pour  le  muscle  de  son  état  de 
tétanisation. 

On  peut,  au  lieu  d’employer  le  galvanomètre  multiplicateur, 
se  servir,  pour  apprécier  l’influence  de  la  contraction  sur  le 
courant  musculaire,  de  la  grenouille  galvanoscopique.  Il  est 
facile  même  de  faire  usage  des  deux  espèces  de  galvanomètres 
en  même  temps,  en  disposant  l’eipérience  comme  l’indique  la 
figure  340  dans  laquelle  U représente  la  roue  destinée  à rendre 
discontinu  le  courant  primaire  J produit  par  le  couple  Z P pen- 


dant que  le  courant  induit  vient  passer  à travers  le  nerf  du 
muscle  gastroenémieu  G,  dont  le  courant  est  transmis  à travers 
une  portion  du  nerf  d’une  grenouille  galvanoscopique  G,,  et  à 
travers  le  galvanomètre  H.  Mais  si  on  veut  se  passer  du  galva- 


— Digitteaë^y  Google 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  31 

nomètre,  on  peut  appliquer  directement  sur  le  muscle  gastroc- 
némien  G le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  Ga  ; ce  der- 
nier mode  d’opérer  a été  indiqué  pour  la  première  fois  par 
M.  Matteucci  dans  la  production  du  phénomène  désigné  sous  le 
nom  de  contraction  induite.  Dans  le  premier  mode  on  voit  à la 
fois  la  cuisse  de  la  grenouil  le  galvanoscopique  se  contracter  téta- 
niquement  pendant  tout  le  temps  que  le  muscle  gastrocnémien 
est  lui-même  tétanisé,  et  le  galvanomètre  marcher  comme  dans 
l’expérience  précédente,  mais  avec  moins  de  force,  parce  que 
l'interposition  du  nerf  diminue  la  conductibilité  du  circuit. 
Mais  il  faut,  pour  que  cette  contraction  de  la  grenouille  galva- 
noscopique ait  lieu , que  le  muscle  gastrocnémien  soit  disposé 
sur  les  coussinets  de  manière  à donner  naissance  au  courant 
musculaire  ordinaire,  c’est-à-dire  de  façon  à ne  pas  reposer  sur 
eux  par  des  points  symétriquement  situés  des  sections  longitu- 
dinale ou  transversale  ; car  dans  le  cas  où  ce  muscle  reposerait 
par  des  points  symétriques  et  où  par  conséquent  il  n’y  aurait 
pas  de  courant,  sa  tétanisation  ne  déterminerait  point  de  con- 
traction dans  celui  qui  sert  de  galvanomètre. 

Nous  avons  dit  que  le  mode  d’opérer,  qui  consiste  à placer  le 
nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  en  contact  avec  le  mus- 
cle gastrocnémien,  avait  été  découvert  par  M.  Matteucci;  voici 
comment  il  y avait  été  conduit  par  la  production  du  phéno- 
mène décrit  par  lui  sous  le  nom  de  contraction  induite.  Le 
savant  physicien  italien,  après  avoir  préparé  une  grenouille  à 
la  manière  ordinaire,  posait  sur  les  cuisses  de  cette  grenouille, 
de  façon  à les  unir  comme  par  un  pont,  le  filament  nerveux  de 
la  grenouille  galvanoscopique,  en  ayant  soin  que  ce  filament 
ne  fût  pas  tendu  ; puis,  faisant  passer  un  courant  voltaïque 
dans  les  nerfs  lombaires  de  la  première  grenouille,  il  opérait 
une  forte  contraction  dans  les  muscles  de  ses  cuisses,  mais  en 
même  temps  il  voyait  se  contracter  la  jambe  galvanoscopique, 
dont  le  nerf  seulement  était  en  contact  avec  les  cuisses  de  la 
grenouille  en  contraction.  Cette  expérience,  répétée  en  posant 
le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  sur  le  muscle  de  la 
cuisse  d’un  lapin  qu’on  faisait  également  contracter  au  moyen 
d’un  courant  qui  traversait  sou  nerf,  avait  été  variée  de  mille 
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manières  par  son  auteur.  Ainsi  il  s’était  assuré  qu’en  irritant 
les  nerfs  lombaires  de  la  grenouille  au  moyen  d’une  pince  ou 
d'un  corps  quelconque,  on  obtenait,  pourvu  que  la  contraction 
fût  assez  forte,  la  contraction  induite  dans  la  grenouille  galva- 
noscopique.  Mais  on  ne  la  déterminait  point  en  produisant  tous 
tes  mouvements  possibles  sur  la  surface  des  muscles  sur  les- 
quels le  nerf  était  posé,  si  ces  mouvements  n’étaient  pas  des 
contractions. 

11  avait  encore  remarqué  qu’en  interposant  entre  le  nerf  gal- 
vanoscopique  et  la  surface  musculaire  en  contraction  une  lame 
d’or  ou  une  lame  même  très-mince  d'un  corps  isolant,  on 
n’obtenait  plus  aucun  effet,  ce  qui  avait  fait  soupçonner  à 
M.  Becquerel  que  la  contraction  induite  était  due  à une  dé- 
charge électrique  émanée  de  cette  surface  et  traversant  le  nerf; 
idée  que  semblait  confirmer  le  fait  que,  lorsque  le  nerf  n’est 
séparé  du  muscle  que  par  une  bande  de  papier  humide , on 
obtient  la  contraction  induite  comme  lorsqu’il  est  immédiate- 
ment en  contact.  Tous  ces  effets  s’expliquent  très-bien  par  des 
courants  dérivés  qui  ne  traversent  pas  le  nerf  quand  les  parties 
des  muscles  sur  lesquelles  ils  circulent  sont  isolées  de  lui  ou 
réunies  par  un  très-bon  conducteur  tel  qu’uDe  lame  d'or. 
Toutefois  M.  Matteucci,  ayant  cru  apercevoir  que  l’interposition 
de  masses  liquides,  même  en  apparence  les  plus  isolantes,  telles 
que  l'essence  de  térébenthine1,  n’arrêtait  pas  comme  une  lame 
d’or  ou  de  mica  la  production  du  phénomène,  n’avait  pas  cru 
devoir  se  prononcer  encore  sur  sa  nature  d’une  manière  défini- 
tive. 11  s’était  borné  à constater,  en  opérant  sur  d'autres  ani- 
maux encore  .que  la  grenouille , tels  que  des  chiens  et  des 

1 II  est  probable  que  les  couches  liquides  dont  se  servait  M.  Matteucci  n’étaient 
pas  aussi  Isolantes  qu’il  le  croyait,  parce  que  le  liquide  dont  elles  étaient  formées 
se  mélangeaient  plus  ou  moins  avec  le  liquide  animal  dont  le  muscle  est  toujours 
recouvert  ; autrement  comment  s’expliquer  que  des  lames  excessivement  minces 
de  mica , de  sulfate  de  chaux , de  papier  collé , de  feuilles  de  végétaux  arrêtent 
l'action,  tandis  qu'elle  n'est  pas  arretée  par  une  couche  d'huile  ou  d'un  autre 
corps  liquide  isolant?  Cette  dilTérence  entre  l'elTet  de  la  couche  solide  et  celui  de 
la  couche  liquide  ne  peut  provenir  que  de  la  cause  que  nous  avons  indiquée  i 
au  reste,  c'est  ce  que  M.  Dubois-Reymond  a démontré  par  des  expériences  directes. 
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lapins,  ce  fait  important,  que  le  phénomène  de  la  contrac- 
tion induite  appartient  uniquement  au  muscle  en  contrac- 
tion, et  ne  provient  nullement  de  l’action  du  nerf  qu’on 
excite  pour  opérer  cette  contraction.  11  est  vrai  que  plus  tard, 
et  après  avoir  eu  connaissance  des  recherches  de  M.  Dubois- 
Reymond,  le  savant  physicien  italien  avait  adopté  d'une  ma- 
nière positive , en  l’appuyant  de  quelques  observations  nou- 
velles, l’idée  qu’il  n’avait  avancée  qu’avec  quelque  réserve, 
que  la  contraction  induite  pourrait  bien  tenir  à une  dé- 
charge électrique  un  peu  analogue  à celle  d’une  bouteille  de 
Leyde,  s’opérant  d’une  partie  à l’autre  d’un  muscle  en  con- 
traction, et  de  même  nature  que  celle  qui  a lieu  dans  les  pois- 
sons électriques. 

M.  Dubois-Reymond  nous  parait  avoir  très-bien  démontré  que 
la  contraction  induite,  qu’il  appelle  secondaire , n'est  que  l’une 
des  formes  sous  lesquelles  se  manifeste  la  variation  d'intensité 
qu'éprouve  le  courant  musculaire  sous  l’influence  de  la  con- 
traction. Il  a même  réussi,  ainsi  que  M.  Matteucci  l’a  fait  égale- 
ment, à exciter  dans  une  troisième  grenouille  préparée,  une 
contraction  identique  à celle  que  la  première  détermine  dans 
la  seconde,  en  disposant  la  troisième  par  rapport  à la  seconde, 
comme  la  seconde  l’est  par  rapport  à la  première.  M.  Matteucci  a 
poussé  l’expérience  jusqu’aux  contractions  du  quatrième  ordre, 
et  M.  Dubois-Reymond  jusqu’à  celles  du  cinquième.  Le  point 
essentiel  auquel  ses  recherches  précédentes  avaient  appris  à 
M.  Dubois-Reymond  à avoir  égard,  c'est  de  placer  toujours  les 
deux  points  du  nerf  de  la  grenouille  qui  doit  éprouver  la  con- 
traction musculaire,  sur  des  points  aussi  dissymétriques  que 
possible  du  muscle  en  contraction;  on  n’obtient  aucun  effet 
quand  on  fait  communiquer  le  nerf  avec  deux  points  symétri- 
quement situés. 

L’emploi  de  la  grenouille  galvanoscopique  a sur  celui  du 
galvanomètre,  dans  cet  ordre  de  phénomènes,  l’avantage  de  faire 
mieux  connaître  ce  qui  se  passe  dans  l’action  électromotrice 
du  muscle  tétanisé.  Le  mode  de  contraction  qu’éprouve  la  gre- 
nouille galvanoscopique  permet  d’observer  que  la  contraction 
des  muscles  tétanisés,  quoique  permanente  en  apparence,  ne 
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l'est  pas  en  réalité,  mais  qu’elle  consiste  en  une  succession  très- 
rapide  de  contractions  simples  correspondantes  chacune  à une 
diminution  et  à une  augmentation  successives  du  courant  mus- 
culaire; tandis  que  l'aiguille  du  galvanomètre  qui,  à cause  de 
sou  inertie,  ne  peut  suivre  toutes  ces  variations,  indique  seule- 
ment une  diminution  permanento  de  ce  courant;  diminution 
qui  peut  même,  lorsque  les  variatioas  sont  très-grandes,  se 
changer  en  un  courant  dirigé  en  sens  contraire  à cause  des 
polarités  secondaires. 

On  peut  se  représenter  les  oscillations  qu'éprouve  un  cou- 
rant dans  un  muscle  tétanisé,  par  une  courbe  dont  les  abscisses 
étant  proportionnelles  au  temps,  sont  excessivement  petites  par 
rapport  aux  ordonnées  qui  sont  proportionnelles  & la  force  da 
courant;  d’où  résulte  qu’elle  a la  forme  d’un  peigne  dont  les 
dents  sont  tournées  du  côté  de  l’axe  des  abscisses  sans  le  toucher; 
les  hauteurs  de  ces  dents  représentent  elles-mêmes  les  diffé- 
rences de  longueur  des  ordonnées,  soit  les  différences  d’inten- 
sité qu’éprouve  le  courant  musculaire  entre  l’instant  de  la 
contraction  et  celui  qui  lui  succède  immédiatement.  La  modifi- 
cation qu’éprouve  la  loi  du  courant  musculaire  par  l’effet  de  la 
contraction  consiste  donc  simplement  en  ce  qu’au  moment  de 
cet  acte,  toutes  les  ordonnées  de  la  courbe  des  intensités  du 
courant  musculaire  subissent  une  réduction  de  leur  grandeur 
proportionnelle  à leur  grandeur  relative.  En  d’autres  termes, 
la  grandeur  de  l’action  négative  qui  accompagne  le  tétanos  est 
proportionnelle  à l’intensité  primitive  du  courant  musculaire, 
de  sorte  que  l’action  électromotrice  négative  de  la  contraction 
s'observe  d’autant  plus  facilement  que  l’intensité  primitive  du 
courant  musculaire  est  plus  considérable.  Aussi,  si  cette  inten- 
sité est  nulle  comme  lorsqu’on  applique  les  extrémités  du  gal- 
vanomètre à la  coupe  longitudinale  du  muscle  et  à égale  dis- 
tance du  milieu,  l’aiguille  du  galvanomètre  ne  bouge  pas, 
même  dans  le  tétanos  le  plus  actif.  Cette  loi  est  très-importante, 
et  on  voit  que  pour  la  découvrir,  il  ne  suffisait  pas  de  faire 
subir  au  muscle  une  contraction  unique,  mais  qu'il  fallait  le 
faire  entrer  en  tétanos,  afin  de  prolonger  sur  l’aiguille  l’action 
électromotrice  quelconque  positive  ou  négative  qu’on  devait 
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soupçonner  émaner  du  muscle  à l’instant  de  sa  contraction. 

Un  fait  bien  remarquable,  c’est  que  le  tétanos  secondaire,  - 
c’est-à-dire  les  contractions  de  la  grenouille  galvanoscopique, 
et  par  conséquent  les  variations  d’intensité  qu’elles  accusent 
dans  le  courant  musculaire  du  muscle  tétanisé  directement, 
peuTent  être  produites  en  déterminant  l’irritation  nerveuse  par 
l’intoxication  au  moyen  de  la  strychnine  aussi  bien  que  par  le 
courant  électrique  discontinu.  Cependant  il  semblerait  dans  ce 
cas  que  la  source  d’irritation  directe  n’étant  pas  intermittente 
comme  lorsque  cette  source  est  le  courant  discontinu,  on  ne 
devrait  pas  obtenir  cette  succession  rapide  de  contractions  qui, 
comme  nous  l’avons  vu,  caractérisent  le  tétanos.  Toutefois  le 
phénomène  demeure  le  même  dans  les  deux  cas,  et  parait  avoir 
de  l’analogie  avec  les  observations  faites  par  quelques  physi- 
ciens sur  la  nature  intermittente  des  contractions  tétaniques 
volontaires  de  leurs  muscles. 

Parmi  les  autres  influences  qui  peuvent  être  exercées  sur  le 
courant  musculaire,  nous  indiquerons  encore  celles  du  froid  et 
des  divers  milieux,  qu’a  étudiées  M.  Malteucci.  Quant  au  froid,  il 
a remarqué  qu’une  grenouille  préparée  ne  donnait  plus  de  con- 
tractions propres,  ni  de  déviations  au  galvanomètre,  quand  elle 
avait  été  entourée  de  glace  pendant  quelques  minutes,  mais 
quelle  commençait  à en  redonner  quand,  après  l’avoir  retirée 
de  la  glace,  on  la  mettait  pendant  quelques  instants  dans  de 
l’eau  de  15°  à 20".  En  ce  qui  concerne  l’influence  des  milieux, 
il  a trouvé,  en  opérant  sur  des  piles  faites  avec  les  cuisses  de  gre-  , 
nouilles,  que,  sauf  l’hydrogène  sulfuré  et  le  gaz  nitreux,  la  plu- 
part des  autres  gaz  n’influent  en  rien  sur  l'intensité  et  la  durée 
du  courant  musculaire.  A la  suite  de  recherches  plus  récentes,  le 
savant  physicien  italien  a constaté  un  fait  qui  avait  été  déjà  si- 
gnalé par  deux  autres  physiologistes,  savoir,  que  les  muscles  de 
grenouilles  récemment  préparées  donnent  lieu  à une  absorption 
d’oxygène  et  à une  exhalation  d'acide  carbonique,  et  quelquefois 
même  à une  exhalation  d'azote.  Mais  ce  que  M.  Matteucci  a re- 
connu le  premier,  c’est  que  pendant  la  contraction  musculaire 
l'absorption  de  l’oxygène  et  l’exhalation  de  l’acide  carbonique 
augmentent  d'une  quantité  supérieure  au  double  de  l'absorption 
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Pt  de  l'exhalation  observées  dans  les  mêmes  conditions  pour  les 
muscles  en  repos.  11  est  également  couduit  à conclure  de  ses  re- 
cherches, qu’en  même  temps  que  la  respiration  devient  plus 
activeaumomentde  la  contraction  musculaire,  il  y a dégagement 
de  chaleur  et  d’électricité  dans  les  muscles;  ce  qui  le  confirme 
dans  son  opinion  que  ces  dégagements  sont,  l’un  comme  l’autre, 
liés  avec  les  phénomènes  électriques  de  la  respiration  muscu- 
laire, et  par  conséquent  ont  une  cause  inhérente  à la  fibre  mus- 
culaire à l’état  de  vie.  Allant  plus  loin,  il  essaye,  en  calculant 
la  quantité  de  travail  mécanique  dû  à l’excès  d’oxygène  con- 
sommé par  les  muscles  en  contraction,  de  la  comparer  à celle 
du  travail  musculaire  effectif  trouvé  par  l’expérience,  et  il 
trouve  pour  dix  muscles  gastrocnéniens  de  la  grenouille,  0,298 
kilogramètres  pour  le  travail  calculé,  et  0,262  pour  le  travail 
effectif.  Ce  rapprochement  entre  la  machine  animale  et  la  ma- 
chine à vapeur,  qui  a pour  base  la  théorie  récente  de  l’équiva- 
lent mécanique  de  la  chaleur,  nous  parait  un  peu  forcé  en  ce 
qu’il  existe  dans  l’une  des  machines  et  non  dans  l’autre  un 
principe,  savoir  le  principe  vital,  dont  l’influence  doit  rendre 
toute  comparaison  bien  difficile.  Ajoutons  que  M.  Matteucci 
estime  que  ces  expériences  prouvent  d’une  manière  positive  que 
l’action  chimique  de  la  respiration  musculaire  pendant  la  con- 
traction engendre  la  force  développée  dans  les  muscles,  et  que 
probablement  celte  action  chimique  se  transforme  d’abord  en 
électricité  pour  produire  la  contraction.  Du  reste,  il  admet  que 
dans  les  machines  animales,  comme  dans  celles  qui  sont  régies 
par  la  chaleur  ou  par  l’électricité,  la  production  de  la  force  est 
soumise  aux  mêmes  lois.  Nous  reviendrons  sur  ce  point  quand 
nous  nous  occuperons  de  la  force  nerveuse. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  avons  étudié  l’électricité  mus- 
culaire et  les  causes  qui  la  modifient  sur  des  muscles  détachés 
ou  appartenant  à des  animaux  récemment  tués  ou  du  moins 
mutilés.  M.  Matteucèi  avait  déjà  fait  quelques  essais  pour  con- 
stater chez  des  grenouilles  vivantes  les  phénomènes  qu’il  avait 
observés  chez  les  grenouilles  privées  de  la  vie;  mais  l’animal 
n’était  pas  intact;  il  était  toujours  blessé  en  quelques  points. 
Oa  doit  à M.  Dubois-Reymond  d’avoir  réussi  à constater  lesphé- 
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nomènes  de  l'électricité  musculaire  dans  des  animaux  vivants 
et  en  particulier  chez  l'homme. 

Le  courant  musculaire  de  la  grenouille  est  facile  à observer 
sur  l’animal  vivant,  mais  écorché;  en  effet  si  on  laisse  la 
peau  sur  ses  muscles  on  trouve  des  résultats  anormaux  qui  tien- 
nent soit  à ce  que  la  peau  conduit  le  courant  musculaire,  soit 
à ce  qu'elle  parait  posséder  une  force  électromotrice  propre; 
pour  que  le  courant  musculaire  se  montre  daus  toute  son  in- 
tensité, il  faut  que  l’eau  salée  soit  en  contact  avec  la  surface 
naturelle  du  muscle.  Il  existe  même,  indépendamment  de  la 
peau,  sur  la  surface  de  tous  les  muscles  de  la  grenouille  une 
couche  superficielle  qui  agit  plus  ou  moins  énergiquement, 
suivant  chaque  muscle  en  particulier,  en  sens  contraire  de  la 
force  électromotrice  du  courant  musculaire,  et  que  par  cette 
raison  M.  Dubois-Reymond  appelle  parèlectronomique,  pour  in- 
diquer qu’elle  s’oppose  à la  manifestation  des  lois  de  l’électricité 
musculaire.  Il  en  résulte  que  si  on  fait  communiquer  un  muscle 
au  galvanomètre  par  sa  coupe  transversale  et  sa  coupe  longitu- 
dinale naturelles,  le  courant  observé  est  quelquefois  intense, 
mais  le  plus  souvent  très-faible,  ou  même  de  sens  contraire  au 
sens  du  courant  musculaire  naturel.  L’abaissement  de  tempé- 
rature, en  faisant  disparaître  le  courant  musculaire,  fait  domi- 
ner le  courant  inverse  dû  à la  couche  parèlectronomique.  Cet 
état  du  muscle,  appelé  également  état  perélectronomique,  dispa- 
raît immédiatement,  et  le  courant  musculaire  normal  se  mani- 
feste si  on  enlève  la  couche  parèlectronomique,  si  on  la  mouille 
d’eau  salée  ou  si  on  la  détruit  par  le  contact  d’un  morceau  de 
porcelaine  fortement  chauffé.  Les  muscles  des  mammifères,  des 
oiseaux  et  des  poissons  présentent  la  même  propriété.  Pour  ob- 
server le  courant  musculaire  dans  l’animal  vivant,  il  faut  donc 
se  mettre  à l’abri  de  cette  cause  d’erreur,  et  pour  cela  il  suffit 
d’humecter  d’eau  salée  les  points  de  la  peau  de  la  grenouille, 
par  exemple,  qui  doivent  être  mis  en  rapport  avec  le  galvano- 
mètre par  l’intermédiaire  des  coussinets  humides. 

La  manière  de  manifester  l’existence  du  courant  musculaire 
dans  l’homme  est  plus  difficile.  Il  faut  d’abord  un  galvanomètre 
excessivement  sensible  (M.  Dubois-Reymond  en  employait  un 
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de  27, (KM)  tours),  à cause  de  la  grande  résistance  que  présente 
le  corps  humain,  résistance  dont  nous  avons  déjà  vu  une  valeur 
approximative  *,  mais  qui  diminue  beaucoup  lorsque  l'épiderme 
est  enlevé  dans  la  portion  du  corps  mise  en  communication 
avecl’eau  salée  qui  ferme  le  circuit.  Ce  n’e6t  pas  tout;  M.  Dubois- 
Heymond  a trouvé  encore  des  causes  d'erreur  à éliminer  dans 
les  courants  qui  peuvent  provenir  de  l'action  de  la  peau  aux 
points  de  contact,  de  l'inégalité  de  température,  du  défaut  de 
simultanéité  dans  l’établissement  du  contact  de6  deux  points 
mis  dans  le  circuit,  enfin  de  la  tension  de  la  peau  variable  sui- 
vant la  disposition  du  membre  louché,  état  tout  à fait  indépen- 
dant de  la  contraction.  Ces  quatre  causes  agissent  aussi  bien 
quand  on  touche  deux  points  non  symétriques  pour  percevoir 
le  courant  musculaire,  que  quand  on  touche  deux  points  symé- 
triques qui  ne  peuvent  point  donner  île  coitraut  musculaire. 
Knfin,  à ces  quatre  causes  s’en  joint  une  qui  avait  été  signalée 
par  M.  becquerel,  et  que  M.  Dubois-Reymond  a trouvé  effective- 
ment être  très- nergique,  c'est  l’inégale  transpiration  des  points 
de  la  peau  mis  en  communication  avec  le  galvanomètre. 

Après  avoir  analysé  avec  soin  toutes  ces  sources  d’électricité 
«fin  de  pouvoir  les  éliminer  ou  en  tenir  compte,  M.  Dubois- 
Reymond  a trouvé  que  la  manière  la  plus  sûre  de  démontrer 
l'existence  du  courant  musculaire  chez  l’homme  vivant,  était 
non  de  le  percevoir  directement,  ce  qui  est  presque  impossible, 
mais  de  le  faire  manifester  par  rinilueoce  qu’exerce  sur  lui  la 
contraction,  influence  que  nous  avons  étudiée  avec  soin  dans 
ce  paragraphe.  Voici  comment  il  faut  alors  opérer.  L’observa- 
teur plonge  los  doigts  de  ses  deux  mains  dans  deux  vases  pleins 
d'oau  salée  communiquant  avec  le  galvanomètre  par  l'inter- 
médiaire de  deux  lames  de  platine  dépourvues  de  toute  force 
électromotricc.  (juand  l'aiguille  est  devenue  bien  tranquille,  il 
contracte  aussi  fortement  que  possible  tous  les  muscles  de  l’un 
des  bras,  en  ayant  soin  que  cette  contraction  n’amène  aucun 
mouvement  des  doigts  plongés  dans  le  liquide.  A cet  instant 
l'aiguille  du  galvanomètre  éprouve  une  impulsion  dont  l'in- 
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lensilé  dépend  de  la  force  et  de  l’adresse  de  l’observateur,  mais 
dont  la  direction  invariable  indique  que  le  courant  chemine 
dans  le  bras  contracté  de  la  main  vers  l'épaule.  Cet  effet  ne  peut 
être  attribué  qu'à  la  variation  négative,  soit  diminution  qu'é- 
prouvent les  courants  du  bras  contracté,  d'où  résulte  que  le 
courant  du  bras  resté  en  repos  l’emporte;  car  auparavant 
quand  les  deux  bras  étaient  en  repos,  leurs  courants  muscu- 
laires se  détruisaient  par  raison  de  symétrie.  Ainsi  le  courant 
musculaire  naturel  des  bras  cheminerait  dans  chacun  d’eux  de 
l’épaule  vers  la  main. 

Le  résultat  de  l'eipérience  est  le  même,  quelle  que  soit  la 
dissolution  conductrice  par  laquelle  on  remplace  l’eau  salée, 
ce  qui  prouve  que  l’effet  ne  peut  pas  être  attribué  à une  action 
particulière  de  liquides  sur  la  surface  de  la  peau.  Il  est  facile 
également  de  s’assurer  quo  l’agitation  du  liquide  et  les  petits 
mouvements  de  la  main  sont  sans  influence.  L’élévation  de 
température  qui  résulterait  de  la  contraction  du  bras  est  trop 
faible  pour  expliquer  la  production  du  courant,  qui  d'ailleurs 
devrait  être  dirigé  en  sens  contraire  s’il  provenait  de  cette 
cause.  M.  Dubois-Reymond  a également  montré  qu’il  n’est  pas 
dû  à une  congestion  sanguine  provenant  de  la  contraction,  car 
en  en  provoquant  une  directement  même  beaucoup  plus  forte 
que  celle  qui  accompagne  la  contraction,  on  n'a  aucuD  effet. 
Enfin  restait*  une  objection  faite  par  M.  Becquerel  et  qui  con- 
siste à expliquer  la  production  du  courant  par  une  transpira- 
tion subite  du  membre  contracté;  mais  cette  cause,  ainsi  que 
cela  résulte  de  l’analyse  qu'en  a faite  M.  Dubois-Reymond,  don- 
nerait un  courant  dirigé  dans  un  sens  contraire  à celui  qui  se 
manifeste.  Quant  au  fait  signalé  par  M.  Becquerel  que  l'on 
obtient  encore  un  courant  plus  faible  il  est  vrai,  quand  on  . 
contracte  le  bras  avant  de  le  mettre  dans  le  circuit  et  qu’on  ne 
plonge  les  mains  dans  les  vases  de  communication  que  quelques 
instants  après  que  la  contraction  a cessé,  M.  Dubois-Reymond 
démontre  qu'il  n’est  pas  contraire  à l'hypothèse  qui  attribue 
néanmoins  le  courant  à l'effet  de  la  contraction  musculaire.  Car 
il  a remarqué  que  la  variation  négative  du  courant  musculaire 
persiste  dans  les  muscles  des  animaux  quelque  temps  après  que 
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la  contraction  a cessé  ; et  cette  persistance  doit  avoir  lieu  chex 
l'homme  comme  chez  les  animaux.  On  peut  d’ailleurs  le  prou- 
ver directement  en  observant  que  si,  après  avoir  fait  dévier 
l’aiguille  du  galvanomètre  par  la  contraction  des  muscles  d'un 
bras,  on  laisse  ces  muscles  revenir  à l'état  naturel,  l'aiguille 
ne  revient  au  zéro  qu’avec  une  extrême  lenteur. 

On  a objecté  contre  les  conclusions  de  M.  Dubois-Reymond 
que  lorsqu'on  fait  avec  la  grenouille  une  expérience  semblable 
à celle  qui  montre  l’existence  du  courant  musculaire  dans 
l’homme,  on  obtient  un  effet  inverse.  En  effet,  si  l’on  place  une 
grenouille  à cheval  par  ses  muscles  inférieurs  sur  les  vases  de 
communication,  on  n’aperçoit  d’abord  aucun  courant,  mais  si 
l’on  fait  contracter  un  de  ses  muscles  après  avoir  coupé  l’un  des 
nerfs  sciatiques  pour  paralyser  l’autre,  le  galvanomètre  accuse 
un  courant  qui  est  descendant  dans  le  muscle  contracté,  tandis 
qu’il  est  ascendant  dans  le  muscle  contracté  de  l’homme;  aussi 
bien  quand  les  muscles  qui  servent  à former  le  circuit  sont  ceux 
des  pieds  que  lorsque  ce  sont  ceux  des  bras.  Cette  différence  tient 
très-propableraent  à la  différence  si  grande  qui  existe  dans  la 
forme  et  les  dispositions  des  masses  musculaires  chez  l’homme 
et  chez  la  grenouille.  Au  reste,  on  peut  reconnaître  une  sem- 
blable opposition  dans  les  résultats  chez  les  animaux  eux- 
mêmes.  Ainsi  les  choses  se  passent  chez  le  lapin  comme  chez 
l’homme,  et  cependant  les  lois  du  courant  musculaire  sont  les 
mêmes  chez  le  lapin  que  chez  la  grenouille  et  les  autres  ani- 
maux. Mais  le  fait  est  qu’il  existe  dans  la  disposition  des  muscles 
de  la  grenouille,  du  lapin  et  de  l’homme  une  différence  impor- 
tante qui  explique  peut-être  la  différence  des  résultats.  Dans  la 
grenouille,  à l’extrémité  supérieure  du  muscle  gastrocnémien, 
la  coupe  transversale  naturelle  est  comme  ensevelie  dans  la 
masse  du  muscle,  ce  qui  fait  que  ce  muscle  ne  peut  donner  à 
l’état  de  repos  qu’un  courant  ascendant  ; tandis  que  dans 
l’homme  et  dans  le  lapin  la  masse  musculaire  qui  correspond 
au  gastrocnémien  de  la  grenouille,  se  termine  à sa  partie  supé- 
rieure par  des  aponévroses  parfaitement  libres,  ce  qui  fait  que 
dans  l’état  de  repos  le  muscle  peut  produire  un  courant  descen- 
dant dans  le  circuit  extérieur. 
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Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  indiquer  un 
moyen  que  M.  Dubois-Reymond  a employé  pour  augmenter  con- 
sidérablement le  courant  produit  par  la  contraction  volontaire 
des  muscles,  et  qui  consiste  à enlever  l’épiderme  au  moyen  de 
vésicatoires  appliqués  au  bras , et  de  mettre  ces  plaies  artifi- 
cielles en  communication  avec  le  galvanomètre.  De  cette  ma- 
nière il  a obtenu  un  courant  de  60  à 70°,  tandis  qu’en  faisant 
communiquer  le  galvanomètre  avec  les  mêmes  points  de  la 
peau  demeurés  instacls,  il  ne  produisait  qu'une  déviation  de 
2 à 3°  par  la  même  contraction  d'un  bras;  ce  qui  prouve  que  la 
présence  de  l’épiderme  occasionne  la  plus  forte  des  résistances 
qui  s’opposent  à la  manifestation  des  courants  de  l'organisme 
humain. 


$ 41.  Du  courant  nerveux. 

Le  rôle  des  nerfs  dans  la  production  de  l'électricité  animale, 
envisagé  dans  l’origine  comme  très-important,  avait  paru  plus 
lard,  à la  suite  des  recherches  multipliées  de  M.  Matteucci,  se 
réduire  à celui  de  corps  simplement  conducteurs  et  participant 
à l’état  électrique  de  la  partie  du  muscle  à laquelle  ils  étaient 
liés.  Nous  avons  déjà  vu  que,  même  sous  le  rapport  de  la  con- 
ductibilité, la  substance  nerveuse  est  très-inférieure  au  tissu 
musculaire  quoique  le  nerf  proprement  dit  soit  un  peu  meil- 
leur conducteur  que  la  substance  cérébrale.  Mais  M.  Dubois- 
Reymond  a réussi  à démontrer  au  moyen  d’expériences  faites 
avec  soin  et  à l’abri  de  toute  objection,  qu’il  existe  dans  les 
nerfs  comme  dans  les  muscles  des  animaux  vivants  ou  récem- 
ment morts,  des  courants  électriques  parfaitement  déterminés. 
Il  suffit,  pour  cette  démonstration,  de  prendre  un  fragment  tout 
récemment  enlevé  au  Derf  ischiatique  d’une  grenouille,  et  de  le 
placer  sur  les  coussinets  de  façon  qu’il  soit  eD  contact  avec  eux, 
d’un  côté  par  sa  section  longitudinale,  de  l'autre  par  une  sec- 
tion transversale  artificielle  (fig.  341),  et  on  obtient  aussitôt  un 
courant’qui  peut  aller  jusqu’à  25  ou  30°,  mais  ordinairement 

1 Tome  H,  page  453. 
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seulement  jusqu'à  15  ou  18°;  ce  courant  qui  finit  par  produire 
une  déviation  constante  de  o à 8°  est  constamment  dirigé, 

Fig.  3it.  Fig.  3i2. 

comme  dans  le  muscle  de  la  section  longitudinale  à la  trans- 
versale, à travers  le  fil  du  galvanomètre.  Il  est  parfaitement  in- 
différent pour  la  direction  du  courant  que  ce  soit  l'une  ou  l’autre 
des  deux  sections  transversales  qui  soit  en  contact  avec  le  cous- 
sinet, le  courant  marche  toujours  dans  le  même  sens  (fig.  342). 
Si  le  nerf  est  mis  en  communication  avec  les  deux  coussinets 
par  ses  deux  sections  transversales  également  en  étant  soutenu 
sur  une  petite  plaque  de  verre  (fig.  343),  l'aiguille  du  galva- 
nomètre ne  se  meut  pas;  ou  si  elle  manifeste  quelques  légères 
déviations  soit  dans  un  sens,  soit  dans  un  autre,  cela  tient  à la 
difficulté  qu’il  y a âne  toucher  les  coussinets  que  par  la  section 
transversale  seule,  en  évitant  tout  contact  de  la  section  longi- 


Fig.  343. 


tudinale.  La  petitesse  de  la  section  transversale  empêche  qu'on 
puisse  étudier  les  différences  d'action  électromotrice  de  ses  dif- 
férents points,  mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  section  lon- 
gitudinale; il  est  facile,  comme  pour  les  muscles,  de  mettre  en 
contact  avec  les  coussinets  deux  points  non  symétriques  de 
cette  section,  et  on  obtient  alors  (fig.  344)  un  courant  beaucoup 
plus  faible  il  est  vrai  que  lorsque  le  circuit  est  fermé  par  les 
sections  transversale  et  longitudinale,  mais  qui  pourtant  pro- 
duit une  impulsion  de  6 à 7°  et  une  déviation  constante  de 


Digitized  by  Google  . 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  43 

2 à 4”.  Le  sens  du  courant  indique  que  les  points  rapprochés 
du  milieu  du  fragment  nerveux  sont  positifs  par  rapport  à ceux 
qui  sout  plus  voisins  des  extrémités.  Quand  les  deux  points  de 
la  section  longitudinale  sont  à égale  distance  du  milieu,  il  n’y 
a aucun  courant. 

Les  phénomènes  électriques  que  nous  venons  de  décrire  sont 
les  mêmes  dans  les  nerfs  quelle  que  soit  leur  nature,  aussi  bien 
dans  les  nerfs  du  sentiment  que  daus  les  nerfs  du  mouvement, 
dans  les  racines  antérieures  que  dans  les  postérieures,  dans  les 
centres  nerveux  mixtes  que  dans  les  simples.  Le  nerf  optique  de 
la  grenouille  étant  trop  petit  pour  ce  genre  d'expérience, 
M.  Dubois-Reymond  a pris  celui  d’un  poisson,  de  la  tanche  par 
exemple,  et  il  a obtenu  un  courant  de  40  à 45"  dirigé  toujours 
de  la  section  longitudinale  à la  transversale  à travers  le  ûl  du 
galvanomètre,  dans  le  cerveau  qui  ne  présente  pas  de  section 
longitudinale  proprement  dite,  c’est  toute  section  artificielle 
qui  est  négative  par  rapport  aux  points  de  la  surface  naturelle, 
laquelle  joue  le  même  rôle  que  la  section  longitudinale.  Ajou- 
tons que,  de  même  que  lorsqu'il  s'agit  du  courant  musculaire, 
les  Derfs  de  l’homme  et  des  animaux  des  diverses  classes  pré- 
sentent tous  les  mêmes  phénomènes. 

M.  Dubois-Reymond  a réussi  à percevoir  le  courant  nerveux 
au  moyeu  de  la  grenouille  galvanoscopique  aussi  bien  qu'en 
employant  le  galvanomètre  multiplicateur.  11  suffit  en  effet 
de  mettre  le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  dans  le 
circuit  du  courant  nerveux  en  employant  un  coussinet  auxi- 
liaire placé  eulre  les  deux  autres,  pour  voir  la  grenouille  se 
contracter  par  l’effet  de  ce  courant,  dans  les  mêmes  cas  où 
l’aiguille  du  galvanomètre  est  déviée. 

Ainsi  le  courant  nerveux  est  soumis  aux  mêmes  lois  que  le 
courant  musculaire;  nous  pouvons  donc  assimiler  ces  deux 
courants  et  considérer  le  premier  comme  étant,  aussi  bien  que 
le  second,  une  dérivation  du  courant  qui  s'établit  dans  les 
nerfs  et  dans  les  conducteurs  dont  il  est  entouré,  par  l'effet  de 
la  polarité  électrique  des  particules  nerveuses  et  de  la  disposi- 
tion qu  elles  affectent  sous  l'influence  de  la  force  vitale.  Quant 
4 la  puissance  éleclromotrice  des  particules  nerveuses  compa- 
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rée  & celle  des  particules  musculaires,  il  est  difficile  de  l’ap- 
précier, mais  on  peut  affirmer  qu'à  circonstances  égales  le 
courant  nerveux  n’est  nullement  inférieur  en  force  au  courant 
musculaire. 

Il  est  important  maintenant  de  savoir  ce  que  devient  le  cou- 
rant nerveux  quand  le  nerf  est  mis  dans  cet  état  particulier  qui 
le  rend  propre  à transporter  aux  muscles  ou  aux  centres 
nerveux  ces  modifications  que  nous  percevons  sous  forme  de 
mouvement  ou  de  sensation.  La  première  chose  à faire,  c’est  de 
trouver  un  moyen  de  mettre  le  nerf  dans  un  état  analogue  à 
celui  qui  représente  dans  le  muscle  la  tétanisation  ; cet  état  est 
pour  le  nerf  de  mouvement  évidemment  celui  qui  produit  le 
tétanos  dans  le  muscle  correspondant,  et  pour  le  nerf  de  senti- 
ment celui  qui  produit  la  sensation  la  plus  vive  possible  de 
quelque  nature  qu’elle  soit.  Nous  appellerons  tétaniser  le  nerf 
le  mettre  dans  cet  état,  et  pour  le  tétaniser  nous  avons  vu  que 
le  moyen  le  plus  simple  est  de  faire  passer  dans  une  partie  de 
sa  longueur  une  série  de  courants  interrompus. 

Mais,  avant  d’examiner  l’effet  de  la  tétanisation,  il  est  néces- 
saire d’étudier  celui  qui  résulte  du  passage  de  courants  constants 
à travers  le  fragment  nerveux.  Pour  cela 
il  suffit  de  placer  le  nerf  (fig.  345)  de  ma- 
nière qu’il  soit  en  contact  par  sa  section 
transversale  avec  l’un  des  coussinets  et 
par  sa  section  longitudinale  avec  l’au- 
tre, pendant  que  son  prolongement  va 
reposer  sur  les  deux  lames  de  platine,  de 
façon  à ce  que  la  portion  comprise  entre 
ces  lames  soit  traversée  par  un  courant 
constant  auquel  elles  servent  d’électro- 
des. Si  le  courant  de  la  pile  a une  di- 
rection semblable  à celle  du  courant  nerveux  qui  circule 
entre  les  deux  coussinets,  on  voit  aussitôt  celui-ci  augmenter 
d’intensité;  il  diminue  si  la  direction  des  deux  courants  est 
inverse.  Ces  variations  se  maintiennent  aussi  longtemps  que  le 
prolongement  du  nerf  est  traversé  par  le  courant  voltaïque; 
elles  cessent  aussitôt  que  celui-ci  est  interrompu.  Il  résulte  donc 
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évidemment  de  la  circulation  dans  une  partie  du  nerf  de  ce 
courant  étranger,  une  altération  dans  tout  le  nerf  lui-même, 
et  c’est  cette  altération  que  Dubois-Reymond  a désignée  sous  le 
nom  d'é/a<  électrotonique  du  nerf.  Il  distingue  deux  phases  dif- 
férentes dans  cet  état  électrotonique,  celle  pendant  laquelle  le 
courant  nerveux  éprouve  une  augmentation  d’intensité  et  qu’il 
appelle  positive,  celle  pendant  laquelle  il  éprouve  une  dimi- 
nution et  qu’il  appelle  négative. 

On  peut  déterminer  les  deux  phases  en  même  temps  dans  le 
même  nerf  en  faisant  passer  le  courant  artificiel  dans  une  por- 
tion prise  au  milieu  de  sa  longueur,  et  en  faisant  aboutir  cha- 
cune de  ses  extrémités  à deux  systèmes  de  coussinets  réunis 
chacun  séparément  par  un  galvanomètre  au  moyen  d'un  arran- 
gement semblable  à celui  que  représente  la  figure  345  pour 
une  seule  des  extrémités  du  nerf.  On  voit  alors  par  l’effet  du 
même  courant  voltaïque,  celui  des  deux  courants  nerveux  qui 
va  dans  le  même  sens  que  le  courant  artificiel  augmenter  d’in- 
tensité , pendant  que  l’autre  qui  va  en  sens  contraire  est 
affaibli. 

Ajoutons  que  les  phénomènes  sont  d’autant  plus  prononcés 
que  l’intervalle  qui  sépare  la  portion  du  nerf  placée  dans  le  cir- 
cuit du  courant  extérieur  de  la  portion  qui  est  dans  le  circuit 
du  galvanomètre,  est  plus  petit,  que  le  courant  extérieur  lui- 
même  est  plus  fort,  et  que  la  portion  du  nerf  soumise  directe- 
ment à son  action  est  plus  longue. 

11  résulte  de  l’étude  du  phénomène  que  nous  venons  de  dé- 
crire et  des  circonstances  qui  le  favorisent,  qu’on  peut  s’en 
rendre  compte  en  supposant  que  l’état  électrotonique  qu’affecte 
le  nerf  est  dû  à une  polarisation  moléculaire  du  nerf  analogue 
à celle  qui  est  déterminée  dans  tous  les  corps  conducteurs  par 
l'effet  du  passage  d'un  courant  électrique.  Cette  polarisation 
consiste  en  ce  que  les  molécules  nerveuses,  douées  naturelle- 
ment, comme  celles  du  muscle,  de  deux  pôles  électriques, 
tournent  toutes  leurs  pôles  positifs  du  côté  vers  lequel  se  dirige 
le  courant,  et  leurs  négatifs  du  côté  d’où  il  vient.  Il  faut  seule-  * 
ment  admettre  que  cette  action  polarisante  peut  s’étendre  avec 
une  intensité  décroissante , il  est  vrai,  jusqu’aux  portions  du 
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nerf  qui  sont  en  dehors  du  circuit  du  courant  artificiel.  Cette 
explication,  que  nous  empruntons  h M.  Dubois  • Reymond , 
n'exige  point  qu’on  doive  admettre , avec  ce  physicien , dans  le 
nerf  pas  plus  que  dans  le  muscle  , l’existence  de  molécules  pé- 
ripolaires  qu'il  suppose  être  formées  dans  le  nerf,  chacune  de  la 
juxtaposition  de  deux  molécules  bipolaires.  Nous  estimons  qu’il 
est  suffisant  de  supposer  que  ces  molécules  sont  bipolaires,  et 
que,  sous  l’influence  du  principe  vital,  elles  sont  dans  le  nerf 
comme  dans  le  muscle  disposées  de  manière  que  leurs  pèles 
positifs  soient  tournés  extérieurement  et  leurs  négatifs  inté- 
rieurement. Cette  disposition  explique  pour  le  nerf  de  la  même 
manière  que  pour  le  muscle,  la  manifestation  d’un  courant 
propre,  appelé  dans  ce  cas  courant  nerveux , qui  a lieu  quand 
on  fait  communiquer  une  section  transversale  du  nerf  avec  une 
section  longitudinale.  Mais,  sons  l’influence  du  courant  exté- 
rieur, les  molécules  nerveuses  plus  mobiles  que  celles  des  mus- 
cles peuvent,  en  partie  du  moins,  se  disposer  les  unes  à la  suite 
des  autres  suivant  le  mode  désigné  sous  le  nom  de  polarisa- 
tion, et  affecter  celte  disposition  même  dans  les  portions  du 
nerf  non  traversées  directement  par  le  couraDt.  Il  en  résulte 
la  circulation  dans  le  nerf  d’un  courant  nouveau  qui  doit 
augmenter  ou  diminuer,  suivant  sa  direction , le  courant  ner- 
veux lui-même. 

Si  le  courant  qu’on  fait  passer  par  le  fragment  du  nerf  placé 
entre  les  deux  lames  de  platine,  au  lieu  d'être  continu,  est 
discontinu  et  encore  mieux  dirigé  alternativement  en  sens 
contraire,  cas  dans  lesquels  la  tétanisation  est  produite,  la  partie 
du  nerf  placée  dans  le  circuit  du  galvanomètre  éprouve  une  di- 
minution dans  son  propre  courant,  quelle  que  soit  la  direction 
du  courant  extérieur,  tandis  qu’avec  le  courant  continu  il  y a 
augmentation  quand  le  courant  va  dans  un  sens,  et  diminution 
quand  il  va  dans  l’autre.  L'effet  de  la  tétanisation  est  par  con- 
séquent le  même  pour  le  nerf  que  pou»  le  muscle.  Mais  il  im- 
porte de  savoir  si  cet  effet  a encore  lieu  quand  on  tétanise  le 
nerf  autrement  que  par  la  voie  électrique  ; M.  Dubois-Reymond 
a réussi  à constater  qu’il  en  est  ainsi,  et  pour  cela  il  a été  obligé 
d’employer  un  galvanomètre  de  24,160  tours.  Au  moyen  de 
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cet  instrument  si  sensible  et  par  conséquent  si  difficile  à ma- 
nier, il  a obtenu  une  oscillation  négative  du  courant  nerveux 
en  opérant  sur  le  nerf  d’une  grenouille  empoisonnée  par  la 
strychnine,  nerf  qu'il  avait  mis  à nu  depuis  le  jarret  jusqu'à 
la  colonne  vertébrale  et  qui  se  trouvait  tétanisé  par  l'effet  du 
poison.  On  obtient  également  une  oscillation  négative  du  cou- 
rant nerveux,  mais  de  1*  à 3°  seulement,  en  brûlant,  en  meur- 
trissant l’extrémité  libre  d’un  nerf  placé  entre  les  coussinets, 
comme  il  est  disposé  dans  les  figures  341  et  34 2. 

Pour  savoir  si  l'oscillation  négative  du  courant  nerveux,  que 
produit  la  tétanisation,  est  continue  ou  interrompue  comme 
dans  le  muscle,  il  est  nécessaire  de  substituer  au  galvano- 
mètre multiplicateur  le  galvanomètre  physiologique.  Dans  ce 
but  on  place  sur  les  lames  de  platine  de  l’appareil  de  la  figure 
345  un  fragment  de  nerf  dont  le  reste  vient  reposer  sur  une 
lame  de  verre  bien  sèche,  puis  l’on  ferme  le  circuit  en  unissant, 
au  moyen  d’une  portion  du  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopi- 
que,  la  section  transversale  et  la  section  longitudinale  du  pre- 
mier nerf;  on  transmet  à travers  ce  nerf  un  courant  rendu  dis- 
continu au  moyen  d’une  roue  dentée  mise  dans  le  circuit  d’un 
oouple  de  Grove,  et  on  obtient  la  contraction  secondaire  dans 
la  grenouille  galvanoscopique.  Afin  de  déterminer  si  cet  effet 
provient  de  la  variation  négative  du  courant  nerveux  dans  le 
nerf  traversé  par  le  courant  artificiel,  comme  lorsqu’il  s'agit  du 
muscle,  ou  simplement  de  l'apparition  ou  de  la  disparition 
successives  dans  ce  nerf  de  l'état  élec-  f , 

trotonique,  M.  Dubois-Reymond  a tenté 
avec  suecès  d'obtenir  la  contraction  se- 
condaire en  posant  simplement  à côté 
l’une  de  l’autre  les  extrémités  du  nerf 
excité  par  le  courant  et  du  nerf  de  la 
grenouille  galvanoscopique  (fig.  346).  Il 
n’est  donc  pas  nécessaire  que  le  nerf 
excité  soit  en  contact  avec  l’autre  par  la 
section  longitudinale  et  la  section  trans- 
versale en  même  temps,  ce  qui  semble 
indiquer  que  la  contraction  secondaire  Fis-  3‘6> 


/ 


Digitized  by  Google 


48  RAPPORTS  DE  L’ÉLECTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NÀTCRELS. 

ne  tient  effectivement  pas  à la  variation  négative  du  courant 
nerveux;  mais  bien  aux  oscillations  de  l’état  électrotonique.  Ce 
qui  confirme  cette  conclusion,  c’est  que  pour  obtenir  la  contrac- 
tion secondaire,  il  ne  faut  pas  que  la  portion  du  nerf  principal 
qui  est  à côté  de  celui  de  la  grenouille  galvanoscopique  soit  trop 
éloignée  de  la  portion  soumise  directement  à l’action  du  cou- 
rant extérieur,  et  il  est  nécessaire  que  la  tétanisation  soit  pro- 
duite par  voie  électrique. 

Il  y a donc  une  différence  importante  entre  les  muscles  et  les 
nerfs  quant  à la  cause  de  la  contraction  secondaire  qui  résulte 
de  leur  tétanisation,  l’effet  étant  produit  dans  les  premiers  par 
la  variation  négative  du  courant  musculaire  qui  accompagne 
la  contraction  et  étant  indépendant  de  la  cause  de  cette  con- 
traction, tandis  que  dans  les  nerfs  il  est  lié  avec  l'apparition 
et.la  cessation  de  l'état  électrotonique,  et  par  conséquent  dé- 
pendant du  mode  employé  pour  les  exciter  ; mode  qui  doit  être 
un  courant  électrique.  On  ne  peut  donc  décider  par  les  expé- 
riences qui  précèdent  la  question  de  savoir  si  la  variation  né- 
gative est  continue  ou  intermittente. 

M.  Dubois-Reymond  a réussi  à démontrer,  en  disposant  l’ex- 
périence comme  l'indique  la  figure  346,  que  l’état  éleclrotonique 
du  nerf  excité  directement  détermine  aussi  dans  le  nerf  contigu 
un  état  électrotonique,  mais  inverse  du  sien  propre.  11  a même 
réussi  à produire  l'état  électroionique  dans  un  nerf  par  l’effet  de 
son  propre  courant  ; dans  ce  but,  après  avoir  disposé  le  nerf 
comme  l’indique  la  figure  341 , il  a relié  l’extrémité  libre  en 
anneau  de  façon  que  la  section  transversale  c fût  en  contact 
avec  une  partie  de  la  section  longitudinale  située  en  dehors 
des  coussinets  ; il  en  est  résulté  un  courant  circulant  dans  la 
partie  du  nerf  repliée  en  anneau,  et  un  état  électrotonique  accusé 
par  le  changement  d’intensité  du  courant  dans  la  portion  com- 
prise entre  les  deux  coussinets. 

Toutes  les  expériences  relatives  au  courant  nerveux  ont  été 
répétées  sur  des  nerfs  de  nature  différente,  et  on  s'est  assuré 
qu’il  n’existait  aucune  différence  entre  eux,  quant  aux  effets 
observés,  qu’à  cet  égard  les  nerfs  du  mouvement  et  les  nerfs  du 
sentiment  se  conduisent  de  la  même  manière  ; cette  observa- 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  49 

tion  a permis  de  résoudre  la  question  de  savoir  si  dans  chaque 
classe  de  nerf  l'irritation  n’est  propagée  que  dans  une  direc- 
tion, de  haut  en  bas  dans  les  nerfs  du  mouvement,  et  de  bas  en 
haut  dans  ceux  du  sentiment,  ou  si  elle  peut  être  propagée  dans 
tous  les  nerfs  dans  les  deux  directions  opposées  également.  En 
effet,  la  question  ne  peut  être  résolue  que  de  la  seconde  ma- 
nière, une  fois  qu’il  est  démontré  que,  quelle  que  soit  la  por- 
tion d’un  nerf  quelconque  qu’on  tétanise , il  se  manifeste  une 
variation  négative  du  courant  nerveux  dans  le  reste  du  nerf, 
preuve  que  l’irritation  se  propage  dans  tous  les  sens  également. 

Une  dernière  observation  importante  en  ce  qui  concerne 
l'état  électrique  des  nerfs,  est  encore  due  à M.  Dubois-Reymond, 
fl  avait  remarqué  que  dans  les  animaux  à sang  chaud  il  arrive 
quelquefois  que  la  direction  de  leur  courant  musculaire  est 
renversée  un  instant  très-court  avant  le  moment  où  il  dispa- 
raît tout  à fait  par  l’effet  de  la  perte  de  la  vitalité.  Le  courant 
nerveux  présente  une  modification  du  même  genre,  quoique 
non  identique,  quand  on  blesse  le  nerf  par  des  actions  soit  mé- 
caniques, soit  calorifiques,  soit  chimiques.  Ainsi  si  l’ou  appro- 
che brusquement  d’un  nerf  placé  sur  les  coussinets  un  fer  rouge, 
mais  sans  le  toucher  avec  ce  fer,  on  voit  le  courant  nerveux 
changer  rapidement  de  direction,  sans  que  cependant  la  pro- 
priété du  nerf  d'agir  sur  le  muscle  soit  détruite  ; si  on  replace 
le  nerf  en  contact  avec  le  muscle  de  manière  qu’il  recouvre  son 
humidité  naturelle,  il  reprend  en  même  temps  son  pouvoir 
électromoteur  ordinaire.  Cependant  il  est  facile  de  prouver,  par 
des  expériences  directes,  que  ce  renversement  du  courant  n'est 
point  dû  à une  augmentation  de  résistance  dans  le  nerf,  prove- 
nant de  sa  dessiccation  par  l’effet  de  la  chaleur  rayonnante.  Une 
chose  remarquable,  c’est  que  lorsque  le  nerf  est  dans  cet  état 
anormal,  toutes  les  sections  transversales  qu’on  y détermine  en  le 
coupant,  sont  positives  au  lieu  d’être  négatives,  par  rapport  à 
la  section  longitudinale. 

$ S.  Rapprochement  entre  le  courant  mnecnlalre  et  le  courant 
nerveux  et  conaéquenee*  phjilologiquee. 

Nous  pouvons  maintenant  regarder  comme  démontré  d’une 
ni.  4 
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manière  péremptoire  par  les  recherches  que  nous  avons  expo- 
sées : 1*  qu'il  existe  soit  dans  les  muscles,  soit  dans  les  nerfs 
de  tous  les  animaux,  une  électricité  naturelle  indépendante 
des  actions  mécanique,  physique  et  chimique,  soit  extérieures, 
soit  intérieures  ; 2*  que  cette  électricité  se  manifeste  sous  forme 
de  courants  fermés  circulant  le  long  des  muscles  ou  des  nerfs 
de  l’animal,  et  dont  nous  ne  pouvons  percevoir  par  le  secours  de 
nos  instruments  qu’une  portion  dérivée  très-petite;  3*  que  la 
présence  de  cette  électricité  libre  est  subordonnée  à l’état  de  vie 
de  l’animal  et  quelle  disparaît  avec  la  force  vitale.  Ces  points 
une  fois  acquis,  voici,  en  résumé,  les  lois  qui  régissent  les  cou- 
rants musculaires  et  les  courants  nerveux  ; elles  sont  les  mêmes, 
sauf  en  un  petit  nombre  de  points  assez  essentiels,  il  est  vrai, 
que  nous  aurons  soin  de  faire  ressortir. 

1*  Dans  les  nerfs  comme  dans  les  muscles  il  y a un  antago- 
nisme électrique  entre  la  section  transversale  qui  est  négative, 
et  la  longitudinale  qui  est  positive,  avec  cette  légère  différence 
que  les  nerfs  n’ayant  pas  de  section  transversale  naturelle,  il 
faut  les  couper  pour  percevoir  leur  courant,  tandis  que  ce  n’est 
pas  nécessaire  pour  les  muscles  qui  ont  deux  sections  transver- 
sales naturelles.  Cependant  le  pouvoir  électromoteur  des  mus- 
cles qui  n’ont  pas  été  coupés  est  quelquefois  plus  ou  moins  dis- 
simulé par  l’effet  de  la  couche  parélectronomique  qui  exerce 
une  action  électromotrice  contraire.  Cette  action  se  reconnaît 
en  ce  qu’elle  semble  augmenter  par  l’effet  du  refroidissement,  à 
cause  de  la  diminution  que  le  froid  apporte  au  courant  muscu- 
laire, sans  altérer  celui  de  la  couche  parélectronomique. 

2®  Les  lois  qui  régissent  l’état  électrique  des  muscles  et  des 
nerfs  appartiennent  à chacune  des  plus  petites  parties  dont  on 
peut  les  supposer  formés,  c'est-à-dire  à leurs  éléments. 

3"  Le  pouvoir  électromoteur  des  muscles  et  des  nerfs  ne  dure 
après  la  mort  de  l'animal  auxquels  ils  appartiennent,  ou  après 
qu’ils  en  ont  été  séparés,  que  tant  que  subsiste  leur  susceptibi- 
lité à être  excités;  susceptibilité  qui  peut  disparaître  soit  gra- 
duellement par  la  cessation  des  conditions  nécessaires  à la  vie, 
soit  par  la  privation  soudaine  de  leurs  propriétés  vitales  au 
moyen  de  la  chaleur,  des  actions  chimiques,  etc. 
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4“  On  observe  une  soudaine  et  grande  diminution  dans  le 
courant  du  muscle  au  moment  où  l'on  détermine  la  contrac- 
tion, et  dans  celui  du  nerf  quand  un  mouvement  ou  une  sen- 
sation sont  transmis. 

5*  La  variation  négative  du  courant  musculaire  n'est  pas 
permanente,  lors  même  que  la  contraction  semble  l’être  comme 
dans  l'état  de  tétanos,  mais  elle  se  compose  d’une  succession 
rapide  de  simples  et  soudaines  variations  d'intensité.  Le  cou- 
rant musculaire  ne  reprend  pas  immédiatement,  mais  seu- 
lement peu  à peu  son  intensité  après  que  la  contraction  a 
cessé. 

6°  Le  nerf  diffère  du  muscle  sous  le  rapport  électrique  en  ce 
que,  lorsqu’il  est  traversé  dans  une  portion  de  sa  longueur  par 
un  courant  continu,  le  nerf  tout  entier  revêt  un  état  électrique 
que  nous  avons  appelé  électrotonique,  d'où  résulte  la  produc- 
tion d'un  courant  qui , suivant  sa  direction , augmente  ou  di- 
minue l’effet  du  courant  ordinaire.  Cet  état  électrotonique  du 
nerf  qu'on  ne  peut  imprimer  aux  muscles,  est  un  commence- 
ment d’électrolysation , il  détermine  une  contraction  soit  en 
naissant,  au  moment  où  le  circuit  est  fermé,  soit  en  disparais- 
sant, au  moment  où  le  circuit  est  rompu. 

7°  Les  phénomènes  électriques  sont  identiques  dans  les  nerfs 
de  mouvement  et  dans  ceux  de  sentiment  ; les  uns  comme  les 
autres  transmettent  l'irritation  dans  les  deux  directions  égale- 
ment. 

Si  maintenant  nous  rapprochons  les  faits  que  nous  avons 
décrits  dans  les  divers  paragraphes  qui  précèdent  de  ceux  que 
uous  avons  exposés  dans  le  chapitre  1Y  de  la  quatrième  partie 
de  ce  traité , intitulés  : Des  effets  physiologiques  de  t électricité, 
nous  arrivons  à des  conséquences  remarquables. 

Nous  avions  observé  que,  lorsqu’on  agit  par  un  courant  sur 
les  nerfs  d'un  animal  vivant,  il  y a,  au  commencement  de  l'ex- 
périence, contraction  de  ses  membres  inférieurs  et  manifesta- 
tion de  douleur  aussi  bien  au  moment  où  l'on  établit  qu'au 
moment  où  l’on  interrompt  le  circuit,  et  cela  quelle  que  soit  la 
direction  du  courant;  mais  on  ne  tarde  pas  à s'apercevoir,  en 
continuant  l'expérience,  qu’au  bout  d’un  certain  temps  d'au- 
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tant  plus  court  que  le  courant  employé  est  plus  intense,  il 
existe  une  différence  entre  les  effets,  suivant  que  le  courant  che- 
mine dans  une  direction  ou  dans  une  autre,  et  suivant  que  l'on 
établit  ou  que  l'on  ferme  le  circuit.  Quand  le  courant  qui  cir- 
cule est  direct,  c’est-à-dire  dirigé  dans  le  sens  de  la  ramification 
du  nerf,  l’effet  en  est  limité  aux  contractions  des  muscles  infé- 
rieurs au  moment  où  l'on  ferme  le  circuit,  et  à une  contraction 
des  muscles  du  dos  accompagnée  d'une  manifestation  de  dou- 
leur quand  on  ouvre  le  circuit.  Avec  le  courant  dirigé  en  sens 
inverse,  ce  sont  les  contractions  des  muscles  du  dos  et  la  mani- 
festation de  douleur  qui  ont  lieu  quand  on  ferme  le  circuit,  et 
la  contraction  des  muscles  inférieurs  quand  on  l’ouvre.  11  y a 
donc  deux  périodes  dans  l’action  du  courant  sur  l'animal 
vivant,  et  on  peut  résumer  ce  qui  les  caractérise,  en  disant 
que  dans  la  première  le  courant  agit  dans  tous  les  sens  soit  au 
moment  où  il  est  établi,  soit  au  moment  où  il  est  interrompu, 
et  que  dans  la  seconde  il  agit  dans  le  sens  de  sa  direction  quand 
il  commence,  et  dans  le  sens  contraire  à sa  direction  quand  il 
cesse.  M.  Matteucci  a réussi  en  opérant  sur  un  lapin  à confir- 
mer ces  résultats  déjà  signalés  par  Marianini,  comme  nous  l'a- 
vons vu  dans  le  chapitre  IV  de  la  quatrième  partie. 

Avant  d'aller  plus  loin,  remarquons  que  si  le  courant  peut 
produire  avec  la  douleur  des  contractions  dans  les  muscles  du 
dos  et  de  la  tête,  lors  même  qu'il  n’agit  pas  directement  sur  un 
nerf  qui  se  ramifie  dans  ces  muscles,  et  déterminer  ainsi  un  mou- 
vement par  l’excitation  électrique  du  nerf  au-dessus  de  la  par- 
tie excitée,  cela  tient  à une  action  appelée  réflexe  ou  de  ré- 
flexion, action  qui  est  due  elle -même  à ce  que  l’excitation 
sensoriale  du  nerf  sur  lequel  agit  le  courant  détermine  la  con- 
traction par  l’intermédiaire  du  centre  nerveux  auquel  elle 
aboutit.  C’est  ce  que  M.  Matteucci  a très-bien  démontré  en  cou- 
pant à un  lapin  soumis  à l’expérience,  la  moelle  épinière  soit  to- 
talement, soit  en  des  points  différents.  Quand  la  moelle  a été  cou- 
pée tout  à fait  à son  extrémité,  il  n'y  a plus  de  contraction  sur 
aucun  point  supérieur  au  nerf  excité  ; dans  les  autres  cas,  il  y 
en  a encore  sur  ceux  des  muscles  qui  sont  inférieurs  au  point 
où  la  moelle  a été  coupée. 
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Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  différentes  phases  si  bien 
décrites  par  Nobili,  que  présentent  l'action  du  courant  direct 
et  celle  du  courant  inverse  aux  différentes  périodes  de  vitalité 
du  système  nerveux,  non  plus  que  sur  l’altération  que  déter- 
mine dans  les  propriétés  du  nerf,  la  transmission  prolongée  du 
courant,  altération  qui,  lorsqu’elle  ne  cesse  pas  en  même 
temps  que  le  courant  qui  l’a  provoquée  par  le  simple  effet  de  la 
force  vitale,  cède  à l’action  d’un  courant  inverse.  Tous  ces  effets 
sont  liés  à la  constitution  même  du  nerf  et  aux  propriétés  qui 
découlent  de  cette  constitution  et  dont  nous  avons  fait  l’étude 
dans  le  § 4 de  ce  chapitre.  L’altération  ou  l’affaiblissement 
qu’éprouve  l'excitabilité  du  nerf,  quand  il  est  parcouru  pen- 
dant un  certain  temps  par  un  courant  continu,  sont  encore  plus 
prononcées  quand  le  courant  est  discontinu  de  manière  à déter- 
miner la  tétanisation  ; il  en  résulte  que  pour  faire  ensuite  con- 
tracter la  grenouille,  il  faut  un  courant  plus  fort  dans  le  second 
cas  que  dans  le  premier. 

La  ligature  d'un  nerf  arrête  l’action  du  courant  électrique 
comme  celle  des  autres  stimulants;  seulement  il  faut  qu’elle 
soit  plus  forte  quand  le  stimulant  employé  est  le  courant.  Lors- 
que la  ligature  a été  très-serrée,  on  trouve  le  nerf,  dans  les  points 
où  il  est  lié,  très-aminci  et  réduit  à son  névrilème;  alors,  en  cou- 
pant la  ligature,  on  ne  parvient  plus  à exciter  de  contraction 
en  irritant  le  nerf  au-dessus  du  point  qui  a été  lié.  Les  poi- 
sons agissent  différemment  les  uns  des  autres  ; M.  Matteucci  a 
observé  que  celui  qui  diminue  le  plus  l’excitabilité  du  nerf  est 
l’acide  hydrocyanique ; quant  aux  narcotiques,  tels  que  l'o- 
pium ou  la  noii  vomique,  ils  ne  diminuent  l’excitabilité  du  nerf 
de  la  grenouille  qu’à  la  dernière  période  de  l’empoisonnement. 
M.  Matteucci  a également  remarqué  que , lorsque  la  mort  de 
l’animal  a été  déterminée  par  une  décharge  électrique,  l’excita- 
bilité du  nerf  parle  courant  électrique  cesse  entièrement.  Mais, 
dans  ce  cas  comme  dans  les  précédents , les  grenouilles  ne  per- 
dent pas  l’irritabilité  de  la  fibre  musculaire;  le  courant  électri- 
que y excite  des  contractions  quand  il  y est  appliqué  directe- 
ment. 

Une  observation  très-curieuse  de  M.  Bernard  est  celle  qui  se 
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rapporte  à l'action  du  curare1;  on  a deux  grenouilles  parfaite- 
ment semblables;  on  en  empoisonne  une  en  insérant  sous  sa 
peau  un  petit  morceau  dé  curare  ; puis,  quand  au  bout  de  cinq 
ou  six  minutes  elle  ne  donne  plus  de  signes  de  vie,  on  retire  le 
morceau  de  curare  et  on  prépare  cette  grenouille,  ainsi  que 
celle  qui  n’a  pas  été  empoisonnée,  suivant  la  méthode  de  Gal- 
vani.  On  fait  passer  dans  une  portion  du  nerf  lombaire  de  cha- 
cune d'elles  successivement  le  courant  d'une  petite  pile  voltaï- 
que; on  voit  aussitôt  les  muscles  de  celle  qui  n'a  pas  été 
empoisonnée  se  contracter  fortement , tandis  qu'on  n'aperçoit 
pas  le  plus  léger  signe  de  contraction  dans  celle  qui  a été  em- 
poisonnée; mais  en  appliquant  les  pôles  de  la  pile  sur  les 
muscles,  l’une  et  l’autre  éprouvent  également  une  forte  con- 
traction, et  même  la  grenouille  empoisonnée  conserve  plus 
longtemps  que  l'autre  la  propriété  d’éprouver  la  contraction 
musculaire. 

Les  expériences  qui  précèdent,  en  nous  montrant  la  possibi- 
lité de  déterminer  directement  la  contraction  musculaire  par 
l'application  de  l'électricité  aux  muscles  mêmes,  sans  l’inter- 
vention du  nerf,  nous  appellent  à examiner  la  question  impor- 
tante de  savoir  si  la  fibre  musculaire  est  par  elle-même,  indé- 
pendamment de  toute  action  externe  portée  sur  son  nerf,  capa- 
ble de  se  contracter,  ou  bien  s’il  faut  toujours,  pour  produire 
la  contraction  du  muscle,  que  son  nerf  ait  été  irrité  d’avance. 
J.  Muller  et  Longet  avaient  trouvé  que,  lorsqu’un  nerf  a été 
depuis  quelque  temps  séparé  du  système  nerveux  central,  il 
n’excite  plus  la  contraction  dans  les  muscles  auxquels  il  abou- 
tit, lorsqu'on  irrite  son  extrémité  libre.  M.  Matteucci  a obtenu  le 
même  résultat  en  agissant  sur  des  grenouilles  qui  avaient  été 
empoisonnées  par  une  solution  d'extrait  alcoolique  de  noix 
vomique  introduite  dans  leur  estomac.  Cependant  le  même  cou- 
rant de  huit  à dix  couples  qui,  appliqué  au  nerf  sciatique  de 
ces  grenouilles,  ne  produisait  aucun  effet,  déterminait  une  con- 


* Le  evrart  est  un  poison  remarquable  dont  les  effet*  ont  été  étudiés  par 
M.  Alvaro  Raynoso  dans  un  mémoire  communiqué  à l'Académie  des  sciences, 
et  sur  lequel  M.  Fiourena  a (ait  nn  rapport  important. 
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traction  dans  le  muscle  soumis  à son  action.  Il  y a plus,  Huin- 
boldt  le  premier,  et  bien  d'autres  après  lui,  ont  réussi  à faire 
contracter,  au  moyen  du  courant  électrique,  des  morceaux  de 
substance  musculaire  pris  sur  un  animal  quelconque,  auxquels 
tous  les  filaments  nerveux  visibles  avaient  été  enlevés  avec  le 
plus  grand  soin.  M.  Mattcucci,  en  répétant  cette  expérience,  s'est 
assuré  que  cette  contraction  a lieu  au  moment  où  le  courant 
commence  à pénétrer  dans  la  masse  musculaire  et  au  moment 
où  il  cesse  de  circuler,  et  cela  quelle  que  soit  sa  direction  rela- 
tivement à celle  des  fibres  musculaires.  Cette  contraction , qui 
ne  dure  qu'un  instant,  semble  consister  dans  une  espèce  de 
raccourcissement  des  fibres,  et,  quoique  le  circuit  reste  fermé, 
la  fibre,  raccourcie  au  premier  moment , reprend  sa  forme,  et 
ce  n’est  que  lorsque  le  circuit  est  interrompu  qu’on  la  voit  de 
nouveau  se  contracter,  quoique  plus  faiblement  que  la  pre- 
mière fois.  Ainsi  le  courant  électrique  seul  de  tous  les  exci- 
tants essayés  peut,  quand  il  est  appliqué  directement  aux  mus- 
cles, déterminer  leur  contraction  sans  l’intervention  des  filets 
nerveux. 

Ce  dernier  fait  semble  établir  une  analogie  remarquable 
entre  la  manière  d'agir  des  courants  électriques  et  celle  des 
nerfs,  pour  produire  la  contraction  musculaire.  Un  nerf  excité 
par  un  moyen  quelconque,  et  un  courant  électrique  appliqué 
directement,  agissent  de  même  sur  un  muscle.  N'est-il  donc 
pas  probable  que  c'est  par  une  modification  dans  son  état  élec- 
trique naturel  que  le  nerf  agit  quand,  en  vertu  d’une  excitation 
provenant  du  cerveau  ou  du  muscle,  ou  d’une  cause  exté- 
rieure, il  produit  mouvement  ou  sensation  ? Essayons  de  voir 
s'il  nous  est  possible  de  nous  rendre  compte  de  ce  mode  d'action. 

Nous  savons  que  le  nerf  a par  lui-même  un  certain  état  élec- 
trique que  nous  avons  réussi  à déterminer;  nous  savons  de 
plus  que  cet  état  électrique  est  modifié  par  toute  excitation 
exercée  sur  le  nerf.  Le  muscle  a également  un  état  électrique 
naturel,  lequel  est  modifié  toutes  les  fois  qu'il  y a contraction. 
En  l'absence  d'excitation  exercée  sur  le  nerf  et  de  contraction 
opérée  sur  le  muscle,  il  doit  s'établir  nécessairement  un  certain 
équilibre  électrique , qui  consiste  dans  la  circulation  de  cou- 
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ranls  électriques  internes  en  rapport  avec  les  phénomènes  chi- 
miques qui  s'accomplissent  dans  le  muscle  vivant.  Nous  ne 
voulons  pas  dire  par  là  que  ces  phénomènes  soient  la  cause  des 
courants  électriques;  la  cause  en  est  dans  la  force  vitale  qui 
donne  aux  molécules  organiques,  naturellement  bipolaires,  la 
disposition  nécessaire  pour  l'établissement  de  ce  courant;  mais 
cette  disposition  une  fois  établie , le  courant  est  entretenu  par 
les  actions  chimiques  qui  l’accompaguent , et  qu’il  détermine 
probablement  lui-même  en  partie1.  Ainsi  la  vie  est  transmise 
par  le  nerf  au  moyen  de  l’état  électrique  qu’il  possède  dans  les 
conditions  normales  de  vitalité,  et  il  en  résulte  pour  le  muscle 
un  état  électrique  analogue  avec  quelques  différences  que  nous 
avons  fait  remarquer  et  qui  tiennent  à la  nature  différente  de 
ces  deux  parties  du  corps  animal. 

Maintenant  si,  par  une  cause  quelconque,  l’état  électrique  • 
du  nerf  est  modifié,  l’équilibre  est  rompu , et  il  en  résulte  une 
contraction  du  muscle  ou  une  sensation.  Avant  d'étudier  les 
conséquences  de  cette  modification,  remarquons  quelle  con- 
siste en  ce  que  les  molécules  organiques  dont  le  nerf  est  formé 
ne  sont  plus  polarisées  transversalemént  de  dedans  en  dehors, 
mais  longitudinalemeut  d’une  extrémité  à l’autre,  comme  l’est 
tout  corps  conducteur  traversé  par  un  courant  électrique. 
Üuaud  la  modification  provient  de  l’action  immédiate  du  cen- 
tre nerveux,  il  parait  que  la  polarisation  s'opère  toujours  de 
façon  que  les  pôles  négatifs  des  molécules  soient  tournés  du  côté 
de  ce  centre , et  les  positifs  du  côté  du  muscle , comme  cela 
résulterait  de  l’action  d'un  courant  électrique  qui  cheminerait 
dans  le  sens  des  ramifications  nerveuses.  C’est  ce  qui  explique 
pourquoi  un  courant  électrique  qui  chemine  dans  ce  sens  favo- 

1 La  force  vitale  joue  ici  un  rôle  analogue  A celui  de  la  force  qui  polarise  les 
molécules  d'un  liquide  électrolytique,  quand  on  y plonge  un  métal  susceptible 
d'être  attaqué  par  lui  ; puis,  quand  le  circuit  est  fermé,  le  courant  lui-méme  est 
entretenu  par  les  actions  chimiques  qui  résultent  de  la  fermeture  du  circuit; 
celles-ci  en  même  temps  augmentent  d'intensité.  C'est  ce  qui  a lieu  également 
pour  les  actions  chimiques  qui  constituent  la  respiration  musculaire,  puisque, 
comme  M.  Matteucci  l’a  observé,  elles  sont  plus  fortes  quand  le  muscle  est  con- 
tracté que  quand  il  ne  l'est  pas. 
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rise  la  contraction  bien  plus  que  lorsqu'il  chemine  dans  le  sens 
contraire.  C’est  également  une  conséquence  naturelle  de  ce 
que  les  particules  des  nerfs  sur  lesquelles  doit  s'exercer  l'action 
immédiate  du  cerneau  étant  les  intérieures  qui  y pénètrent 
plus  profondément,  celles-ci  ont  leurs  pôles  négatifs  libres. 

Si,  au  lieu  de  venir  du  cerveau,  l’action  exercée  sur  le  nerf 
vient  du  muscle,  la  polarisation  du  nerf  doit  avoir  lieu  en  sens 
contraire,  c’est-à-dire  de  façon  que  les  pôles  positifs  soient  tous 
tournés  du  côté  du  centre  nerveux , et  les  négatifs  du  côté  du 
muscle  d’où  vient  l’excitation.  Ce  renversement  dans  la  pola- 
rité des  muscles  du  filet  nerveux  qui  aboutit  au  cerveau  doit 
l’affecter  et  y produire  une  sensation.  C’est  ce  que  confirme  l’ef- 
fet d’un  courant  électrique  étranger  qui,  lorsqu’il  circule  dans 
les  nerfs  dans  un  sens  opposé  à celui  de  leurs  ramifications, 
produit  une  sensation  et  non  une  contraction.  On  conçoit  donc 
d'après  eela  que  la  polarisation  s'établisse  en  sens  contraire  dans 
un  nerf  de  mouvement  et  dans  un  nerf  de  sentiment,  et  que  le 
même  nerf  ne  puisse  pas  en  même  temps  dans  l’état  normal 
transmettre  le  mouvement  et  la  sensation.  Il  n'y  a que  le  cas 
où  il  est  excité  dans  une  partie  de  sa  longueur;  il  peut  alors 
transmettre  le  mouvement  vers  la  périphérie  et  la  sensation 
au  centre  nerveux,  ses  deux  portions  étant  polarisées  en  sens 
contraire  l’une  de  l’autre.  L’effet  de  la  ligature  qui,  en  altérant 
la  constitution  musculaire  du  nerf,  arrête  la  transmission  de 
la  cause  du  mouvement  si  on  la  fait  au-dessous  du  point  irrité, 
et  celle  de  la  cause  de  la  sensation  si  c'est  au-dessus,  s’ex- 
plique également  bien , car  alors  la  polarisation  des  molécules 
nerveuses,  sous  l’action  de  la  cause  excitante,  ne  peut  plus 
s’opérer. 

Maintenant  comment  l'excitation  du  nerf  détermine-t-elle 
la  contraction  de  la  fibre  musculaire?  Puisqu’on  peut  détermi- 
ner cette  contraction  par  l'application  immédiate  au  muscle 
d’un  courant  électrique  extérieur,  il  est  évident  que  le  nerf  la 
détermine  en  modifiant  l’état  électrique  du  muscle.  Nous  avons 
vu  que  lorsque  le  muscle  est  contracté,  son  courant  propre  dimi- 
nue, ce  qui  nous  parait  tenir  évidemment  à ce  que  ses  particules 
changent  de  place  et  se  disposent  les  unes  à l'égard  des  autres 
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de  manière  que  leurs  pôles  négatifs  et  positifs  soient  tournés  dans 
le  sens  de  la  longueur  comme  dans  un  conducteur  traversé  par 
un  courant,  et  non  plus  dans  le  sens  tranversal.  Ce  change- 
ment de  place  doit  produire  un  rapprochement  des  particules 
dans  le  sens  longitudinal,  et  par  conséquent  un  raccourcisse- 
ment de  la  fibre,  ce  qui  est  le  caractère  de  la  contraction.  Mais 
ce  raccourcissement,  et  le  rapprochement  qui  en  est  la  cause, 
ne  durent  qu’un  instant,  à cause  de  l’élasticité  propre  de  la 
fibre,  et  les  particules  se  replacent  à leur  première  distance. 
Cependant  il  y a une  différence  importante  à noter.  Quand  la 
fibre  musculaire  se  contracte  par  l'effet  d'un  courant  électrique 
continu  appliqué  soit  à son  nerf,  soit  immédiatement  à elle- 
même,  la  contraction  ne  dure,  il  est  vrai,  qu’un  instant,  mais  les 
particules  du  muscle,  tout  en  reprenant,  en  vertu  de  l'élasti- 
cité, leur  première  distance  relative,  conservent  leurs  pèles 
électriques  tournés  dans  le  sens  de  la  longueur  de  la  fibre;  ce 
n’est  qu’au  moment  où  le  courant  électrique  cesse  de  circuler 
que  les  pôles  électriques  des  particules  se  replacent  dans  leur 
position  normale,  et  ce  retour  est  accompagné  d'un  nouveau 
déplacement  des  particules,  et  par  conséquent  d'une  nouvelle 
contraction.  Voilà  pourquoi  il  n’y  a contraction  qu'à  l’établis- 
sement et  à la  rupture  du  courant;  parce  que  ce  n’est  qu'à 
ces  deux  moments  qu'il  y a demi-révolution  des  particules  du 
muscle.  Quand  le  courant,  au  lieu  d'étre  continu,  est  discon- 
tinu, alors  il  y a une  succession  si  rapide  de  déplacements  et  de 
retours  à leur  position  primitive  des  particules  du  muscle,  que 
la  contraction  semble  permanente,  ce  qui  constitue  le  téta- 
nos; cependant,  comme  nous  l'avons  vu  au  moyen  de  la  gre- 
nouille galvanoscopique , la  contraction  est  réellement  inter- 
mittente. 

Reste  maintenant  à savoir  comment  il  peut  résulter,  d’une 
modification  dans  l'état  électrique  des  nerfs  que  celui  des 
muscles  est  modifié  de  manière  à produire  la  contraction.  11 
faudrait,  pour  résoudre  cette  question  d'une  manière  un  peu 
satisfaisante,  connaître  mieux  qu'on  ne  la  connaît,  la  manière 
dont  les  nerfs  se  terminent,  et  dont  ils  se  ramifient  dans  les 
muscles.  11  nous  parait  probable  que  chaque  filament  nerveux 
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élémentaire  aboutit  à une  fibre  élémentaire  ' ; alors  il  n’est  pas 
étonnant  que  si  ce  nerf  est  polarisé  par  une  cause  d’excitation, 
il  détermine  la  polarisation  de  la  fibre  musculaire  à laquelle  il 
aboutit.  Dans  ce  cas  la  fibre  entre  dans  le  circuit  du  nerf,  et 
elle  doit  éprouver  la  contraction,  comme  lorsqu’elle  est  traver- 
sée immédiatement  par  un  courant  électrique  artificiel.  Nous 
retrouvons  alors  les  mêmes  phénomènes,  en  particulier  que  la 
contraction  ne  dure  qu’un  instant,  à moins  que  le  nerf  ne  soit 
tétanisé,  ce  qui  fait  que  le  muscle  lui-même  l'est  aussi.  Dans  la 
sensation,  c’est  le  muscle  dont  l’état  électrique  normal  est  trou- 
blé, qui  polarise  le  nerf  de  manière  à agir  sur  le  cerveau.  Dans 
les  deux  cas  également,  il  n’est  pas  étonnant  que  tout  ce  qui 
altère  la  contraction  moléculaire  du  nerf  empêche  sa  polarité 
de  s'établir,  et  par  conséquent  arrête  la  transmission  du  mou- 
vement ou  de  la  sensation.  Il  serait  bien  important,  pour 
appuyer  ces  explications  sur  des  bases  plus  solides,  et  pour 
pouvoir  leur  donner  plus  de  précision,  qu’on  parvint  à mieux 
déterminer  qu’on  ne  l’a  fait  le  mode  de  communication  du  nerf 
et  du  muscle.  Ce  qui  me  parait  éminemment  probable,  c'est 
que  dans  la  contraction  musculaire , comme  dans  la  transmis- 
sion de  la  sensation,  l'action  réciproque  du  nerf  et  du  muscle 
s'opère  à l'extrémité  même  du  nerf,  et  non  pas  tout  le  long  de 
son  parcours  à travers  le  muscle. 

Il  résulte  de  l’étude  détaillée  que  nous  venons  de  faire  qu’on 
peut  regarder  le  corps  d’un  animal  vivant  comme  le  siège 
d’une  multitude  innombrable  de  courants  électriques  n'ayant 
la  plupart  que  des  circuits  locaux;  ce  sont  des  portions  déri- 
vées de  ces  courants  que  nous  parvenons  à percevoir  par  l'ex- 
périence. Mais,  quand  par  l'effet  de  la  volouté  ou  d’une  autre 
cause  agissant  directement  sur  un  nerf,  on  modifie  son  état 


' I.e  Secteur  Waller  a réussi  par  la  section  des  nerfs  A déterminer  dans  les 
lllets  nerveux  qui  sont  au-dessus  de  la  section  une  altération  qui  permet  de  les 
suivre  dans  leurs  dernières  ramifications  avec  une  grande  précision  ; on  les  voit 
ainsi  pénétrer  jusque  dans  l’intérieur  des  fibres  musclaires  auxquelles  elles  s'en- 
trecroisent. Sons  regrettons  que  les  limites  assignées,  dans  un  ouvrage  du  genre 
de  celai-ci,  A cet  ordre  de  considérations,  ne  nous  permettent  pas  d'entrer  dans 
pins  de  détails  sur  les  recherches  intéressante*  du  docteur  Waller. 
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électrique,  le  courant  local  correspondant  se  transforme,  sinon 
eu  totalité,  du  moins  en  partie,  en  un  courant  dont  le  circuit 
plus  considérable  comprend  alors  le  nerf  et  le  muscle  corres- 
pondant, et  il  en  résulte  les  effets  que  nous  avons  signalés. 

Nous  ne  quitterons  pas  ce  sujet  sans  remarquer  que  nous 
sommes  conduits  à admettre  que  l'agent  au  moyen  duquel 
s’exerce  toute  l’action  nerveuse  est  l'électricité,  non  une  élec- 
tricité créée  au  moment  même  où  le  nerf  agit,  mais  préexis- 
tante dans  toutes  les  particules  organiques,  comme  elle  préexiste 
dans  toutes  les  particules  de  la  matière  inorganique.  Nous 
sommes  de  plus  forcés  d'admettre  que,  sous  l’influence  de  la 
vie,  ces  particules  se  disposent  d’une  manière  toute  spéciale,  et 
qui  permet  l’accomplissement  des  fonctions  organiques;  de 
sorte  que  la  vie  ne  peut  poiut  être  considérée  comme  une  con- 
séquence de  la  nature  électrique  et  de  l'arrangement  de  ces 
particules,  mais  doit  au  contraire  être  regardée  comme  la  cause 
de  leur  mode  de  groupement,  et  par  conséquent  indirectement 
des  phénomènes  qui  en  résultent.  Qu’on  ôte  la  vie,  en  effet,  et 
les  particules,  tout  en  conservant  leurs  propriétés  électriques, 
c’est-à-dire  leur  polarité,  se  groupent  tout  autrement,  de  ma- 
nière à obéir  aux  conditions  d’équilibre  des  forces  qui  leur  sont 
propres,  et  ne  présentent  plus ‘que  les  phénomènes  ordinaires 
que  nous  offre  la  matière  inorganique. 

M.  Matteucci,  tout  en  reconnaissant  que  les  courants  orga- 
niques ne  sont  point  dus  à une  action  chimique  extérieure  quel- 
conque, estime  qu’on  doit  les  attribuer  aux  actions  chimiques 
de  l’organisme  vivant.  Ce  serait,  suivant  lui,  dans  l’action  chi- 
mique qui  doit  exister  entre  la  fibre  musculaire  proprement 
dite  et  le  sang  artériel  en  contact  avec  elle,  et  par  conséquent 
dans  la  vie  nutritive  des  tissus,  qu’il  faudrait  chercher  la  cause 
de  ces  courants.  Elle  serait  ainsi  inhérente  à l’état  de  vie  des 
tissus  organiques,  et  liée  constamment  avec  une  différence 
dans  l’état  et  dans  le  pouvoir  nutritif  de  ces  tissus,  de  manière 
que  l’élément  positif  du  couple  organique  serait  toujours  repré- 
senté par  la  partie  du  tissu  dont  le  pouvoir  nutritif  est  le  plus 
fort.  Comme  on  le  voit,  M.  Matteucci  est  d’accord  avec  nous  en 
ce  point  que  c’est  de  la  force  vitale  qu’il  fait  dépendre  en  pre- 
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mière  ligne  l’électricité  animale;  seulement,  suivant  lui,  ce 
n’est  qu’indirectement  en  obligeant  la  nutrition  à s’opérer,  que 
les  nerfs  intermédiaires  entre  la  force  vitale  et  les  muscles 
développeraient  l’électricité;  tandis  que,  suivant  nous,  l’action 
serait  plus  directe,  la  transmission  de  l’action  vitale  des  nerfs 
aux  muscles  s’opérant  par  l’électricité  même  dont  les  nerfs 
sont  primitivement  doués.  Nous  ne  contestons  nullement  la 
part  de  l’action  chimique  dans  la  production  de  l’électricité 
animale,  mais  ce  n’est  pas  d'elle  que  nous  faisons  découler  la 
première  origine  de  cette  électricité  que  nous  croyons,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  être  préexistante  aux  causes  qui  en 
déterminent  la  manifestation,  aussi  bien  dans  l’organisme 
vivant  que  lorsqu’il  s’agit  de  la  matière  inorganique. 

$ S.  Polluons  électriques. 

Nous  avons  déjà  indiqué,  dans  le  § 1 , qu’il  existe  une  classe 
d'animaux,  les  poissons  électriques,  chez  lesquels  les  signes 
d’électricité,  dont  la  perception  ne  peut  avoir  lieu  dans  les 
animaux  en  général  que  sous  certaines  conditions  et  avec  le 
secours  d'instruments  très-délicats,  se  manifestent  de  la  ma- 
nière la  plus  prononcée,  et  de  façon  à avoir  frappé  l’attention 
des  observateurs  dès  les  temps  les  plus  reculés.  Ces  poissons 
sont  au  nombre  de  cinq  : la  raya  torpelo  (la  torpille),  le  gymno- 
tus  electricus,  le  silurus  electricus,  le  tetraodon  electricus  et  le 
trichiurus  electricus.  De  ces  cinq  espèces  deux  seulement  ont 
été  étudiées  avec  soin,  la  torpille  et  le  gymnote;  ce  sont  les 
deux  dont  nous  nous  occuperons  essentiellement  dans  ce  para- 
graphe. 

La  torpille  ou  raie  électrique  est  le  plus  anciennement 
connu  des  poissons  électriques,  et  celui  qui  a été  l’objet  du 
plus  grand  nombre  de  recherches,  vu  qu’il  est  facile  à se  pro- 
curer, puisqu'il  se  trouve  dans  la  Méditerranée;  son  corps,  à 
peu  près  circulaire,  se  termine  par  une  queue  courte  et  assez 
charnue  (lig.  347  et  348);  l’espace  entre  les  nageoires  pecto- 
rales, la  tête  et  les  branchies,  est  rempli  de  chaque  côté  par  un 
appareil  extraordinaire  formé  de  petits  tubes  membraneux 
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serrés  les  uns  contre  les  autres  comme  des  rayons  d'abeille, 
subdivisés  par  des  diaphragmes  horizontaux  en  petites  cellules 


Fig.  3*7. 


Fig.  348. 


pleines  de  mucosités,  et  parcourus  par  les  ramifications  de 
nerfs  abondants  provenant  de  la  huitième  paire;  c’est  dans  cet 
appareil  que  réside  la  puissance  électrique,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin.  La  torpille  a été  citée  de  tout  temps  par  les 
pécheurs  comme  donnant  volontairement  une  commotion,  soit 
pour  se  défendre,  soit  pour  tuer  les  poissons  nécessaires  à sa 
nourriture;  mais  Musschcnbroek  est  le  premier  qui  ait  établi 
la  nature  électrique  de  cette  commotion.  Walsh  avait  fait,  en 
1778,  des  recherches  nombreuses  sur  cette  électricité;  il  avait 
remarqué  que  la  commotion  est  arrêtée  par  tous  les  mauvais 
conducteurs,  et  qu'on  peut  par  conséquent  toucher  la  torpille 
impunément  avec  du  verre  et  de  la  résine,  tandis  qu’on  reçoit 
les  secousses  quand  on  la  louche  avec  une  tige  de  métal.  Il  avait 
réussi  à transmettre  la  décharge  à travers  un  circuit  de  vingt 
personnes  qui  se  tenaient  par  la  main,  et  dont  la  dernière  tou* 
chait  la  torpille  sous  le  ventre,  pendant  que  la  première  la 
touchait  sur  le  dos;  il  en  avait  conclu  que  le  dos  et  le  bas- 
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ventre  de  la  torpille  ont  un  état  électrique  opposé.  Gay-Lussac 
et  Humboldt  avaient  plus  tard  décrit  avec  soin  les  circons- 
tances principales  de  la  décharge  de  la  torpille.  Mais  le  premier 
travail  complet  fait  sur  ce  sujet  est  dû  à John  Davy,  le  frère  de 
l’illustre  chimiste,  qui,  en  mettant  respectivement  en  contact 
avec  les  deui  faces  de  la  torpille  les  deux  extrémités  d’un  fil 
métallique  tourné  en  hélice  ou  les  deux  bouts  en  platine  d'un 
galvanomètre,  était  parvenu  à aimanter  une  aiguille  d’acier  et 
à dévier  l’aiguille  du  galvanomètre.  Il  avait  également  réussi 
à décomposer  l’eau  salée,  sans  pouvoir  cependant  obtenir  des 
effets  de  chaleur  et  de  lumière,  par  le  courant  de  la  torpille, 
dont  il  avait  ainsi  déterminé  la  direction,  qu’il  avait  trouvée 
être  telle  que  la  face  supérieure  du  poisson  est  positive  et  l’infé- 
rieure négative.  MM.  Becquerel  et  Breschet,  en  confirmant  les 
résultats  de  Davy,  par  des  expériences  faites  à Venise  en  1 835, 
dans  lesquelles  ils  avaient  pris  toutes  les  précautions  néces- 
saires pour  se  mettre  à l’abri  de  différentes  objections  qu’on 
pouvait  faire  contre  la  manière  d’opérer  du  savant  anglais, 
avaient  établi  d’une  manière  évidente  que  la  décharge  de  la 
torpille  est  bien  le  résultat  d’une  décharge  électrique  analogue 
à celle  de  la  bouteille  de  Leyde,  et  dirigée  de  la  face  supérieure 
à l’inférieure,  en  même  temps  qu’ils  avaient  analysé  les  cir- 
constances diverses  tenant  à la  position  et  à l’état  de  l’animal, 
qui  peuvent  influer  sur  l’intensité  de  sa  décharge.  Mais,  de  tous 
les  physiciens,  M.  Matteucci  est  celui  qui  a fait  l’étude  la  plus 
détaillée  et  la  plus  complète  des  phénomènes  que  présente  la 
torpille;  aussi  ce  sont  essentiellement  ses  recherches  qui  nous 
guideront  dans  l’analyse  que  nous  allons  faire  de  ces  phéno- 
mènes. 

La  torpille  donne  ses  décharges  dans  l'air  comme  dans  l’eau; 
quand  on  la  tient  dans  la  main,  les  décharges  sont  si  intenses 
et  se  succèdent  avec  une  telle  rapidité,  qu'il  est  impossible  de 
les  supporter;  mais  l’animal  se  lasse,  et  il  faut  le  remettre  dans 
l’eau  salée,  et  lui  laisser  un  certain  temps  de  repos  pour  que 
sa  fonction  électrique  se  rétablisse.  La  commotion  que  lance  la 
torpille  est  volontaire;  on  la  détermine  en  irritant  l’animal 
en  un  point  de  son  corps,  mais  surtout  en  lui  pinçant  les 
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nageoires;  le  plus  souvent  il  l'a  produit  spontanément,  soit 
pour  se  défendre,  soit  pour  tueries  petits  poissons  qu’il  foudroie 
ainsi  à distance.  M.  Malteucci  a montré  l'extrême  diffusion  de 
celte  décharge  dans  le  liquide  où  elle  a lieu  ; ainsi,  en  tenant  à 
la  maiu,  dans  une  grande  cuve  pleine  d’eau  salée,  et  large  de 
1“,50,  et  tout  près  de  sa  paroi,  une  torpille  vivante,  on  voit, 
au  moment  où  elle  se  décharge,  une  grenouille  préparée,  sus- 
pendue dans  la  même  eau,  mais  à l’extrémité  opposée,  se  con- 
tracter fortement  ; preuve  qu’une  portion  de  la  décharge  la  tra- 
verse. Une  pile  très-puissante,  dans  les  mêmes  circonstances, 
ne  produirait  pas  le  même  effet. 

La  torpille  se  décharge  juancf  elle  veut,  mais  non  où  elle  veut; 
on  avait  cru  par  erreur  qu'elle  pouvait  diriger  sa  décharge, 
parce  qu’on  avait  ressenti  la  commotion  en  touchant  la  torpille 
en  un  point  quelconque;  il  est  vrai  que  si  les  décharges  sont 
fortes,  elles  se  sentent  partout  où  l’animal  est  touché;  mais 
quand  celui-ci  est  affaibli,  il  est  facile  de  voir,  en  posant  des  gre- 
nouilles préparées  sur  divers  points  de  son  corps,  qu’il  n’y  a 
que  celles  qui  sont  sur  les  points  correspondants  à l’organe 
électrique  qui  se  contractent.  Il  faut  de  plus  pour  que  la  gre- 
nouille, comme  tout  autre  conducteur,  soit  traversée  par  la 
décharge  de  la  torpille,  lorsque  celle-ci  est  isolée,  qu'elle  la 
touche  en  deux  points  différents  de  son  corps  ; si  elle  ne  la  tou- 
che que  par  l’extrémité  de  son  filet  nerveux,  elle  n’éprouve  point 
de  contraction;  il  n’en  est  plus  de  même  quand  la  torpille  com- 
munique avec  le  sol,  la  grenouille  alors  se  contracte,  parce  qu’il 
s’établit  uDe  communication  toute  naturelle  entre  un  second 
point  de  sou  corps  et  un  second  point  de  la  torpille. 

M.  Malteucci  et  le  père  Linari  ont  réussi  à obtenir  des  effets 
électriques  très-prononcés  avec  la  torpille;  ils  ont  aimanté  des 
aiguilles  d’acier  comme  l'avait  déjà  fait  John  Davy  ; mais  le  père 
Linari  est  de  plus  parvenu  à produire  une  véritable  étincelle 
électrique  entre  une  surface  de  mercure  communiquant,  au 
moyen  d’un  fil  conducteur,  avec  l’une  des  faces  de  l’organe 
électrique  et  un  fil  de  fer  communiquant  avec  l’autré;  il  a éga- 
lement obtenu  une  étincelle  d'induction,  en  faisant  passer  la 
décharge  à travers  une  hélice  électrodynamique.  Le  père  Linari 
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est  donc  le  premier  qui  ait  tiré  une  étincelle  électrique  du  corps 
d’une  torpille.  Il  a aussi,  avec  l’électricité  de  la  torpille,  dé- 
composé le  nitrate  d’argent  et  obtenu  des  effets  caloritiques  au 
moyen  d’un  élément  thermo-électrique  très-sensible;  enfin,  il  a 
cherché  à mesurer,  en  employant  la  balance  électro-magné- 
tique de  Becquerel,  l'intensité  des  courants  électriques  produits 
par  la  décharge  du  poisson.  M.  Matteucci  a employé,  pour  ob- 
tenir les  signes  de  décomposition  chimique,  une  bande  de  pa- 
pier imbibée  d'une  solution  d’iodure  de  potassium,  au  moyen 
de  laquelle  il  fait  communiquer  deux  lames  de  platine  placées 
l’une  sur  le  dos,  l’autre  sur  le  ventre  de  l’animal  ; la  nature  de 
la  décomposition  donne  la  direction  du  courant,  qui  est  celle 
que  nous  avons  déjà  indiquée  et  que  confirment  les  indications 
plus  sensibles  d'un  galvanomètre.  C’est  encore  M.  Matteucci  qui 
a décrit  la  manière  la  plus  simple  et  la  plus  élégante  d'obtenir 
l’étiucelle  électrique;  elle  consiste  à placer  une  torpille  au  mo- 
ment où  ou  la  sort  de  l’eau  sur  un  disque  métallique  isolé 
(fig.  349),  en  la  recouvrant  d’un  autre  disque  semblable  tenu 
par  un  manche  isolant;  deux 
tiges  en  laiton,  communiquant 
chacune  respectivement  avec  un 
des  disques,  sont  terminées  par 
des  boules  A et  B auxquelles  on 
applique  des  feuilles  d’or  sus- 
pendues à une  distance  de  demi 
millimètre  l’une  de  l'autre,  et 
en  agitant  légèrement  le  disque 
supérieur,  ou  irrite  l'animal  : 

dans  le  même  moment  les  feuilles  d'or  se  meuvent,  et  on  voit 
éclater  entre  elles  des  étincelles  très-brillantes. 

Avant  de  poursuivre  l’étude  des  propriétés  électriques  de  la 
torpille,  il  est  nécessaire  de  revenir  sur  l’organe  particulier  qui 
existe  chez  elle  comme  chez  les  autres  poissons  électriques,  et 
dont  nous  avons  déjà  signalé  l’existence.  Cet  organe,  appelé  par 
les  physiologistes  organe  électrique , n'est  point  exactement  le 
même  chez  tous  les  poissons  électriques,  comme  nous  le  verrons 
en  dous  occupant  du  gymnote.  Il  se  compose  dans  la  torpille 
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Fig.  349. 
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de  deux  portions  semblables,  symétriquement  placées  de  chaque 
côté  de  la  tête  entre  les  nageoires  pectorales  et  les  branchies; 
elles  occupent  l’une  et  l’autre  toute  l’épaisseur  qui  sépare  les 
deux  plis  de  la  peau.  Chacune  d'elles  est  com- 
posée d’un  grand  nombre  de  prismes  d’une 
forme  hexagonale,  rangés  parallèlement  les 
uns  à côté  des  autres  Gomme  les  alvéoles  d’un 
rayon  de  miel,  et  dont  l’une  des  extrémités 
repose  sur  la  peau  de  dessus  et  l’autre  suf 
celle  de  dessous  (fig.  350);  une  membrane  aponévrolique  en- 
veloppe extérieurement  tout  ce  système.  Ces  prismes  sont 
eux-mêmes  formés  d'un  très-grand  nombre  de  diaphragmes 
perpendiculaires  à l’axe , séparés  les  uns  des  autres  par  de 
très-petits  intervalles  remplis  d'un  liquide  d’une  nature  albu- 
mineuse ( ^ eau  un  peu  salée  et  ~ albumine  ) , et  présen- 
tant ainsi  une  constitution  physique  analogue  à celle  d'une 
pile.  Chaque  diaphragme  se  compose  d’une  membrane  très- 
mince  extrêmement  simple  et  sans  structure  apparente,  d’une 
épaisseur  moyenne  d’à  peu  près  ü‘n'“’,004;  l’espace  qui  sépare  les 
diaphragmes  les  uns  des  autres  et  qui  est  rempli  par  le  liquide 
albumineux  estde  0““-,  01 6 de  largeur  environ . On  peut  calculer 
d’après  ces  données  que  chez  une  torpille  do  moyenne  grandeur 
il  y a dans  chacun  des  prismes  dont  se  compose  son  organe,  et 
qui  ont  4 centimètres  de  longueur,  2,000  diaphragmes  de  6 à 
8 millimètres  carrés  de  surface.  Or,  comme  il  y a,  d’après  Hunier, 
environ  470  prismes  ou  piles  dans  chaque  partie  de  l’organe, 
cela  fait  pour  l’organe  entier  940  piles  de  2,000  diaphragmes 
chacune. 

À ces  détails  anatomiques,  ajoutons  un  point  essentiel,  c'est 
que  quatre  faisceaux  nerveux  d'un  grand  volume,  partant  du 
quatrième  lobe  du  cerveau,  viennent  se  distribuer  dans  l’organe 
en  ramifications  extrêmement  nombreuses.  Les  ramifications 
terminales  des  filets  nerveux  n'aboutissent  pas  directement  aux 
diaphragmes eux-mémes  comme  l’ont  cru  Savi  et  Wagner,  mais 
d'après  M.  Paeini,  auquel  nous  empruntons  ces  détails,  elles  se 
rendent  dans  le  liquide  albumineux  renfermé  entre  deux  es- 
paces successifs  ; là  elles  se  subdivisent  et  s'appliquent  sur  la 
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surface  inférieure  de  chaque  diaphragme  ; les  unes  se  perdent 
par  leur  extrémité  dans  la  substance  du  diaphragme  pendant 
que  les  autres  se  terminent  à sa  surface  même  ; la  surface  supé- 
rieure des  diaphragmes  ne  reçoit  aucune  fibre  nerveuse.  Il  ré- 
sulte de  là  que  les  deux  surfaces  des  diaphragmes  sont  dans 
des  couditions  bien  différentes  d'innervation  et  par  conséquent 
probablement  d'état  électrique.  Aussi  l'expérience  uousappreud 
que  les  extrémités  supérieures  des  prismes  sont  toutes  positives 
et  les  inférieures  négatives.  Si  l’on  fait  pénétrer  dans  l’intérieur 
de  l’organe  électrique  deux  lames  de  platine  communiquant 
avec  les  extrémités  d'un  galvanomètre,  on  obtient  au  moment 
de  la  décharge  un  courant  qui  indique  que  la  partie  de  l’organe 
la  plus  rapprochée  du  ventre  est  toujours  négative  par  rapport 
à celle  qui  est  la  plus  rapprochée  du  dos,  et  cela  quelle  que  soit 
la  partie  de  l’organe  où  l’on  ait  inséré  les  lames  île  platine. 

Examinons  maintenant  de  plus  près  les  circonstances  qui  peu- 
vent modifier  ou  déterminer  la  production  de  l'électricité  dans  la 
torpille.  Nous  devons  remarquer  d’abord  que  l’activité  élec- 
trique de  l’animal  est  proportionnelle  au  degré  d’intensité  de 
sa  circulation  et  de  sa  respiration  ; c’est  ce  que  prouvent  l'iu- 
fluence  de  la  température,  du  gaz  ambiant;  l’action  des  poisons, 
surtout  celle  des  narcotiques,  détermine  plusieurs  décharges 
très-vives  avant  d’amener  la  mort  de  l’animal;  la  décharge  est 
encore  déterminée  par  l’action  extérieure  d’un  courant  élec- 
trique qu'on  fait  passer  de  la  bouche  aux  branchies  ou  à la  peau, 
ainsi  que  par  l’irritation  qu’on  produit  on  comprimant  la  tor- 
pille dans  différents  points  du  corps.  Mais  de  toutes  les  cir- 
constances les  plus  importantes  à étudier,  ce  sont  celles  qui 
agissent  directement  sur  l'organe  électrique  lui-méme  et  sur 
les  nerfs  qui  y aboutissent.  * 

Pour  détruire  la  fonction  électrique  de  l’organe  en  agissant 
sur  sa  substance  seule,  il  faut,  après  avoir  enlevé  la  peau  supé- 
rieure qui  le  recouvre,  l’humecteravec  de  l’acide  sulfurique  ou 
le  mettre  en  contact  avec  de  l’eau  bouillante.  Au  premier  mo- 
ment on  a des  décharges  très-fortes  ; puis,  au  bout  de  quelques 
instants,  la  substance  de  l’organe  blanchit  et  se  coagule,  et  on 
ne  peut  plus  en  tirer  de  nouvelles  décharges.  Ainsi  la  coagula- 


68  RAPPORTS  DE  L'ÉLECTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS. 

lion  de  l’albumine  de  l’organe  détruit  sa  fonction  électrique  de 
quelque  manière  qu'on  détermine  cette  coagulation.  D’un  autre 
côté,  on  peut  couper  l’organe  lui-même  soit  horizontalement, 
soit  verticalement,  et  introduire  une  lame  de  verre  pour  sépa- 
rer les  tranches  coupées,  sans  que  la  décharge  cesse  d'avoir  lieu, 
tant  que  l’albumine  n’a  pas  été  coagulée. 

Galvani  et  Spallanzani  avaient  déjà  observé  qu'en  coupant 
les  nerfs  qui  aboutissent  à l'un  des  organes,  la  décharge  cesse 
du  côté  où  est  cet  organe,  tandis  qu’elle  continue  du  côté  opposé. 
M.  Matteueci  a reconnu  qu’il  faut  pour  détruire  entièrement  la 
décharge  couper  tous  les  quatre  nerfs,  et  non  pas  seulement 
un,  deux  ou  trois.  Quand  on  a coupé  deux  ou  trois  nerfs,  la  dé- 
charge se  limite  aux  points  de  l’organe  dans  lesquels  se  trouvent 
les  ramifications  du  nerf  qu’on  a laissé  intact.  Il  n'est  point 
nécessaire  de  couper  les  nerfs  pour  détruire  la  décharge  élec- 
trique; il  suffit  de  les  lier,  et  on  observe  les  mêmes  phénomènes. 
On  peut,  lorsque  la  torpille  est  bien  vivace,  obtenir  quelques 
décharges  électriques,  lors  même  que  les  nerfs  ont  été  coupés, 
en  tirant  avec  une  pince  un  des  filets  nerveux;  qui  sont  attachés 
à l’organe;  et  même  en  détachant  l’organe  avec  ses  quatre  nerfs 
après  qu’ils  ont  été  séparés  du  centre  nerveux,  on  observe  des 
signes  électriques  en  irritant  tantôt  un  nerf,  tantôt  un  autre. 
Il  suffit  pour  apercevoir  ces  signes  de  placer  des  grenouilles  pré- 
parées sur  la  surface  de  l’organe,  et  on  voit  les  grenouilles  se 
contracter  sur  la  portion  de  cet  organe  dans  laquelle  est  dis- 
tribué le  nerf  irrité.  La  décharge  électrique  peut  être  obtenue 
par  une  très-petite  partie  de  l’organe  détaché  du  poisson  vivant, 
à la  seule  condition  qu'on  irrite  d’une  manière  quelconque  le 
filament  nerveux  qui  s’y  rend.  Un  morceau  de  l’organe,  qui 
n'est  pas  plus  gros  que  la  tète  d’une  épingle,  sur  lequel  on  a 
posé  le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique , ne  manque  ja- 
mais de  donner  la  décharge  quand  on  le  coupe  avec  des  ciseaux 
très-fins  et  qu’on  irrite  ainsi  son  filament  nerveux. 

Quant  au  cerveau,  M.  Matteueci  s’est  assuré  en  le  découvrant 
très-rapidement  dans  une  torpille  vivante  avec  la  lame  d'un 
rasoir  très-peu  aiguisé,  que  la  portion,  qu'on  ne  peut  toucher 
sans  avoir  de  fortes  décharges,  est  le  quatrième  lobe  qui  est 
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comme  un  renflement  de  la  moelle  allongée  et  qui  est  celui  d‘où 
partent  les  nerfs  qui  vont  à l’organe  électrique.  Ce  lobe  détruit, 
toute  décharge  devient  impossible  quand  même  on  laisserait  le 
reste  du  cerveau  intact,  tandis  que  les  trois  autres  peuvent  être 
coupés  et  enlevés  sans  que  la  décharge  cesse  d’avoir  lieu  ; cepen- 
dant quand  on  les  irrite  on  produit  de  fortes  contractions  mus- 
culaires, et  quelquefois  même  des  décharges  si  l'animal  est 
très-vivant.  Mais  c’est  un  effet  indirect  semblable  à ceux  qui 
résultent  de  toute  action  excitante  exercée  sur  le  poisson  élec- 
trique. Les  organes  essentiels  de  la  fonction  électrique  se  rédui- 
sent donc  au  dernier  lobe  du  cerveau,  à ses  nerfs  et  à l’organe 
proprement  dit;  l’action  de  ce  lobe  sur  la  fonction  électrique 
est  direct,  c’est-à-dire  que  si  l’on  touche  la  partie  droite  du 
lobe  électrique,  c’est  l’organe  droit  qui  donne  la  décharge,  et 
réciproquement  le  gauche,  si  c’est  la  partie  gauche  du  lobe  que 
l’on  touche. 

Lorsque  la  torpille  sur  laquelle  on  opère  est  morte,  du  moins 
en  apparence,  c’est-à-dire  que  ses  branchies  ne  font  plus  de 
mouvement,  et  qu’irritée,  blessée  et  comprimée,  elle  ne  donne 
plus  de  décharges,  on  obtient  en  touchant  le  lobe  électrique, 
après  qu’on  a découvert  le  cerveau,  des  décharges  électriques 
plus  fortes  que  celles  que  l’animal  donnait  étant  vivant;  on  n’en 
obtient  point  en  touchant  les  autres  parties  du  cerveau.  Mais 
lorsqu'il  s'est  écoulé  un  certain  temps,  on  n'a  même  plus  de 
décharge  en  touchant  le  lobe  électrique  ; toutefois  en  le  blessant 
on  en  obtient  encore  quelques-unes,  après  quoi  tout  phénomène 
électrique  est  à jamais  détruit. 

Le  courant  électrique  se  comporte  comme  les  autres  actions 
stimulantes,  c’est-à-dire  qu’il  ne  produit  que  la  décharge  élec- 
trique lorsqu'il  agit  sur  le  quatrième  lobe,  ou  sur  les  nerfs  qui 
de  ce  lobe  se  rendent  à l’organe.  Son  action  spécifique  diffère 
seulement  dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  la  contraction  mus- 
culaire, de  celle  des  autres  causes  excitantes,  on  ce  que  son  effet 
varie,  dans  certaines  limites,  avec  sa  direction  relativement  à 
celle  de  la  ramification  des  nerfs.  Ainsi,  quand  on  fait  passer 
un  courant  électrique  dans  une  portion  des  nerfs  de  l’organe, 
on  trouve  qu’après  la  mort,  dans  une  première  période  où  la 
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vitalité  est  encore  très-grande,  le  courant  électrique  direct  ou 
» inverse  produit  toujours  la  décharge  soit  à son  établissement, 
soit  à l’instant  de  son  interruption,  mais  que  dans  la  période  sui- 
vante où  la  vitalité  est  moindre,  la  décharge  n’est  plus  produite 
que  par  l'établissement  du  courant  direct  et  par  l’interruption 
du  courant  inverse. 

Ce  dernier  fait  complète  les  analogies  que  l’étude  que  nous 
venons  de  faire  semble  établir  entre  l'action  qui  détermine  les 
décharges  électriques  et  celle  qui  produit  la  contraction  mus- 
culaire, Ces  analogies  sont  en  effet  remarquables  ; ainsi , de 
même  que  la  contraction  musculaire,  la  décharge  électrique 
dépend  de  la  volonté  de  l’animal  ; elle  est  également  déter- 
minée par  une  excitation  exercée  sur  certains  nerfs  ; elle  est 
proportionnelle  à l’activité  do  la  respiration  et  de  la  circulation, 
quoiqu'on  puisse  l’obtenir  encore  quand  la  circulation  est  sus- 
pendue dans  l’organe;  elle  ne  persiste  quedans  certaines  limites 
de  température  ; en  un  mol,  toutes  les  circonstances  qui  modi- 
fient la  fonction  de  l'organe  électrique  agissent  également  sur 
la  contraction  musculaire.  La  seule  différence  est  que  la  dé- 
charge électrique,  au  lieu  d'être  comme  la  contraction  muscu- 
laire une  propriété  commune  à toutes  les  parties  musculaires 
de  l'animal  et  aux  nerfs  qui  s'y  rendent,  est  spécialisée  dans  un 
organe  particulier  propre  au  poisson  électrique,  à un  lobe  dé- 
terminé du  cerveau  et  aux  nerfs  qui  de  ce  globe  vont  à l’organe 
où  ils  se  ramifient;  ce  lobe  et  ces  nerfs  n'ont  pas  d'autre  fonc- 
tion et  ressemblent  par  là  aux  nerfs  des  sens  et  aux  racines  de 
la  moelle  épinière.  Ainsi,  toute  action  extérieure  qui  est  portée 
sur  le  corps  du  poisson  électrique  et  à la  suite  de  laquelle  l'a- 
nimal donne  la  décharge , est  transmise  par  les  nerfs  du  point 
irrité  au  cerveau,  et  de  là  au  lobe  électrique  et  aux  nerfs  de 
l'organe;  c'est  un  cas  de  l’action  re.flexe  dont  nous  avons  déjà 
parlé  dans  les  paragraphes  précédents. 

Si  maintenant  nous  rapprochons  les  phénomènes  spéciaux 
qui  sont  propres  aux  poissons  électriques  des  phénomènes  géné- 
raux que  présentent  tous  les  autres  animaux,  et  que  nous  ayons 
décrits  dans  les  paragraphes  précédents,  nous  sommes  amenés 
à conclure  que  les  nerfs  qui  déterminent  la  décharge  électrique 
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doivent  être  identiques  dans  leur  état  naturel  et  dans  les  modi- 
fications que  cet  état  éprouve,  aux  nerfs  du  mouvement  qui 

produisent  la  contraction  musculaire.  La  soûle  différence  est 
que  ces  nerfs,  au  lieu  d’aboutir  ü un  muscle  ordinaire,  abou- 
tissent à l’organe  particulier  que  nous  avons  appelé  organe 
électrique,  et  que  leur  électricité,  au  lieu  de  se  convertir  en 
action  motrice,  s'accumule  par  l’effet  de  la  disposition  des  par- 
ties dont  se  compose  l’organe , de  manière  à donner  de  vio- 
lentes secousses;  en  effet,  l’organe  n’éprouve  au  moment  de 
la  décharge  aucun  changement  de  forme , contrairement  à ce 
qui  a lieu  pour  les  muscles.  Il  est  évident  d’après  les  expé- 
riences de  M.  Matteucci,  que  chaque  cellule  ou  chaque  espace 
compris  entre  deux  diaphragmes  est  l’organe  élémentaire,  et 
que  chaque  prisme  formé  par  la  réunion  de  ces  organes  élémen- 
taires superposés  est  comme  une  pile  ayant  ù ses  extrémités 
deux  pôles  de  nature  contraire , dont  la  charge  est  propor- 
tionnelle au  nombre  des  organes  élémentaires  qui  constituent 
le  prisme  lui-même.  Mais,  pour  obtenir  la  charge  de  celte  pile 
et  par  conséquent  la  décharge,  il  faut  que  les  nerfs  qui  se  rami- 
fient dans  chaque  cellule  soient  irrités,  car  il  n’y  a aucun  effet 
électrique  dans  les  parties  de  l’organe  dont  les  nerfs  ne  le  sont 
pas.  C’est  ce  qu’on  constate  d’une  manière  évidente  en  prenant 
une  torpille  vivante  et  en  coupant  avec  un  rasoir  l’organe 
parallèlement  à la  surface  dr  poisson;  on  a alors  une  surface 
interne  sur  laquelle  on  voit  les  gros  nerfs  ramifiés;  et  si  on  dis- 
tribue sur  cette  surface  plusieurs  grenouilles  galvanoscopi- 
ques,  on  ne  les  voit  s'agiter  que  sur  les  points  où  aboutissent 
les  nerfs  qu'on  irrite.  11  y a plus  ; si  on  irrite  un  filament  ner- 
veux vers  l'extrémité  de  l’organe,  il  n’y  a jamais  de  décharge 
dans  les  points  de  l’organe  tournés  vers  le  cerveau , ce  qui 
montre  que  la  force  nerveuse  qui  excite  la  décharge  se  propage 
dans  le  seul  sens  de  la  ramification  du  nerf  comme  dans  la 
contraction  musculaire,  et  que  par  conséquent  c’est  à l’extré- 
mité des  filaments  nerveux  qu'agit  la  cause  qui  produit  la 
manifestation  de  l’électricité. 

Ces  points  établis,  si  nous  nous  rappelons  que  1 ’ii ritation  du 
nerf  le  constitue  dans  un  état  de  polarité  électrique,  nous 
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comprendrons  que  le  diaphragme  dans  lequel  il  vient  se  rami- 
iicr  doit  lui-même  affecter  un  état  électrique  particulier.  Or, 
c’est  celle  des  deux  surfaces  du  diaphragme  à laquelle  abou- 
tissent les  ramifications  nerveuses  qui  est  négative,  tandis  que 
l'autre  est  positive.  Pour  expliquer  cette  différence,  il  nous 
semble  nécessaire  d'admettre  que  les  deux  espèces  de  fibres 
nerveuses  qui  aboutissent  à l’organe  sont  polarisées  en  sens 
contraire , les  unes  de  façon  que  les  pèles  positifs  de  leurs  par- 
ticules soient  tournés  du  côté  de  l'organe,  les  autres  de  façon 
qne  leurs  pôles  positifs  soient  tournés  du  côté  du  centre  ner- 
veux. Les  premières  seraient  celles  qui  pénètrent  plus  profon- 
dément dans  le  diaphragme , d’où  résulterait  qu’elles  polari- 
sent ses  molécules  dans  le  même  sens  qu’elles  sont  polarisées 
elles-mêmes,  ce  qui  constituerait  un  état  positif  pour  la  surface 
supérieure  du  diaphragme.  Les  secondes  seraient  celles  qui , 
comme  nous  l’avons  vu,  sont  simplement  adhérentes  à la  sur- 
face inférieure  du  diaphragme  au  moyen  de  renflements  sem- 
blables à des  nucléoles  et  n’y  pénètrent  pas  ; ce  qui  fait  qu'elles 
doivent  communiquer  simplement  à cette  surface  leur  état  né- 
gatif. Nous  avons  ainsi  toutes  les  conditions  réunies  pour  con- 
stituer une  pile  voltaïque,  savoir  : une  succession  de  diaphrag- 
mes solides  tous  parallèles  dans  un  plan  horizontal , positifs 
sur  une  de  leurs  surfaces,  et  négatifs  sur  l'autre,  puis  un  liquide 
électrolytique  conducteur  interposé  entre  ces  diaphragmes.  De 
plus,  ces  diaphragmes  sont  au  nombre  de  2,000  dans  chacune 
des  piles;  et  il  y a en  tout  dans  la  torpille  940  piles  sembla- 
bles. Cette  simple  énumération  suffit  pour  expliquer  la  puis- 
sance électrique  de  l’appareil  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  sup- 
poser à chaque  filament  nerveux  un  état  électrique  plus  fort 
que  celui  que  nous  leur  avons  trouvé  dans  les  animaux  ordi- 
naires; seulement  ici,  par  l’effet  de  la  disposition  particulière 
qui  résulte  de  l’organisation  de  l'appareil  électrique,  les  actions 
individuelles  de  ces  filaments  nerveux  s’ajoutent  toutes  au  lieu 
de  rester  isolées,  comme  cela  a lieu  quand  les  filaments  se  rami- 
fient dans  les  muscles  ordinaires. 

Nous  sommes  obligés,  il  est  vrai,  d’admettre  que  les  nerfs 
qui  aboutissent  à chaque  diaphragme  de  l’organe  ont  deux 
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polarités  différentes  ; mais  cette  supposition  nous  paraît  validée 
d’abord  par  le  fait  que  les  nerfs  dont  il  s’agit  ne  sont  point 
identiques  puisque  les  uns  se  terminent  d'une  manière  toute 
différente  de  la  manière  dont  se  terminent  les  autres.  De  plus, 
comment  expliquer,  sans  celte  hypothèse , le  mode  suivant 
lequel  s'opère  la  réunion  des  deux  électricités?  En  effet,  quand 
il  s’agit  de  la  contraction  musculaire,  nous  avons  admis  que 
l’équilibre  électrique  se  rétablit  entre  l’extrémité  positive  du 
nerf  qui  aboutit  au  muscle  et  son  extrémité  négative  qui  est 
en  communication  avec  le  centre  nerveux,  au  moyen  de  cou- 
rants qui  circulent  dans  les  différentes  parties  du  corps.  Mais 
ici  l’action  des  nerfs  qui  partent  du  quatrième  lobe  du  cerveau 
est  toute  spéciale  et  locale , et  il  faut  que  l’équilibre  électrique 
s’établisse  dans  un  circuit  dont  font  partie  seulement  le  qua- 
trième lobe,  les  nerfs  qui  en  partent  et  l’organe  dans  lequel  ils 
se  ramifient.  Or,  l’excitation  électrique  partant  du  centre  ner- 
veux, rien  n’est  plus  naturel  que  d'admettre  que  la  polarisa- 
tion qui  en  résulte  se  propage,  suivant  un  certain  sens,  dans 
une  partie  des  fibres  nerveuses,  et  suivant  l’autre  sens  qui  n’est 
au  fond  que  la  continuation  du  premier,  dans  une  autre  partie 
de  ces  fibres;  de  la  même  manière  que  lorsque,  en  frottant  ou 
chauffant  un  corps  dans  certaines  conditions  , on  le  polarise  de 
façon  à avoir  à l'une  de  ses  extrémités  de  l’électricité  positive 
libre,  et  à l’autre  de  la  négative.  Remarquons  encore  que  le 
double  rôle  des  nerfs  qui  aboutissent  à l’organe  électrique  serait 
semblable  à celui  des  nerfs  de  mouvement  et  de  sentiment,  que 
nous  avons  vu  devoir  être  polarisés,  lorsqu’ils  sont  excités, 
dans  des  directions  contraires. 

Ajoutons,  pour  prévenir  toute  objection,  que  lors  même  que 
les  électricités  positive  et  négative  ne  s’accumulent  qu'aux 
extrémités  des  prismes  dont  se  compose  l’organe , il  n'est  pas 
nécessaire,  pour  avoir  la  secousse  électrique,  de  toucher  le 
prisme  exclusivement  aux  deux  surfaces  de  l’organe;  il  suffît, 
pour  recevoir  la  décharge,  d’être  en  communication  conduc- 
trice avec  ces  deux  surfaces,  et  la  peau  toujours  humectée  de 
l’animal  peut  elle-même  remplir  en  partie  cet  office.  11  est  vrai 
qu’alors  la  décharge  est  moins  forte,  vu  qu’on  n’en  perçoit 
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qu'une  portion  dérivée  plus  ou  moins  considérable,  la  plus 
grande  partie  devant  s’opérer  par  l'intermédiaire  de  la  surface 
extérieure  du  poisson. 

Il  résulte  donc  de  la  théorie  qui  précède,  que  nous  faisons 
dépendre  la  fonction  électrique  de  la  torpille  de  la  même  force 
nerveuse  qui  produit  la  contraction  musculaire,  c’est-à-dire 
d’une  modification  dans  l’état  électrique  des  nerfs  provenant 
d’une  action  du  cerveau  qui  dépend  elle-même  de  la  volonté, 
ou  qui  peut  être  provoquée  soit  dans  le  cerveau  lui-même,  soit 
plus  directement  encore  sur  le  nerf,  par  une  irritation  artifi- 
cielle d’une  nature  quelconque. 

Le  gymnote  et  les  autres  poissons  électriques  doivent  leurs 
propriétés  à des  causes  semblables  à celles  que  nous  venons 
d'analyser  dans  la  torpille  ; tous  ont  en  effet  comme  la  torpille 
un  organe  particulier  qui  est  l’organe  électrique,  et  quoique 
cet  organe  diffère  chez  eux  dans  sa  disposition  générale  et  dans 
sa  structure  en  quelques  points,  de  celui  de  la  torpille,  il  est 
facile  de  voir  que  son  organisation  est  analogue  et  que  son  rôle 
est  identique. 

Le  gymnote,  ou  anguille  de  Surinam  ’,  le  plus  étudié  de  ce& 
poissons  après  la  torpille,  en  diffère  totalement  par  son  aspect 
extérieur  ; il  est  long , flexible,  gris- verdâtre , semblable  à un 
long  serpent,  présentant  une  tète  assez  grosse  avec  des  yeux 
placés  en  dessus  ; il  atteint  une  longueur  de  2ra,ü  à 3 mètres. 
Les  secousses  électriques  qu’il  lance  sont  bien  plus  fortes  et 
surtout  plus  soutenues  que  celles  de  la  torpille;  on  sait,  par  la 
description  si  pittoresque  qu'a  donnée  Humboldt  de  la  pèche  des 
gymnotes,  que  leurs  décharges  électriques  peuvent  étourdir  des 
chevaux  et  des  mulets  qu'on  oblige  de  rester  dans  l’eau  où  se 
trouvent  réunis  plusieurs  de  ces  poissons,  au  point  de  les  faire 
tomber  dans  cette  eau  où  ils  se  noient.  Mais  la  force  du  gym- 
note s’épuise  bientôt,  et  il  lui  faut  du  repos  et  une  nourriture 
abondante  pour  pouvoir  de  nouveau  posséder  une  grande  puis- 
sance électrique.  Le  gymnote  vit  dans  l'eau  douce  et  non  comme 


1 II  y o dem  espace*  de  gymnote» , le  gymnote  électrique  et  le  gymnote 
rayait  niais  ils  ne  diffèrent  qu'en  quelques  points  peu  essentiels. 
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la  torpille  dans  l’eau  salée;  on  doit,  quand  il  est  captif,  changer 
souvent  la  masse  d’eau  dans  laquelle  il  vit.  Toutes  ces  obser- 
vations et  d’autres  encore  concourent  à montrer  que  sa  fonction 
électrique  est  toujours,  comme  pour  la  torpille,  proportion- 
nelle à l'activité  de  la  respiration  et  de  la  nutrition,  ainsi  qu'au 
degré  de  repos  des  muscles  de  l’animal. 

Faraday  a réussi  à déterminer  la  direction  du  courant  élec- 
trique dans  le  gymnote,  qu’il  a trouvé  être  de  la  tête  à la  queue 
dans  le  fil  du  galvanomètre  dont  les  extrémités  communiquent 
l’une  avec  la  tête,  l'autre  avec  la  queue,  en  sorte  que  l’électri- 
cité positive  est  accumulée  à la  partie  antérieure  de  l'animal, 
et  l’électricité  négative  à sa  partie  postérieure.  La  décharge 
électrique  du  gymnote  est  donc  dirigée  de  sa  tète  à sa  queue 
dans  l'eau  où  il  plonge;  aussi,  quand  il  se  courbe,  la  partie  de 
l’eau  comprise  dans  sa  courbure  est  traversée  par  une  foule  de 
filets  électriques  disséminés  qui  tuent,  en  les  foudroyant,  les 
petits  poissons  qui  sont  sur  leur  route.  Faraday  a encore  obtenu 
avec  l'électricité  du  gymnote  la  décomposition  de  l’iodure  de 
potassium , l'aimantation  des  aiguilles  d'acier  et  l’étincelle 
d'induction.  Schoenbein,  quia  eu  l’occasion  de  répéter  la  plu- 
part des  observations  de  Faraday  sur  le  même  gymnote  qui 
avait  servi  aux  expériences  du  savant  anglais,  a réussi  à pro- 
duire de  vives  étincelles,  et  même  la  combustion  de  l’or,  en 
faisant  communiquer  deux  feuilles  d’or  battu, -respectivement 
avec  la  tête  et  la  queue  du  poisson  électrique.  11  a fait. passer  la 
décharge  à travers  une  chaîne  de  plusieurs  personnes  qui  toutes 
ont  éprouvé  une  très-violente  commotion. 

Enfin,  MM.  Miranda  et  Paci  ont  fait  une  étude  détaillée  des 
propriétés  électriques  du  gymnote  sur  l’un  de  ces  poissons 
arrivé  de  Hio-Janeiro  à Naples  en  1844,  et  sur  lequel  nous  avons 
pu,  M.  Mattcucci  et  moi,  faire  ensemble  plusieurs  expériences 
en  1845,  à l’époque  de  la  réunion  du  congrès  scientifique.  Il  me 
parait  bien  établi,  par  des  observations  multipliées,  que  la 
secousse  électrique  ne  dépend  que  de  la  volonté  de  l’animal; 
mais  quant  à l’opinion  émise  par  les  deux  physiciens  napoli- 
tains, que  le  gymnote  dirige  son  courant  où  il  vent  qt  eu  pro- 
portionne l'intensité  à la  résistance  qu’il  éprouve,  elle  n'est 
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qu'une  illusion.  Le  gymnote  peut  seulement,  par  la  flexibilité 
de  son  corps,  se  recourber  de  façon  que  l’animal  qu’il  veut  tuer 
soit  sur  la  ligne  droite  qui  passe  par  sa  tète  et  par  sa  queue,  et 
par  conséquent  sur  la  direction  du  courant,  qui,  d’ailleurs,  se 
disséminant  dans  le  liquide,  traverse  tous  les  corps  qu’il  ren- 
contre; c’est  dans  ce  sens  seulement  qu’on  peut  dire  que  le 
gymnote  dirige  son  courant.  Quant  à la  supposition  que  le 
gymnote  proportionne  l’intensité  de  son  courant  à la  résistance 
qu’il  éprouve,  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée  s’expliquent 
tout  naturellement  en  se  rappelant  que  l’effet  du  courant  est 
toujours  plus  sensible  dans  les  points  où  la  résistance  est  la 
plus  grande.  Et  si,  quand  on  louche  le  gymnote  par  un  corps 
isolant  ou  isolé,  il  ne  donne  que  des  décharges  très-faibles  et  à 
peine  sensibles,  comme  s’il  savait  que  cette  décharge  ne  pourra 
traverser  le  corps,  cet  effet  tient,  ainsi  que  M.  Matteucci  le  fait 
remarquer,  à ce  que  le  poisson,  éprouvant  une  sensation  plus 
forte  par  la  portion  de  la  décharge,  qui,  dans  ce  cas,  est  obligée 
de  passer  par  son  corps,  il  est  conduit,  par  celle  sensation,  à ne 
plus  continuer  les  décharges. 

MM.  Miranda  et  Paci  ont  produit  tous  les  effets  magnétiques, 
calorifiques  et  chimiques  qu’on  avait  déjà  obtenus  avant  eux 
avec  l'électricité  du  gymnote;  ils  ont,  de  plus  que  leurs  devan- 
ciers, réussi  à décomposer  d’autres  électrolytes  que  l’iodure  de 
potassium,  et  en  particulier  le  nitrate  d’argent  et  l’acétate  de 
plomb.  M.  Matteucci  et  moi  nous  avons  observé  un  fait  qui 
assimile  bien  le  courant  du  gymnote  à celui  d’une  pile  vol- 
taïque, c’est  que  lorsqu’on  louche  l'animal,  d’une  part,  au  mi- 
lieu du  corps,  d’autre  part,  à la  tête  ou  à la  queue,  on  obtient 
au  galvanomètre  un  courant  qui  est  en  intensité  juste  la  moitié 
de  celui  qui  est  développé  quand  les  deux  points  touchés  sont 
la  tête  et  la  queue  elle-mômes. 

Le  gymnote  possède,  en  effet,  comme  la  torpille,  un  organe 
électrique  composé  d’un  grand  nombre  de  prismes  semblables 
à des  piles.  Mais,  seulement,  ces  piles  sont  dirigées  de  la  tète  à 
la  queue  de  l’animal  au  lieu  de  l’être  transversalement,  comme 
dans  la  torpille,  du  ventre  au  dos.  M.  Pacini,  qui  afait  une  étude 
anatomique  de  cet  organe,  a trouvé  qu’il  est  formé  de  cloisons 
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minces  et  d’une  nature  fibreuse  C (fig.  351),  dirigées  de  la  tète 
à la  queue,  et  qui  font  l'office  des  parois  des  prismes  dont  se 
compose  l’organe;  ces  prismes  sont  séparés 
en  un  très-grand  nombre  de  compartiments 
par  des  diaphragmes  A A,  qui  ont  la  forme 
de  petites  membranes  longues  et  étroites,  et 
qui  sont  situés  perpendiculairement  à la  lon- 
gueur de  l’animal,  de  sorte  qu'une  de  leurs 
faces  est  du  côté  de  la  lète  et  l’autre  du  côté  M A ù 1 
de  la  queue.  Nous  [pouvons  appeler,  comme  *lg  3’>l' 
dans  la  torpille,  les  premières  les  faces  supérieures,  et  les  se- 
condes les  faces  inférieures,  si  nous  supposons  le  gymnote  sus- 
pendu verticalement  la  tète  en  haut,  la  queue  en  bas;  supposi- 
tion que  nous  avons  faite  dans  la  figure  351,  qui  représente  son 
organe.  La  distance  des  cloisons  mesure  la  largeur  des  dia- 
phragmes qui  varie  de  1 à 3 millimètres;  quant  à leur  lon- 
gueur, elle  est  de  2 centimètres  en  moyenne,  quantité  qui  ex- 
prime par  conséquent  la  largeur  des  cloisons.  Les  diaphragmes 
se  succèdent  parallèlement  entre  eux  dans  chaque  canal  prisma- 
tique d’une  extrémité  à l’autre  de  l’organe  électrique  à de  très- 
petites  distances;  M.  Pacini  a trouvé  que  l’espace  occupé  par 
10  diaphragmes  successifs  était,  en  moyenne,  de  0"”,530,  ce 
qui  donne  une  distance  moyenne  de  0““”,15  d’un  diaphragme 
à l’autre.  11  a observé,  dans  un  angle  de  l’organe,  des  séries  de 
diaphragmes  tellement  irrégulières  qu'il  les  a distingués  sous 
le  nom  de  diaphragmes  anormaux  B (fig.  351)  ; ils  sont  comme 
atrophiés,  plus  étroits  et  plus  éloignés  les  uns  des  autres  que 
les  diaphragmes  normaux. 

Dans  un  gymnote  de  longueur  moyenne , c’est-à-dire  de 
80  centimètres,  on  trouve  que  l’organe  électrique  est  de  05  cen- 
timètres environ;  on  en  déduit  que  le  nombre  des  diaphragmes 
électriques,  dans  une  seule  série,  est  à peu  près  de  4,000. 
D’après  Hunier,  le  nombre  des  cauaux  prismatiques  est  d'envi- 
ron 50  de  chaque  côté  ',  soit  90  en  tout  ; ces  94  piles  renferment 

i Ces  48  canaux  prismatiques  sont  répartis  entre  deux  organes  séparés  par 
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chacune  4,000  diaphragmes.  Dans  la  torpille,  il  a 940  piles 

ou  séries  de  diaphragmes  au  lieu  de  90  ; il  est  vrai  que  cha- 
cune des  piles  ne  renferme  que  2,000  diaphragmes  au  lieu  de 
4,000  ; il  résulte  cependant  de  cette  comparaison  que  le  nombre 
des  diaphragmes  est  bien  plus  considérable  dans  la  torpille 
<pie  dans  le  gymnote.  Mais,  par  contre,  leur  surface  est  bien 
plus  grande  chez  le  gymnote  que  chez  la  torpille,  puisqu'elle 
est  de  50  millimètres  carrés  chez  le  premier,  et  seulement  de 
7 chez  la  seconde.  llDe  autre  différence,  c’est  que  l’espace 
occupé  par  deux  diaphragmes  successifs  est  considérablement 
plus  grand  dans  le  gymnote  que  dans  la  torpille,  puisque,  lors 
même  qu’ils  ne  renferment  qu’un  nombre  double  de  dia- 
phragmes, les  prismes  sont  15  fois  plus  longs  environ. 

Cette  plus  grande  épaisseur  des  cellules  est  liée  à une  com- 
plication de  structure  que  M.  Pacini  a observée  ; en  effet,  chaque 
diaphragme  du  gymnote  est  composé  de  deux  parties  solides 
superposées,  mais  éloignées  l’une  de  l’autre;  l’une,  d’une  appa- 
rence cellulaire,  l’autre,  très-mince,  formée  de  fibrilles.  Il  y a 
de  plus  deux  liquides,  l'un  interposé  entre  le  corps  cellulaire  et 
la  lamelle  fibrillaire,  et  l’autre  entre  deux  diaphragmes  suc- 
cessifs. Le  corps  cellulaire,  qui  forme  la  partie  supérieure  de 
chaque  diaphragme,  est  formé  principalement  d’une  grosse  lame 
ondulée,  semi-transparente,  qui  a,  en  moyenne,  une  épaisseur 
de  0““,üi.  Des  deux  surfaces  inférieure  et  supérieure  du  corps 
cellulaire  s'élèvent  une  multitude  de  protubérances  qui  sont 
comme  autant  de  cellules  composées,  destinées  à augmenter 
la  surface  du  corps  cellulaire,  surtout  dans  sa  partie  supé- 
rieure, où  elles  sont  plus  élevées,  et  qui  est  rendue  par  là  environ 
cinq  ou  six  fois  plus  grande.  L’extrémité  libre  de  ces  protu- 
bérances cellulaires  est  très-rapprochée  de  la  lamelle  fibril- 
laire du  diaphragme  situé  au-dessus,  mais  sans  jamais  le  tou- 
cher; cet  espace  est  rempli  d'un  liquide  que  M.  l’acini  appelle 
surcellulaire;  les  cellules  inférieures,  plus  rares  et  plus  petites, 
arrivent  jusqu'à  toucher  la  lamelle  librilloire  placée  au-des- 

une  couche  adipeuse,  dont  l’un,  le  grand  organe  électrique  en  renferme  34,  et 
l’autre,  le  petit  organe  électrique,  14. 
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sous,  et  qui  appartient  au  même  diaphragme;  cet  espace  est 
également  rempli  d’un  liquide  appelé  sous-cellulaire  Quant 
à la  lamelle  fibrillaire,  elle  est  composée  d’une  multitude  de 
fibrilles  tendineuses  qui  forment  une  espèce  de  toile  d’une 
épaisseur  de  0"“,0i  environ,  et  qui  est  fixée  sur  les  bords  des 
cloisons  fibreuses,  non  par  une  simple  adhésion,  comme  le 
corps  cellulaire,  mais  par  continuité  de  tissus,  car  la  lamelle 
fibrillaire  est  de  la  même  nature  fibreuse  que  les  cloisons. 
Quant  aux  nerfs,  après  avoir  traversé  l’épaisseur  des  cloisons, 
ils  pénètrent  dans  la  lamelle  fibrillaire  de  chaque  diaphragme, 
et  ils  s’y  distribuent  en  se  bifurquant  à de  longs  intervalles  ; 
mais  la  quantité  de  fibres  nerveuses  est  beaucoup  moins 
grande  chez  le  gymnote  que  chez  la  torpille,  sur  une  égale 
étendue  d’un  diaphragme  électrique. 

En  résumé,  on  voit  qu’à-chaque  diaphragme  électrique  du 
gymnote  correspondent  quatre  parties  qui  se  succèdent  de  haut 
en  bas,  le  gymnote  étant  toujours  supposé  placé  verticalement 
la  tète  en  haut  : le  liquide  surcellulaire,  le  corps  cellulaire,  le 
liquide  sous-cellulaire  et  la  lamelle  fibrillaire;  cette  lamelle, 
qui  constitue  la  partie  inférieure  des  diaphragmes,  représente 
leur  surface  négative,  ce  qui  montre  que  chez  le  gymnote, 
comme  chez  la  torpille,  c'est  la  face  du  diaphragme  où  se  dis- 
tribuent les  nerfs  qui  est  la  face  négative. 

M.  Pacini  croit  voir  dans  l’appareil  électrique  du  gymnote 
une  image  de  la  pile  à deux  liquides  dans  laquelle  la  mem- 
brane fibrillaire  jouerait  le  rôle  de  la  cloison  poreuse.  L’action 
chimique  se  passerait  entre  le  liquide  sous -cellulaire  et  le 
corps  cellulaire,  le  liquide  surcellulaire  ne  jouant  que  l’office 
de  conducteur.  Pour  expliquer  l’influence  de  la  volonté  de 
l’animal  sur  la  production  de  l’électricité,  M.  Pacini  admet  que 
les  réactions  chimiques  étant  en  très-grande  partie  subordon- 
nées, dans  l’économie  animale,  à l’action  nerveuse,  c'est  cette 
action  qui  détermine  reflet  chimique,  d’où  résulte  l’effet  élec- 
trique. Ainsi,  tandis  que  dans  la  torpille  Ja  production  de  l’élec- 
tricité serait  un  effet  immédiat  de  l’action  nerveuse,  cette  pro- 
duction ne  serait  dans  le  gymnote  qu’un  effet  indirect  de  cette 
même  action  qui,  en  provoquant  une  action  chimique,  déter- 
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minerait  ainsi  la  manifestation  de  signes  électriques.  M.  Pacini 
appuie  son  opinion  sur  ce  que  dans  l'organe  électrique  de  la 
torpille  les  nerfs  prédominent  et  les  matériaux  sont  en  moindre 
quantité,  tandis  que  dans  celui  du  gymnote,  ce  sont  les  maté- 
riaux qui  prédominent  et  les  nerfs  qui  fout  défaut. 

De  quelque  manière  qu’agisse  la  foi  ce  nerveuse  dans  le 
gymnote,  elle  n'est  pas  moins  indispensable  dans  le  gymnote 
que  dans  la  torpille  pour  la  production  de  l’électricité  ; nous 
savons,  en  effet,  d’après  les  observations  de  M.  de  Humboldt, 
que  les  décharges  du  gymnote  cessent  entièrement  quand  le 
cerveau  a été  enlevé,  et  qu’on  ne  réussit  pas  à les  obtenir  lors 
même  qu’on  irrite  la  moelle  épinière.  Ce  fait  est  d’autant  plus 
significatif  qu’une  grande  partie  des  nerfs  qui  se  ramifient  dans 
l’organe  du  gymnote  viennent  de  la  moelle  épinière.  Mais,  d’un 
antre  côté,  on  ignore  s’il  existe  dans  le  cerveau  du  gymnote, 
comme  dans  celui  de  la  torpille,  un  lobe  particulier  d’où  éma- 
nerait l'inlluence  électrique.  Du  reste , quelles  que  soient  les 
différences  de  structure  eutre  l’organe  électrique  de  la  torpille 
et  celui  du  gymnote,  il  me  parait  difficile  d’admettre  qu'il  y 
ait  dans  l'inlluence  nerveuse  deux  modes  d’action  si  différents, 
selon  qu'il  s’agit  de  l’un  ou  de  l’autre  des  deux  poissons  élec- 
triques. Je  suis  plutôt  disposé  à admettre  que  dans  le  gymnote 
comme  dans  la  torpille,  la  source  primitive  de  l’électricité  est 
dans  les  nerfs,  mais  eu  reconnaissant  que  les  réactions  chimi- 
ques que  cette  électricité  provoque  dans  les  deux  organes,  entre- 
tiennent cette  électricité  et  contribuent  à la  formation  du  circuit 
électrique. La  différence  de  structure  des  deux  organes  ne  serait- 
elle  point  liée  à la  différence  de  conformation  des  deux  poissons 
dout  l’un  long  et  flexible,  l’autre  large  et  rigide,  ne  pourraient 
évidemment  renfermer  deux  appareils  électriques  semblables? 
La  surface,  proportionnellement  plus  grande  et  le  nombre 
plus  petit  de  diaphragmes  électriques  dans  le  gymnote,  compa- 
rativement à la  torpille , ne  proviendraient-ils  pas  de  la  diffé- 
rence des  deux  milieux  dans  lesquels  ils  sont  appelés  à vivre, 
l’eau  douce  moins  conductrice  pour  le  premier,  l’eau  salée  plus 
conductrice  pour  le  second?  Le  fait  est  qu'une  fois  qu’il  nous 
est  bien  démontré,  par  les  recherches  de  M.  Dubois-Reymond, 
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que  les  nerfs  sont  doués  d'une  électricité  propre,  et  que  c’est  par 
voie  électrique  que  se  transmettent  les  influences  nerveuses,  il 
nous  parait  éminemment  probable  que  ce  qui  caractérise  les 
poissons  électriques,  c’est  la  présence  chez  eux  d’un  organe 
particulier  qui,  par  sa  structure  , par  la  manière  dont  les  nerfs 
s’y  distribuent,  accumule,  en  leur  conservant  leur  nature,  les 
effets  électriques  de  ceux  des  nerfs  qui  s'y  rendent , effets  qui, 
pour  les  autres  nerfs  chez  ces  poissons  et  dans  les  autres  ani- 
maux où  il  n’y  a pas  d’organes  semblables,  se  transforment  en 
contractions,  en  sécrétions,  etc.  Mais  nous  reconnaissons  que, 
pour  confirmer  notre  manière  de  voir,  il  y aurait  encore  à faire 
soit  sur  la  torpille,  soit  surtout  sur  le  gymnote,  de  nombreuses 
et  importantes  recherches. 

11  existe  encore  un  poisson,  le  silure  électrique,  dont  l’organe 
électrique  a été  l’objet  d’un  examen  détaillé  de  la  part  de 
M.  Pacini,  qui  a trouvé  qu’il  est  formé  (fig.  352)  par  de  petites 
membranes  BU,  qui  s’entrecroisent  dans  des  ” r 
directions  différentes  et  constituent  les  parois 
d’espaces  ou  alvéoles  de  formes  octaédriques, 
d’un  millimètre  cube  de  capacité  environ,  et  . 

remplis  d’un  liquide  albumineux.  Ce  singu- 
lier organe  électrique  forme  au-dessous  de  la 
peau  AA  une  couche  spongieuse  qui  enve- 
loppe tout  le  corps  de  l'animal,  moins  l’extré- 
mité du  museau  et  les  différentes  nageoires,  de  sorte  que  le 
poisson  est  renfermé  dans  son  organe  électrique  comme  dans  un 
sac.  11  est  à remarquer  que  son  corps  ne  se  trouve  pas  en  contact 
immédiat  avec  le  sac  électrique  qui  le  renferme,  mais  qu’il  existe 
une  forte  couche  adipeuse  EE,  interposée,  qui  semble  destinée  à 
isoler  le  corps  de  l’animal  et  à le  garantir  de  sa  propre  électri- 
cité ; couche  séparée  de  même  par  une  forte  membrane  fibreuse 
des  alvéoles  octaédriques  Cette  précaution  parait  d’autant 
plus  nécessaire  que  dans  le  silure  les  diaphragmes  de  l’organe 
n’étant  point  disposés  en  séries  parallèles,  mais  tous  dans  plu- 

1 C'est  dans  la  membrane  fibreuse  que  pénètrent  en  n le  nerf,  en  a l'artère, 
et  en  » la  veine. 

in.  ti 
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sieurs  directions  différentes,  les  décharges  électriques  peuvent 
être  dirigées  dans  une  foule  de  sens  différents,  et  par  consé- 
quent sortir  de  tous  les  points  de  la  surface  de  son  corps  ; de 
sorte  que  sans  la  couche  adipeuse  isolante , le  silure  serait 
exposé  à souffrir  des  effets  électriques  auxquels  il  donne  lui- 
raème  naissance.  Il  est  à présumer  que  chez  lui  l'organe  élec- 
trique est  plutôt  une  arme  de  dé fente  comme  les  épines  du 
hérisson,  taudis  qu’il  est  une  arme  A' o fente  chez  la  torpille  et 
le  gymnote. 


§ 3.  Production  d'électricité  dune  le*  végétaux. 

En  voyant  la  force  vitale  déterminer  dans  les  animaux  des 
phénomènes  électriques , on  s’est  souvent  demandé  si , sous 
l’empire  de  cette  même  force,  il  ne  se  manifesterait  pas  dans 
l’aete  de  la  végétation  quelques  signes  d’électricité.  Bien  des 
tentatives  ont  été  faites  dans  ce  but,  et  si  les  résultats  en  sont 
encore  incertains , cela  lient  à la  difficulté  d’isoler  les  causes 
variées  qui  peuvent  donner  naissance  à des  manifestations  élec- 
triques quand  on  opère  sur  des  végétaux  vivants.  Parmi  ces 
causes,  les  plus  actives  sont  sans  aucun  doute  les  réactions 
chimiques  soit  des  parties  humides  des  végétaux  sur  les  con- 
ducteurs solides  ou  liquides  destinés  à soutirer  leur  électricité, 
soit  des  différentes  portions  fluides  des  végétaux  les  unes  sur 
les  autres.  Les  différences  de  température  des  diverses  parties 
d’un  même  végétal  peuvent  aussi  avoir  quelque  influence. 
Enfin  l’action  de  l’électricité  atmosphérique  dont  les  végétaux 
vivants  sont  d’excellents  conducteurs,  doit  aussi  quelquefois  se 
faire  sentir  dans  la  perception  de  l’électricité  végétale. 

Sans  remonter  à d’anciennes  observations  dont  les  résultats 
vagues  et  incertains  ne  peuvent  inspirer  aucune  confiance,  nous 
nous  bornerons  à rappeler  les  recherches  de  MM.  Pouillet, 
Becquerel  et  M'artmaun.  M.  Pouillet,  en  faisant  germer  des 
plantes  dans  des  capsules  isolées  et  au  milieu  d’une  atmo- 
sphère suffisamment  sèche,  avait  réussi  à recueillir  de  l’élee- 
tricilé  négative  dans  les  capsules,  ce  qui  indiquait  qu’une  quan- 
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lité  égale  d’électricité  positive  avait  passé  dans  l’air.  M.  Riess, 
en  répétant  ces  expériences , n’obtint  pas  autant  de  constance 
dans  la  manifestation  des  signes  électriques  que  M.  Pouillet  en 
avait  trouvé.  MM.  Becquerel  et  Wartmann  opéraient  d’une 
autre  manière.  Leur  procédé  consistait  à insérer  dans  des  par- 
ties différentes  d’ un  végétal  des  pointes  ou  des  lames  de  pla- 
tine mises  en  communication  avec  les  extrémités  d’un  galva- 
nomètre. Les  résultats  obtenus  par  ces  deux  physiciens  sont  à 
peu  près  semblables.  Tous  les  deux  ont  trouvé  des  courants 
électriques  dans  toutes  les  parties  de  la  plante  et  dans  toutes 
les  saisons  de  l’année.  Dans  la  même  section  transversale  de 
plantes  ligneuses,  le  courant  se  dirige  de  l’aubier  vers  l’écorce 
fraîche  en  passant  par  le  point  de  contact.  L'écorce  et  l’aubier 
sont  négatifs  relativement  au  cœur  de  l’arbre.  Les  parties  de 
l’écorce  qui  contiennent  la  sève  (le  parenchyme)  sont  négatives 
relativement  à celles  qui  sont  situées  plus  haut.  Les  sucs  descen- 
dant dans  l’aubier  (le  cambium)  sont  négatifs  à l’égard  de  ceux 
qui  sont  dans  les  feuilles.  Si  l’une  des  pointes  du  galvanomètre 
est  plongée  dans  le  sol  près  des  racines  d’une  plante  et  l’autre 
en  contact  avec  les  feuilles,  ou  insérée  dans  l’écorce,  il  se  mani- 
feste un  courant  qui  indique  que  la  terre  est  chargée  d’un 
excès  d’électricité  positive  et  l’écorce  et  les  feuilles  d’électricité 
négative.  On  n’obtient  que  peu  ou  point  d’effet  quand  une 
des  aiguilles  est  dans  le  ligneux  près  de  la  moelle  et  l’autre 
dans  la  terre.  Les  végétaux,  quels  qu’ils  soient,  même  ceux 
qui  ont  une  tige  herbacée,  donnent  les  mêmes  effets.  Becquerel 
en  conclut  que , dans  l’acte  de  la  végétation , lorsque  la  germi- 
nation est  accomplie,  la  sève  ascendante  qui  communique  avec 
le  sol  par  l’intermédiaire  des  racines,  lui  transmet  constamment 
l’excès  d’électricité  positive  dont  elle  s’empare  dans  sa  réaction 
sur  le  liquide  qui  se  trouve  dans  le  parenchyme  cortical,  tandis 
que  ce  liquide  prend  l’électricité  contraire  qu’il  fournit  à l’air 
par  l’évaporation.  La  végétation  agirait  dans  un  sens  inverse 
des  causes  qui  font  que  l’air  est  en  général  positif  et  la  terre 
négative,  et  il  pourrait  en  résulter,  dans  certains  cas,  une  in- 
fluence sur  les  phénomènes  électriques  de  l’atmosphère. 

Becquerel  estime  que  des  courants  fermés  circulent  constant- 
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ment  dans  l’intérieur  de  chaque  plante,  qu'ils  sout  dirigés  de 
l’écorce  à la  moelle,  et  de  là  jusqu’aux  dernières  branches  ; et 
il  attribue  la  production  de  ces  courants  à la  présence  de  deux 
liquides  différents  réagissant  chimiquement  l'un  sur  l’autre 
par  l’intermédiaire  de  tissus  très-peu  perméables.  Il  remarque 
que  ces  deux  liquides  qui  sont  la  sève  ascendante  et  la  sève  pa- 
renchymeuse  sont  dans  les  conditions  voulues  pour  dégager 
des  courants  sans  l’intermédiaire  de  lames  métalliques,  savoir  : 
de  former  des  contacts  par  des  transitions  insensibles.  M.  Wart- 
mann  admet  aussi  l'existence  dans  l'intérieur  des  plantes  de 
courants  fermés  dont  les  courants  perçus  ne  sont  que  des  déri- 
vations. 11  est  aussi  d’accord  avec  M.  Becquerel  sur  ce  que  les 
feuilles  de  l'écorce  sont  négatives  par  rapport  au  sol . Ce  dernier 
physicien,  en  implantant  les  aiguilles  de  platine  fixées  aux 
extrémités  du  galvanomètre  dans  différentes  parties  des  tuber- 
cules de  pomme  de  terre,  a trouvé  des  courants  qui  lui  ont 
démontré  l’hétérogénéité  des  sucs  qui  se  trouvent  dans  les  tissus 
depuis  l’épiderme  jusqu’au  centre  ; hétérogénéité  qui  parait 
être  en  rapport  avec  la  constitution  organique  du  tubercule. 
L'action  de  l'eau  sur  ces  divers  sucs  détermine  également  des 
courants  dans  lesquels  l’eau  prend  l’électricité  positive,  de  sorte 
que  M.  Becquerel  arrive  à conclure  de  ses  nombreuses  obser- 
vations, que  les  effets  électriques  dont  il  s’agit  sont  tellement 
complexes  qu’il  faut  bien  se  garder  d’en  tirer  des  consé- 
quences sur  le  rôle  que  doit  jouer  l'électricité  dans  les  fonc- 
tions organiques,  et  par  conséquent  dans  les  phénomènes  de  la 
vie  végétale. 

Les  doutes  de  M.  Becquerel  se  sont  trouvés  confirmés  par  les 
recherches  très-complètes  que  M.  Buff  a faites  récemment  sur 
ce  sujet.  Afin  de  changer  le  moins  possible  les  conditions  natu- 
relles où  une  plante  se  trouve  placée , M.  Buff  a employé  l’eau 
comme  intermédiaire  pour  établir  la  communication  entre 
divers  points  de  la  plante  et  le  galvanomètre.  La  disposition 
expérimentale  était  la  suivante  : Deux  vases  de  verre  conte- 
naient une  couche  de  mercure  d’environ  2 centimètres  d’é- 
paisseur, dans  laquelle  plongeaient  les  extrémités  de  deux  fils 
de  platine  enfermés  dans  des  tubes  de  verre.  Sur  le  mercure 
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on  versait  de  l’eau  ; on  faisait  communiquer  les  fils  de  platine 
avec  un  galvanomètre,  et,  en  fermant  le  circuit  par  une  bande 
de  papier  humide,  on  s’assurait  de  l’absence  de  toute  force 
électromotrice  due  à l’hétérogénéité  du  mercure  ; il  n’existait 
presque  jamais  de  force  électromotrice  de  ce  genre,  ou  s’il  en 
existait  une,  on  la  faisait  promptement  disparaître  par  l’agita- 
tion du  mercure  ; on  évitait  ainsi  les  difficultés  qui  se  seraient 
présentées  si  les  fils  de  platine  eussent  été  en  contact  direct 
avec  l’eau.  Ensuite  on  supprimait  la  bande  de  papier  et  l’on 
faisait  plonger  dans  l’eau  les  deux  parties  de  la  plante  dont 
ont  voulait  examiner  l'état  électrique. 

M.  Buff  a d’abord  comparé  l’état  électrique  des  feuilles  avec 
celui  des  racines.  La  plante  ayant  été  enlevée  de  terre  et  ses 
racines  bien  nettoyées  dans  un  courant  d’eau,  de  manière  à 
enlever  toute  la  terre  adhérente  sans  altérer  en  aucune  ma- 
nière l’état  de  la  surface,  on  fit  plonger  les  racines  dans  l’un 
des  vases,  et  les  feuilles  dans  l’autre.  On  obtint  ainsi  un  cou- 
rant dirigé  constamment  des  racines  vers  les  feuilles  à travers 
la  plante,  mais  dont  l’intensité  variait  d’une  plante  à une  autre. 
Pour  être  bien  sûr  de  l’absence  de  toute  action  électromotrice 
étrangère,  on  renversait  la  plante  sur  elle-même,  et  la  direc- 
tion du  courant  était  immédiatement  changée.  Lorsqu'on  a - 
opéré  sur  des  plantes  très-sèches  ou  très-résineuses  et,  par 
suite,  très-peu  conductrices,  on  a disposé  plusieurs  individus 
parallèlement  les  uns  aux  autres  dans  les  mêmes  expériences. 

Ori  a examiné  de  cette  façon  les  plantes  dont  voici  la  liste  : 


Pommier 1 
Prunier  ' 

Sapin  ' 

Rosier 1 

Euphorbes  diverses 
Senecio  vulgaris 


Beta  oleracea 
Daucus  carda 
Oxalis  stricta 
Réséda 
Viola  tricolor 
Viola  canina 


Fraisier 

Nieotiana  tabarum 
Diverses  graminées 
Cactus  opuntia 
Erica  urceolaris 
Acropera  laddigesii  * 


On  a ensuite  examiné  des  branches  séparées  du  végétal,  en 
plongeant  les  feuilles  dans  un  des  vases  pleins  d’eau,  et  l’ex- 


* Les  expérience»  ont  été  faites  avec  de  très -jeunes  arbrisseaux. 
1 Plante  de  la  famille  des  orchidées. 
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trémité  coupée  dans  l’autre.  On  a toujours  obtenu  un  courant 
dirigé  à travers  la  plante  de  la  section  artificielle  mise  à nu 
vers  les  feuilles.  On  a expérimenté  de  la  sorte  sur  les  plantes 
précédentes  et  sur  un  certain  nombre  d’autres  dont  voici  la 
liste  : 


Chêne 

Charme 

Saule 

Populos  alba 
Paulownia  imperialis 
Erable 

Nerium  olcander 


Thé 

Spiræa  ulmaria 
Vigne 

Pinus  silvestris 
Pinus  lanceolala 
Sedum  tectorum 
Sedum  hvbridum 


Tropœolum  majus 

Diverses  fougères 

Raifort 

Chêne 

Pavot 

Genévrier 

Groseillier 


Les  courants  ainsi  obtenus  ont  souvent  persisté  pendant  plu- 
sieurs heures  sans  jamais  changer  de  direction. 

Si  l’on  enlevait  l’écorce  en  un  point  quelconque  de  la  plante, 
et  si  l’on  faisait  plonger  dans  un  des  vases  la  partie  ainsi  mise 
à nu,  les  feuilles  plongeant  dans  l’autre  vase,  on  obtenait  tou- 
jours un  courant  dirigé,  dans  l’intérieur  de  la  plante,  de  la 
partie  mise  à nu  vers  les  feuilles.  Entre  deux  feuilles  intactes  il 
ne  s'établissait  aucun  courant  ; mais,  si  l'une  des  feuilles  était 
déchirée,  il  se  produisait  un  courant  dirigé  de  la  feuille  déchi- 
rée vers  la  feuille  demeurée  intacte. 

On  pouvait  môme  obtenir  uu  courant  avec  une  feuille  uni- 
que, en  y faisant  une  déchirure  et  établissant  un  circuit  entre 
la  déchirure  et  la  portion  intacte  de  la  feuille.  Ces  expériences 
prouvent  clairement  que  les  courants  dont  il  s'agit  n’existent 
pas  dans  la  plante  vivante,  puisqu'on  peut  leur  donner  telle 
direction  qu’on  voudra  par  rapport  aux  organes  de  la  végéta- 
tion, en  choisissant  convenablement  le  point  où  l'on  met  à nu 
l’intérieur  du  végétal. 

L’écorce  jeune  et  fraîche,  les  boutons  et  les  fleurs  se  compor- 


Digitized  by  Google 


• ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHTRIOLOG1QI  ES.  87 

lent  exactement  comme  les  feuilles.  11  eu  est  de  même  d'un 
certain  nombre  de  fruits  : tels  sont  les  raisins,  les  pommes,  les 
prunes,  les  baies  de  l’épine-vinette,  celles  du  troène,  les  cap- 
sules du  raifort,  les  gousses  de  vesces,  etc. 

11  n'est  pas  nécessaire  d’enlever  toute  l’écorce  pour  observer 
les  effets  qui  viennent  d'être  décrits  ; il  suffit  d'arracher  l’épi- 
derme. L’intérieur  de  l’écorce  se  comporte  donc,  par  rapport 
aux  feuilles,  comme  l’intérieur  du  bois. 

Enfin , même  dans  les  champignons , on  peut  observer  des 
phénomènes  semblables;  l’intérieur  du  champignon  est  négatif 
par  rapport  à la  surface  intacte.  L’expérience  a été  faite  sur  les 
. champignons  suivants  : 

Agaricus  campestrls 
Agarii  us  Dodus 
Agaricus  muscarius 
Lycoperdon  gcmmatum 

On  peut  donc  regarder  comme  établi  que  les  racines  et  toutes 
les  parties  internes  des  plantes  qui  sont  remplies  des  sucs  de  là 
végétation  sont  négatives  par  rapport  à la  surface  plus  ou 
moins  humide  des  feuilles , des  fleurs,  des  fruits  et  des  jeunes 
rameaux. 

La  raison  de  ce  phénomène  est  facile  à concevoir.  L'intérieur 
de  la  plante  contient  des  sucs  de  diverse  nature  qui  ne  peuvent 
passer  à travers  l'épiderme,  tandis  que  l'humidité  extérieure 
imbibe  toujours  un  peu  cette  membrane.  On  a donc  en  contact 
une  membrane  imbibée  d'eau  et  des  organes  végétaux  chargés 
de  liquides  de  diverse  nature  ; si  l’on  établit  entre  cette  mem- 
brane et  ces  organes  un  circuit  fermé,  il  doit  évidemment  se 
produire  un  courant.  Mais  il  parait  aussi  évident  que  ce  cou- 
rant n’a  qu’un  rapport  très-indirect  et  très-éloigné  avec  les 
phénomènes  de  la  végétation. 

11  nous  parait  donc  démontré  que  jusqu'ici  nous  n’avons 
aucune  preuve  de  l’existence,  dans  les  végétaux  vivants,  d’un 
état  électrique  analogue  à celui  que  nous  avons  trouvé  dans 
les  muscles  et  dans  les  nerfs  des  animaux,  et  que  toutes  les 
traces  d'électricité  qu’on  a aperçues  peuvent  être  attribuées 
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uniquement  à des  réactions  chimiques  ordinaires  et  dans  quel- 
ques cas,  comme  nous  le  verrons,  à l'électricité  atmosphérique. 
Les  phénomènes  de  la  force  osmotique  étudiés  dernièrement  par 
Grahatn  ne  sont  point  contraires  à cette  conclusion,  puisque 
c’est  à une  action  chimique  qu'il  attribue  la  production  de  l’é- 
lectricité qui  accompagne  suivant  lui  l'endosmose. 

Liste  des  principaux  travaux  relatif*  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

Gahuni.  — Électricité  animale  ; résumé  de  ses  travaux  par  Gavarret.  — 
Ann  de  ch.  et  de  phys.  (Nouvelle  série}.  T.  xxv,  p.  68. 

Voila. — Électricité  animale.  — Ann.  de  ch.  T.  xxm,  p.  27 G et  30 1 . — Or- 
gane électrique  du  gymnote.  T.  XL,  p 266. 

ffumboldt.  — Électricité  animale.  — Ann.  de  ch.  T.  xxtt,  p.  61.  — Gym- 
notes électriques.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  xi,  p.  408. 

Humboldt  et  Gay-Lussac.  — Torpille.  — Ann.  de  ch.  T.  uvi,  p.  15. 

Nobili. — Courant  de  la  grenouille.  — Bibl.  unir.  (1828).  T.  xxxvn,  p.  10. 

.Vatleucci.  — Électricité  aulmale.  — Arch.  de  l'électricité. — T.  il,  p.  419 
et  62#  ; t.  in,  p.  5 et  163.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  lvi,  p.  439,  et  t.  lxviii, 
p.  93.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  ( Nouvelle  série).  T.  vi,  p.  30  ; t.  viii,  p.  309  ; 
t.  XV,  p.  64;  t.  XVIII,  p.  109  ; t.  XXIII,  p.  230.  — Trans.  phil.  de  la  Société 
royale  de  Londres  (1847-1860).  — Poissons  électriques.  — Bibl.  unw.  T.  xi 
(1837),  p.  392  ; t.  xn,  p.  103,  et  t.  xvil  (1838),  p.  37.  — Arch.  de  l'électricité. 
1. 1,  p.  57 1,  et  t.  v,  p.  491.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  (Nouvelle  série).  T.  xxi, 
p.  160.  — Respiration  musculaire.  — Compte  rendu  de  l’Académie  des  sciences. 
t.  XLtt,  p.  648  ; et  Arch.  des  sc.  phys.  T.  xxxii.  — Traité  des  phénomènes 
électrophysiologiques  des  animaux,  Paris,  184  4. 

Dubois-Beymond. — Électricité  animale.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  (Nou- 
velle série).  T.  xxx,  p.  1 19  et  178  ; t.  xxxix,  p.  114.  — Arch.  des  sc.  phys. 
T.  xv,  p.  134.  — Ann.  der  physik..  1843  à 1853.  — L'ntersuchungen  ûber 
thierische  electricitat.  T.  î et  il,  Berlin,  1848. 

Dav y.  — Torpille.  — Mm.  de  ch.  et  de  phys.  T.  xu,  p.  438. 

Santi-Linari.  — Torpille.  — Bibl.  unir.  T.  vui  (1837),  p.  395,  et  t.  xvut 
(1838),  p.  155. 

Faraday.  — Gymnote.  — Bibl.  unit’.  T.  xxiv  (1839),  p.  387. 

Schernbein. — Gymnote.  — Arch.  de  l’électricité.  T.  i,  p.  445. 

Miranda  et  Paci.  — Gymnote.  — Arch.  de  l'électricité.  T.  v,  p.  496. 

Pacini. — Organes  des  poissons  électriques.  — Arch.  des  sc.  phys.  (Bibl. 
unir.).  T.  xxiv,  p.  313. 

E.  Hartmann.  — Électricité  végétale.  — Arc  A.  des  sc.  phys.  T.  xv,  p.  301 . 

Becquerel. — Électricité  végétale.  — Ann.  de  ch.  cl  de  phys.  (Nouvelle  série). 
T.  xxxi,  p.  46. 
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ÉLECTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE. 


$ 1.  Biiiteaec  île  l’ilectrlclté  atmosphérique  et  mojeii 
la  constater. 

Les  anciens,  quoique  fort  ignorants  en  fait  de  sciences  phy- 
siques, avaient  cependant  étudié  avec  quelque  soin  les  phéno- 
mènes atmosphériques.  Les  Étrusques,  qui  s'en  étaient  occupés 
d’une  manière  toute  particulière,  y avaient  cherché  les  moyens 
de  prédire  l’avenir,  de  détourner  les  présages  funestes  et 
d’apaiser  les  dieux.  Ils  avaient  surtout  observé  tout  ce  qui 
avait  rapport  aux  coups  de  foudre,  dont  ils  reconnaissaient 
trois  sortes,  suivant  la  gravité  de  leurs  effets;  ils  distinguaient 
même  onze  espèces  de  foudre,  d’après  la  théorie  qu’ils  avaient 
déduite  de  leurs  observations;  les  Romains  n’en  admettaient 
que  deux,  celles  de  jour  attribuées  à Jupiter,  celles  de  nuit  at- 
tribuées à Summanus.  Scion  les  Étrusques,  il  y avait  des  foudres 
qui  sortaient  de  la  terre  ( inféra , terrena ) et  d’autres  qui  venaient 
du  ciel  (a  sideribus  venentia);  celles-ci  frappaient  toujours 
obliquement,  tandis  que  les  premières  s'élevaient  perpendicu- 
lairement. La  partie  la  plus  mystérieuse  de  la  science  des 
aruspices  étrusques  consistait  assurément  dans  les  cérémo- 
nies par  lesquelles  ils  prétendaient  attirer  la  foudre;  c’était 
le  culte  de  Jupiter  Elicius.  Les  Étrusques  l’avaient  apporté  à 
Rome;  Numa  en  avait  appris  d’eux  le  secret,  et  il  avait  con- 
signé le  détail  de  ces  rites  dans  ses  commentaires;  son  suc- 
cesseur Tullius  Hostilius  ayant  voulu  répéter  ces  redoutables 
cérémonies,  mais  n’ayant  pas  pris  les  précautions  nécessaires, 
fut  tué  par  la  foudre. 
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La  croyance  à la  science  futgnrale  dura  uu  grand  nombre 
de  siècles,  et  Constantin  le  (Jrand  devenu  chrétien  y avait 
encore  foi , puisque  plusieurs  années  après  sa  conversion  au 
christianisme  il  fit  une  loi  pour  autoriser  les  Romains  à con- 
sulter les  aruspices  lorsqu’un  édifice  avait  été  frappé  dè  la 
foudre.  Plus  tard  encore  et  dans  le  temps  du  siège  de  Rome 
par  Alaric,  des  Étrusques  se  présentèrent  au  préfet  de  cette  - 
ville,  et  l'assurèrent  qu’ils  avaient  été  témoins  de  la  défense 
d’une  ville  par  le  moyen  de  certaines  cérémonies  qui  avaient 
attiré  des  tonnerres  et  des  tourbillons  de  feu,  et  l'avaient  ainsi 
délivrée  de  ses  ennemis.  Ils  offraient  de  défendre  Rome  de  dette 
manière , et  l'évêque  qu’on  consulta  autorisa  un  essai  qui 
n’eut,  du  reste,  aucun  résultat. 

Quelques  auteurs  ont  pensé  que  les  récit3  et  les  superstitions 
des  Étrusques  cachaient  de  véritables  connaissances  physi- 
ques; ils  ont  cru  en  retrouver  des  traces  chez  quelques  autres 
peuples  de  l’antiquité,  et  ont  cité  l’opinion  de  Michaelis  qui 
a soutenu  que  les  pointes  dorées  qui  se  trouvaient,  selon  l'his- 
torien Josèphe,  sur  le  faite  du  temple  de  Jérusalem,  faisaient 
l’office  de  paratonnerres  et  mettaient  cet  édifice  à l'abri  de  la 
foudre.  Ils  alléguaient  aussi  un  passage  de  Ctésias  qui  parle 
de  deux  épées  dont  le  fer  avait  la  vertu  de  dissiper  les  nuages, 
la  grêle  et  les  tourbillons.  Mais  ces  indications,  jointes  à tout 
ce  qu’on  connaît  des  théories  fu/gurales  des  Étrusques,  ne 
sauraient  constater  l’existence  d’une  véritable  science.  On  peut 
seulement  en  conclure  que  certains  phénomènes  électriques 
avaient  été  remarqués  dans  l'antiquité.  Ainsi  on  avait  ob- 
servé ces  petites  flammes  qui  apparaissent  au  sommet  des  mâts 
de  vaisseau,  et  que  les  marins  appellent  aujourd’hui  le  feu 
Saint-Elme.  On  avait  vu  les  lueurs  qui  brillent  quelquefois  à 
la  pointe  des  lames  et  des  épées,  et  les  Romains  les  avaient 
déjà  remarquées  huit  ans  apres  l’expulsion  des  rois,  pendant 
la  guerre  contre  les  Sabins.  Mais  tous  ces  phénomènes  ne 
furent  jamais  rapportés  à leur  cause  réelle,  car  il  est  évident 
que  les  Étrusques  n’avaient  aucune  véritable  connaissance  de 
l’électricité  ; ils  furent  seulement  un  objet  de  superstition 
exploité  par  les  prêtres  de  Jupiter  Elicius. 
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U faut  arriver  au  milieu  du  dix-huitième  siècle,  jusqu’à 
Franklin,  pour  avoir  la  preuve  que  les  phénomènes  de  l'éclair, 
du  tonnerre  et  de  la  foudre  sont  dus  à l’électricité.  Cependant, 
déjà  avant  l'illustre  Américain,  on  avait  bien  soupçonné 
l’identité  qui  existe  entre  ces  phénomènes  électriques.  Après 
avoir  produit  pour  la  première  fois  l’étincelle  électrique,  le 
docteur  Wall  la  compara  immédiatement  aux  éclats  de  la  fou- 
dre. L’analogie  était  frappante,  et  les  physiciens  cherchaient  à 
l’établir  par  des  rapprochements  plus  ou  moins  ingénieux. 
Mais  tout  se  passait  en  raisonnements  qui  ne  pouvaient  rien 
conclure,  parce  qu'en  physique  c’est  l’expérience  seule  qui 
doit  prononcer.  Franklin  eut  donc  la  pensée  hardie  d’aller 
chercher  l’électricité  au  sein  même  des  nuages;  comme  il  ne 
s’agissait  que  de  porter  un  corps  dans  la  région  du  tonnerre, 
il  eut  l’idée  de  se  servir  du  cerf-volant,  et,  après  quelques 
tentatives  infructueuses,  il  parvint  à tirer  de  l’extrémité  de 
la  corde  qui  retenait  le  cerf-volant  lancé  au  milieu  des  nuages, 
une  vive  étincelle  qui  fut  suivie  de  plusieurs  autres.  L’expé- 
rience de  Franklin  eut  lieu  en  1752;  elle  était  faite  en  même 
temps  en  Europe  avec  succès  par  plusieurs  physiciens,  et  entre 
autres  par  Dalibard  à Marly  et  par  M.  de  Romas.  Ce  dernier 
ayant  eu,  en  juin  1753,  l’heureuse  idée  de  mettre  un  fil  de 
métal  dans  toute  la  longueur  de  la  fioelle  qui  retenait  le  cerf- 
volant,  avait  obtenu  des  effets  énergiques;  il  avait  pu  tirer 
des  étincelles  de  neuf  ou  dix  pieds  de  longueur  et  d’un  pouce 
de  grosseur,  qui  étaient  accompagnées  d’un  bruit  étourdis- 
sant. Malgré  toutes  les  précautions  qu’il  avait  prises  pour 
isoler  ses  appareils  au  moyen  de  rouleaux  de  verre,  M.  de 
Romas  fut  une  fois  renversé  par  la  violence  du  choc , mais  sa 
chute  n’eut  aucune  suite  fâcheuse,  tandis  que  Richmann  à Pé- 
tersbourg  fut  foudroyé  par  l’électricité  des  nuages,  qu’il  avait 
amenée  dans  son  cabinet  au  moyen  d'un  conducteur.  U fut 
donc  constaté  d'une  manière  évidente  que  la  foudre  n’est 
qu’une  décharge  électrique.  Nous  verrons  plus  loin  les  condi- 
tions et  les  formes  qui  sont  propres  à ce  mode  de  manifes- 
tation de  l’électricité,  ainsi  que  les  moyens  de  se  préserver 
de  ses  atteintes;  nous  devons  auparavant  étudier  de  plus  près 
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et  eu  dehors  des  phénomènes  accidentels  auxquels  il  donne 
naissance,  l'état  électrique  de  l'atmosphère. 

Lemonnier  est  le  premier  qui,  au  moyen  de  tiges  métal- 
liques isolées,  ait  constaté  que,  même  à l’état  serein,  l'air  est 
chargé  d'électricité.  Beccaria  a confirmé  ces  résultats  en  les 
étendant  et  cherchant  à déterminer  les  circonstances  diverses 
qui  influent  sur  l’électricité  de  l’atmosphère,  quand  il  n’y  a 
pas  d'orage.  Mais  les  deux  physiciens  qui  se  sont  occupés  de 
ce  sujet  avec  le  plus  de  soin  à la  fin  du  dernier 
siècle  sont  sans  contredit  de  Saussure  et  Volta.  Au 
lieu  d'appareils  fixes  tels  que  des  pointes  isolées 
placées  à de  grandes  hauteurs  et  mises  en  com- 
munication par  des  fils  métalliques  avec  l'obser- 
vateur, ces  deux  physiciens  employaient  des  élec- 
troscopes.  portatifs  munis  à leur  sommet  d’une 
tige  de  fer  susceptible  d'être  allongée,  et  qu’on 
élevait  dans  l’air  plus  ou  moins  haut  en  tenant 
l’instrument  dans  la  main. 

L’électromètre  de  de  Saussure,  dont  on  se  sert 
encore  avec  avantage  à cause  de  sa  facilité  de 
transport,  est  formé  de  deux  fils  fins  de  métal  (6g. 
353)  terminés  chacun  par  une  petite  balle  de  su- 
reau aa  et  adaptés  à une  tige  métallique  fixée  à la 
partie  supérieure  d’une  cloche  de  verre  BB.  Les 
deux  petits  pendules  sont  ainsi  placés  dans  l'inté- 
rieur de  la  cloche.  La  tige  est  elle-même  surmontée 
d’un  conducteur  A terminé  en  pointe,  composé  de 
trois  parties  pouvant  s'ajuster  les  unes  dans  les 
autres  et  chacune  d’une  longueur  de  2 décimè- 
tres ; ce  conducteur  est  destiné  à recueillir  de  l’é- 
lectricité au-dessus  de  la  tête  de  l’observateur. 
Pour  préserver  l’électromètre  de  la  pluie  ou  de  la 
neige,  on  visse  à la  partie  supérieure  de  la  cloche  un  petit  cha- 
peau en  laiton  CC  de  forme  conique  et  d’un  décimètre  de  dia- 
mètre. Une  échelle  divisée  est  appliquée  sur  l’une  des  faces  de 
la  cage  de  verre,  afin  d'apprécier  les  angles  de  divergence  des 
deux  pendules. 
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De  Saussure  a gradué  comme  il  suit  son  appareil  : ayant 
pris  deux  électromètres  aussi  égaux  et  semblables  que  pos- 
sible, il  électrisa  l‘un  d’eux  de  manière  que  les  deux  boules  de 
sureau  s’écartassent  par  exemple  de  6 millimètres;  avec  le 
crochet  de  l’autre  électromètre  qui  n’était  point  électrisé  il 
toucha  le  crochet  du  premier;  à l’instant  l’électricité  se  par- 
tagea entre  les  deux,  et  la  divergence  fut,  dans  l’un  comme 
dans  l’autre,  de  4 millimètres.  Ayant  enlevé  l’électricité  à l’un 
des  électromètres,  il  le  mit  en  contact  de  nouveau  avec  l’autre, 
et  l’écartement  fut  de  2l"'"-8.  Les  trois  divergences  de  6,  de  4 
et  de  2mm,8  correspondaient  donc  à des  intensités  comme  1,  j 
et j.  De  Saussure  parvint  aiusi  à former  une  table  qui  change  à 
la  vérité  d’un  appareil  à l’autre,  mais  que  tout  observateur  doit 
établir  avant  de  commencer  une  série  régulière  d’observations. 

Yolta  a substitué  aux  fils  métalliques  munis  de  deux  petites 
boules  de  sureau  deux  brins  de  paille  longs  d’environ  5 centi- 
mètres, suspendus  à deux  petits  anneaux  très-mobiles  adaptés 
à la  tige  de  l’électromètre,  et  qui,  dans  l’état  de  repos,  sont 
contigus.  Ces  petites  pailles,  quand  elles  sont  sèches,  sont  beau- 
coup plus  légères  que  les  fils  métalliques  et  offrent  plus  de  sur- 
face. Lorsque  l’appareil  est  sensible,  sa  marche  est  régulière 
jusqu’à  26°  d’écartement.  Volta  conseille  de  placer  à l’extré- 
mité de  la  pointe  de  la  tige  qui  surmonte  son  électromètre  un 
corps  enflammé  destiné  à soutirer  l’électricité  à de  plus  grandes 
distances;  il  a obtenu  des  effets  souvent  doubles  de  ceux  qu’ac- 
cusait l’appareil  sans  la  présence  du  corps  enflammé. 

Cependant  de  tous  les  électroscopes,  le  plus  sensible  est  celui 
à feuilles  d’or  que  nous  avons  décrit  dans  le  premier  volume 
de  ce  traité;  il  peut  très-bien  s’adapter  aux  observations  d’é- 
lectricité atmosphérique,  comme  l’a  fait  M.  Konalds  à Kew  en  le 
perfectionnant  en  quelques  points  et  en  particulier  dans  l’iso- 
lement de  ses  différentes  parties. 

Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  il  y a deux  manières 
très-différentes  de  faire  ces  observations  : l’une  consiste  à avoir 
des  tiges  très-élevées,  isolées,  destinées  à soutirer  l’électricité 
de  l’air  et  à l’amener  par  des  fils  conducteurs  à des  appareils 
électrométriques;  l’autre  repose  sur  l’emploi  d’inslrumeuls 
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portatifs  qu'on  place  dans  différentes  régions  de  l’air.  Dans  le 
premier  mode,  on  peut  avoir  un  véritable  courant  d’électricité 
si  l’on  fait  aboutir  l'extrémité  du  fil  qui  communique  avec 
la  pointe  isolée  à l’un  des  bouts  d’un  galvanomètre  dont  l’autre 
bout  communique  avec  le  sol;  on  obtient  une  déviation  de 
l’aiguille  dont  l’amplitude  dépend  de  la  quantité  d’électricité 
et  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  s’écoule.  M.  Colladon,  qui  le 
premier  a réussi  à percevoir  de  cette  manière  l’électricité  atmo- 
sphérique, avait  eu  soin  de  bien  isoler  les  tours  du  fil  du  galva- 
nomètre, comme  au  reste  il  l’avait  fait  dans  la  construction  du 
galvanomètre  destiné  à l’électricité  des  machines1.  Mais  cet 
appareil  n'est  pas  très-sensible,  vu  qu’il  exige,  pour  que  l’ai- 
guille aimantée  dévie  de  quelques  degrés,  une  quantité  consi- 
dérable d’électricité  et  une  assez  grande  conductibilité  de  l’air 
et  du  sol  afin  que  l'écoulement  soit  continu,  ce  qui  n'a  pas 
toujours  lieu. 

Le  second  mode  d’observation,  qui  consiste  à avoir  des 
instruments  portatifs,  repose  au  fond  sur  le  principe  que  la 
charge  de  l’instrument  provient  de  l’influence  exercée  à dis- 
tance sur  lui  par  l’électricité  que  possède  au  moment  de  l’ex- 
périence l’air  au  milieu  duquel  il  est  placé.  Sous  ce  rapport,  il 
n’y  a aucun  avantage  à terminer  le  conducteur  dont  l’électro- 
scope  est  surmonté  par  une  pointe  ; une  boule  est  préférable, 
car  elle  permet  à l’instrument  de  mieux  conserver  l’électricité 
qu’il  a acquise.  La  seule  différence,  c’est  que  lorsque  l’instru- 
ment est  terminé  par  une  pointe,  l’électricité  de  nom  contraire 
à celle  dont  la  partie  agissante  de  l’atmosphère  est  chargée,  s’é- 
chappe par  cette  pointe;  tandis  qu'avec  la  boule  c’est  l’électri- 
cité de  même  nom,  qui  s’écoule  par  la  main  ou  par  le  conducteur 
qu'il  faut  mettre  eu  communication  avec  l’électromètre  pendant 
qu’il  est  en  expérience.  Dans  ce  dernier  cas , l’appareil  accuse 
une  électricité  de  nom  contraire  à celle  qui  l’a  chargé.  C’est  sur 
ce  dernier  principe  que  Peltier  a construit  un  des  meilleurs 
électromètres  atmosphériques  qui  existent,  et  dont  l’emploi  a 
été  très-utile  dans  l’étude  de  cette  électricité. 

1 Tome  1,  p»go  327. 
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Voici  la  description  de  cet  appareil  (fig.  354)  : 

Une  tige  de  cuivre  A B , terminée  à sa  partie  supérieure  par 
udb  boule  creuse  de  même  métal  C de  1 décimètre  de  diamè- 
tre, et  à sa  partie  inférieure  par  une  boule  beaucoup  plus 
petite  B,  est  fixée,  par  l'intermé- 
tliaire  de  cette  dernière,  à une  tige 
de  cuivre  qui  descend  dans  une  cage 
de  verre  dont  elle  est  isolée  au 
moyen  d’un  tampon  de  gomme  la- 
que. Cette  tige  se  bifurque  en  for- 
mant une  espèce  d'anneau  DU  au 
centre  duquel  se  trouve  une  pointe 
m,  destinée  à recevoir  une  aiguille 
très-mobile  ab.  L’aiguille  ab  est 
maintenue  constamment  dans  le  mé- 
ridien magnétique  à l'aide  d’une  ai- 
guille aimantée  beaucoup  plus  pe- 
tite cd,  faisant  système  avec  elle  et 
attachée  au-dessus  de  la  chape.  In- 
dépendamment de  cette  aiguille, 
une  autre  aiguille  EF,  également 
en  cuivre  mais  plus  forte,  est  fixée  Kig.  354. 

solidement  à la  tige  qui  descend  dans  un  tube  de  verre  rem- 
pli de  gomme  laque  et  encastré  dans  une  tablette  de  bois; 
toute  la  partie  métallique  se  trouve  ainsi  isolée,  de  sorte  que 
la  perle  d’électricité  doit  être  très-faible.  L’instrument  est  posé 
sur  une  tablette  à trois  pieds  ou  vis,  à l'aide  desquels  on  la  met 
horizontale.  La  boule  B,  en  tournant  autour  du  tube  AB,  fait 
monter  ou  descendre  la  partie  G de  la  tige  centrale;  quand  on 
veut  se  servir  de  l’appareil,  on  élève  celle  partie  (î,  le  système 
des  deux  aiguilles  cd  et  ab  peut  alors  se  mouvoir  librement  sur 
la  pointe  de  la  tige  m.  Quand  l'instrument  doit  être  placé  au 
repos,  on  abaisse  G,  et  le  mouvement  des  aiguilles  se  trouve 
entravé. 

Lorsqu’on  veut  opérer,  on  oriente  l’instrument  de  telle  sorte 
que  l'aiguille  fixe  EF  soit  mise  dans  le  méridien  magnétique  ; 
l'aiguille  mobile  ab,  qui  se  meut  avec  l’aiguille  aimantée,  vient 
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se  placer  parallèlement  à la  première.  La  boule  C se  trouve- 
l-elle  au-dessous  d'un  corps  électrisé  positivement  ou  négati- 
vement, il  y a action  par  influence  : dans  le  premier  cas,  l'élec- 
tricité négative  provenant  de  la  décomposition  de  l'électricité 
naturelle  est  dissimulée  à la  partie  supérieure  de  la  boule,  et 
l’électricité  positive  est  refoulée  dans  la  partie  inférieure  de  l’ins- 
trument, et  fait  dévier  l’aiguille  mobile  ab  d’un  certain  nombre 
de  degrés  mesurés  au  moyen  de  deux  cercles  divisés,  dont  l’un 
est  collé  sur  la  tablette,  et  l’autre  sur  le  disque  supérieur  de  la 
cage  en  verre,  afln  d’éviter  les  erreurs  de  la  parallaxe. 

Cet  appareil  accuse,  dans  cette  hypothèse,  l'action  d’in- 
fluence exercée  par  le  corps  électrisé  chargé  positivement; 
mais  on  peut  charger  négativement  l’aiguille  en  touchant  le 
bouton  avec  le  doigt  et  retirant  le  corps  électrisé.  En  opérant 
avec  un  corps  électrisé  négativement  placé  à distance,  on 
charge  par  influence  l’appareil  d’électricité  positive. 

L’emploi  de  l’électromètre  de  Pellier  repose  sur  un  fait  im- 
portant observé  par  Ermann  : ce  physicien  avait  placé  à une 
certaine  hauteur  dans  l’atmosphère  un  électroscope  à feuilles 
d’or,  sans  avoir  pu  recueillir  d’électricité.  Il  porta  dans  une 
couche  d’air  supérieure  un  fil  de  métal  placé  horizontalement  à 
l’extrémité  d’une  tige  isolante,  et  l'abaissa  ensuite  rapidement 
jusqu’à  ce  qu’il  touchât  l’électroscope;  l’appareil  accusa  aussi- 
tôt l’électricité  positive  dans  la  région  où  se  trouvait  le  conduc- 
teur. L’effet  était  inverse  quand  ce  dernier  se  trouvait  dans 
une  couche  inférieure  et  qu’on  le  relevait  avec  rapidité.  Ce  fait 
s’explique  facilement  : l’atmosphère  est  chargée  d’électricité 
positive,  qui  augmente  d’intensité  à mesure  qu’on  s’élève, 
comme  on  le  verra  plus  loin  ; la  terre,  au  contraire,  se  com- 
porte comme  si  elle  était  chargée  d’électricité  négative.  Si  donc 
on  suppose  qu’un  corps  en  équilibre  électrique  avec  un  espace 
donné  s’élève  ou  s’abaisse,  c’est-à-dire  s’approche  d’un  espace 
chargé  d’une  plus  grande  quantité  d’électricité  positive,  ou 
s'en  éloigne,  il  devra  présenter  un  excès  de  tension  négative  ou 
positive,  provenant  d’une  action  par  une  influence  ; en  reve- 
nant rapidement  dans  la  première  position,  le  corps  reprendra 
l’état  naturel.  C’est  un  effet  de  ce  genre  qui  avait  fait  penser  à 
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quelques  physiciens,  notamment  à M.  Palagi,  qu’il  y a un  dé- 
gagement d'électricité  par  le  seul  fait  qu'on  approche  ou  qu'on 
éloigne  l’un  de  l'autre  deux  corps  conducteurs;  l’analyse  de 
ces  effets  curieux  a démontré  qu’ils  proviennent  d’une  action 
inductrice  exercée  par  l'électricité  dont  l’air  est  naturellement 
chargé.  MM.  Gay-Lussac  et  Biot,  dans  leur  voyage  aérostatique, 
avaient  déjà  observé  un  effet  analogue  à celui  qui  a été  décrit 
par  Ermann. 

Peltier,  en  se  fondant  sur  cette  action  par  influence,  a pro- 
posé d'opérer  comme  il  suit  : on  monte  sur  une  terrasse  dis- 
posée à cet  effet,  en  plaçant  l’instrument  sur  une  tablette  supé- 
rieure élevée  de  1 m,  50  ; on  l’équilibre  en  touchant  la  tige 
dans  la  partie  la  plus  inférieure  ; on  redescend,  et  on  place 
l'instrument  sur  la  tablette  inférieure  qui  lui  est  destinée.  En 
équilibrant  l'instrument,  il  faut  élever  le  bras  le  moins  pos- 
sible; car  si  on  l’élevait  assez  haut  pour  toucher  au  globe,  la 
main,  devenant  négative  par  influence,  repousserait  l’électri- 
cité négative  de  la  boule;  elle  neutraliserait  la  portion  positive 
qu'elle  y attirerait,  et  l’instrument  serait  chargé  négativement 
au  moment  où  l'on  éloignerait  la  main.  II.  faut  donc  toucher 
la  tige  le  plus  bas  possible,  et  même  avec  un  corps  lin,  comme 
un  fil  métallique,  pour  éviter  l’influence  de  la  masse  de  la  main 
sur  le  reste  de  la  tige.  Étant  équilibré  pendant  son  élévation, 
l’instrument,  en  l’abaissant,  donne  des  signes  d'électricité  né- 
gative, tandis  qu’en  l’élevant  il  en  donne  de  positive.  En  opé- 
rant, il  faut  avoir  égard  à cette  inversion  pour  ne  pas  être 
induit  en  erreur  sur  le  véritable  signe  de  l'électricité  atmo- 
sphérique. On  notera  donc  une  tension  positive  lorsque  l’élec- 
tromètre  donnera  un  signe  négatif  en  descendant;  et  une  né- 
gative si  l’instrument  descendu  marque  un  signe  positif. 

Il  ne  suffit  pas  de  connaître  les  angles  d'écart  de  l’aiguille, 
il  faut  encore  déterminer  les  forces  qui  leur  sont  propor- 
tionnelles. Peltier  faisait  cette  détermination  par  la  balance 
de  torsion;  M.  Quetelet  se  sert  de  la  méthode  plus  simple 
et  suffisamment  exacte  de  de  Saussure,  qui  a été  déjà  exposée 
et  qui  exige  l'emploi  de  deux  instruments  parfaitement  semJ 
blables. 

m.  7 
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$ 2.  Élude  île  l’61cetrlclté  de  l’utmoipkire  à Pêtul  normal. 

Après  avoir  décrit  les  principaux  faits  qui  ont  mis  les  physi- 
ciens sur  la  voie  de  reconnaître  l'existence  d'une  électricité 
atmosphérique  et  les  moyens  les  plus  efficaces  de  percevoir 
cette  électricité,  il  nous  faut  maintenant  chercher  à connaître 
l’état  électrique  de  l'atmosphère.  Sous  ce  rapport,  il  nous 
faut  distinguer  l'état  électrique  normal  tel  qu'il  existe  par  un 
temps  serein,  et  l’état  exceptionnel  qui  constitue  les  temps 
orageux.  Nous  verrons  que , sans  que  le  temps  soit  précisé- 
ment orageux,  il  suffit,  pour  modifier  l'état  électrique  normal, 
de  la  prégence  dans  une  atmosphère  sereine  de  quelques 
nuages,  de  la  chute  de  la  pluie  et  de  la  neige  ; mais  les  modifi- 
cations qu’amènent  ces  précipitations  aqueuses  sont  loin  d’avoir 
l’importance  qui  résulte  de  l'existence  d’un  véritable  orage 
accompagné  du  tonnerre  et  de  l'éclair.  Nous  nous  occuperons 
dans  ce  paragraphe  de  la  détermination  de  l’état  électrique 
normal  de  l'atmosphère  et  des  modifications  qu'apportent  à 
cet  état  les  causes  que  nous  avons  signalées,  réservant  pour  les 
paragraphes  suivants  ce  qui  concerne  les  orages  et  les  phéno- 
mènes électriques  exceptionnels  qui  les  accompagnent. 

L'air,  sous  un  ciel  parfaitement  serein,  est  constamment  po- 
sitif, mais  cette  électricité  positive  n’est  pas  uniformément  ré- 
partie daus  l’atmosphère  ; elle  est,  il  est  vrai,  à peu  près  de 
même  intensité  dans  une  couche  horizontale,  mais  plus  forte 
dans  les  couches  supérieures,  et  d'autant  plus  forte  qu'on  s'é- 
lève davantage.  C’est  ce  qu’avaient  déjà  reconnu  de  Saussure 
et  Ermann.  A la  surface  du  sol  l’électricité  est  nulle  ; elle  ne 
commence  à être  sensible  en  rase  campagne  qu’à  1 mètre  ou 
1",50  au-dessus  du  sol.  Quand  il  y a sur  la  surface 
de  la  terre  des  arbres,  des  édifices,  en  un  mot  des  corps 
élevés,  la  hauteur  à laquelle  l’air  commence  à donner  des 
signes  d’électricité  positive  devient  plus  grande.  11  semble  évi- 
dent que  l’air  et  la  terre  sont  chargés  d'électricités  contraires 
qui  se  recombinent  continuellement  dans  les  couches  infé- 
rieures de  l’atmosphère,  soit  directement,  soit  par  l'intermé- 
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diaire  des  corps  placés  à la  surface  du  sol.  On  conçoit  donc  que 
la  hauteur  à laquelle  la  tension  positive  de  l’air  devient  sen- 
sible doive  varier  avec  la  facilité  que  cette  neutralisation  éprouve 
à s’opérer,  laquelle  dépend  elle-même  de  bien  des  circons- 
tances, en  particulier  du  degré  d’humidité  de  l’air.  M.  Becquerel 
a constaté  l’accroissement  de  l’électricité  positive  avec  la  hau- 
teur, en  lançant  avec  un  arc  des  flèches  auxquelles  était  fixé 
l’un  des  bouts  d’un  fil  de  soie  recouvert  de  clinquant  dont 
l'autre  bout  communiquait  avec  un  électroscope.  L’expé- 
rience était  faite  au  Grand-Saint-Bernard  et  sur  un  des  pla- 
teaux qui  avoisinent  l'hospice.  Peltier  a reconnu  le  même 
fait  au  moyen  d’un  ballon  captif;  seulement  il  a remarqué 
que  dans  dans  certaines  circonstances,  lorsqu’il  existe  dans 
l’air  des  nuages  à peine  visibles,  l’électricité  devient  nulle, 
puis  négative,  pour  redevenir  peu  de  temps  après  positive. 

M.  Quetelet , en  opérant  avec  l’électromètre  et  suivant  la 
méthode  de  Peltier,  a trouvé  à la  suite  d’un  grand  nombre 
d’observations  que,  dans  un  lieu  nullement  dominé  par  les 
corps  avoisinants,  l’intensité  électrique  de  l’air  croit  & partir 
d’un  point  déterminé  proportionnellement  aux  hauteurs;  mais 
il  n'a  pu  vérifier  cette  loi  que  dans  des  limites  très- res- 
treintes. Son  but  était  surtout  de  savoir  quelle  était  la  hau- 
teur constante  à laquelle  il  devait  se  placer  pour  faire  d'une 
manière  convenable  les  observations  régulières  d’électricité 
atmosphérique.  11  avait  établi  au  haut  de  la  tourelle  de  son 
observatoire  une  petite  plate-forme  entourée  d’une  balustrade 
en  fer,  de  laquelle  partait  un  appareil  qui  permettait  d’élever 
l'électromètre  à plusieurs  mètres  de  hauteur  et  de  l’équilibrer 
dans  chacune  de  ses  positions;  il  était  nécessaire  que  la  ta- 
blette sur  laquelle  était  placé  l'instrument  dominât  tous  les 
corps  environnants  et  en  particulier  la  balustrade.  En  effet  le 
point  où  l’électricité  était  nulle  se  trouvait  à peu  près  à la  hau- 
teur de  la  balustrade. 

11  résulte  de  ce  qui  précède  qu’il  importe,  pour  faire  de 
bonnes  observations  d’électricité  atmosphérique,  que  le  con- 
ducteur quelconque  qui  accuse  l’état  électrique  de  l’air  en  par- 
ticipant lui-même  à cet  état,  soit  placé  à une  hauteur  suffi- 
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santé  pour  dominer  tous  les  corps  environnants.  Aussi  quand 
ce  corps  est  l’extrémité  d'une  pointe  métallique  isolée,  il  faut 
qu’elle  soit  située  au  haut  d’un  mât  très-élevé,  comme  à l'Ob- 
servatoire de  Paris  où  ce  mât  était  placé  sur  le  toit  du  bâ- 
timent, ou  comme  à celui  de  Genève  où  le  mât  fixé  en  terre 
était  assez  long  pour  que  la  pointe  de  platine  qui  le  terminait 
fût  à 27  mètres  environ  au-dessus  du  sol.  Quand  le  corps  qui 
reçoit  l’électricité  est  le  conducteur  qui  fait  partie  lui-même 
de  l’électromètre,  comme  dans  les  expériences  faites  à Bruxelles 
par  M.  Quetelet,  et  à Munich  par  M.  Lamont,  il  faut  avoir  soin 
d’élever  dans  chaque  observation  l'instrument  à une  hauteur 
telle  qu’il  ne  soit  pas  dominé. 

Les  premières  observations  un  peu  régulières  d'électricité 
atmosphérique  sont  dues  à de  Saussure,  qui  avait  étudié  ses 
variations  diurnes,  et  avait  trouvé  un  premier  maximum  entre 
8 et  9 heures  du  matin,  un  premier  minimum  à 6 heures  du 
soir,  un  second  maximum  à 10  heures  du  soir,  et  un  second 
minimum  à 6 heures  du  matin  ; mais  il  ne  regardait  pas  ces 
déterminations  comme  bien  précises;  il  avait  remarqué  en  effet 
qu’elles  changent  avec  la  saison  ; celles  que  nous  venons  d’in- 
diquer se  rapportent  aux  mois  d’été  et  diffèrent  notablement  de 
celles  relatives  aux  mois  d’hiver.  Lemonnier  et  Beccaria  avaient 
déjà  remarqué  ces  variations  dans  l’état  électrique  de  l’air  avec 
les  heures  de  la  journée. 

Schftbler  en  1811  avait  conclu  de  plusieurs  observations 
que  le  premier  minimum  a lieu  dans  chaque  saison  à peu  près 
au  lever  du  soleil,  et  le  second  minimum  entre  2 et  5 heures 
de  l’après  midi  dans  tous  les  mois  également,  que  l’heure  du 
premier  maximum  varie  avec  les  saisons,  étant  pour  les  mois 
de  juin,  juillet  et  août  de  6 heures  du  matin  à 7 heures  et 
demie,  pour  les  mois  de  septembre,  octobre  et  novembre  de  8 
à 9 heures,  pour  décembre,  janvier  et  février  de  9 à 10  heures, 
et  pour  mars,  avril  et  mai  de  7 à 8 heures  et  demie.  L’heure  du 
second  maximum,  qui  a lieu  entre  7 et  10  heures  du  soir,  varie 
aussi  avec  les  saisons. 

Àrago,  à la  suite  d’observations  régulières  faites  en  1830 
pendant  quelque  temps  à l’Observatoire  de  Paris,  avait  trouvé 
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l’heure  de  8 heures  48'  du  matin  pour  le  premier  maximum 
dans  le  mois  de  mars;  M.  Plantamour,  à Genève,  était  arrivé 
au  même  résultat,  c’est-à-dire  qu’il  avait  obtenu  un  premier 
maximum  entre  8 et  9 heures  du  matin,  puis  un  minimum  tel 
qu’il  n’y  avait  presque  aucun  signe  électrique  entre  midi  et 
3 heures,  enfin  un  second  maximum,  mais  moins  fort  que  le 
premier,  entre  8 et  9 heures  du  soir. 

Le  nombre  des  physiciens  qui  se  sont  occupés  d’observations 
relatives  à l’électricité  atmosphérique  est  très-considérable; 
malheureusement  il  n’en  est  que  peu  parmi  eux  qui  les  aient 
suivies  pendant  un  long  espace  de  temps.  Clarke  en  Irlande, 
Romershausen  et  Dellmann  en  Allemagne,  Palmieri  à Naples, 
ont  tous  trouvé  une  variation  diurne  dans  l’électricité  atmo- 
sphérique recueillie  par  un  ciel  serein;  seulement  Us  diffèrent 
quelque  peu  sur  l’heure  précise  des  maxima  et  des  minima,  et 
M.  Palmieri  à Naples  ne  trouve  pas  la  période  diurne  aussi  pro- 
noncée quelle  parait  l’être  dans  les  localités  plus  septentrio- 
nales. 

M.  Peltier,  sans  s’ètre  livré  à des  observations  bien  suivies  sur 
l’électricité  atmosphérique,  a cependant  eu  l’occasion  d’en  faire 
de  temps  à autre  de  très-précises  dans  des  jours  où  l’atmo- 
sphère était  parfaitement  sereine  et  pure.  11  a trouvé  qu’après 
un  premier  minimum,  qui  a lieu  une  heure  environ  avant  le 
lever  du  soleil,  vient  un  premier  maximum  qui  varie  de  6 à 
11  heures  du  matin  suivant  la  saison,  puis  un  minimum  se 
présente  peu  avant  le  coucher  du  soleil,  et  il  est  suivi  d’un  se- 
cond maximum  vers  9 ou  10  heures  du  soir.  L’intensité,  à 
partir  de  cette  heure,  diminue  jusqu'à  atteindre  le  premier  mi- 
nimum du  jour  suivant.  Les  signes  d’électricité  qui  sont  tou- 
jours positifs  s’affaiblissent  d’autant  plus  dans  une  journée 
que  l’évaporation  est  plus  considérable.  Ainsi  M.  Peltier  a quel- 
quefois observé  dans  la  même  journée  150  à 200  degrés  au 
maximum  du  malin,  et  3 ou  4 au  minimum  de  l'après-midi; 
mais  il  arrive  aussi  souvent  que  d’aussi  grandes  variations  sont 
suivies  d’orages. 

Les  observations  qui,  à cause  du  temps  assez  long  (plusieurs 
années)  pendant  lequel  elles  ont  été  continuées,  comme  aussi 
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par  la  précision  et  le  soin  avec  lesquels  elles  ont  été  diri- 
gées, nous  paraissent  devoir  inspirer  le  plus  de  confiance, 
sont  celles  de  M.  Ronalds  à Kew,  réunies  et  commentées  par 
M.  Birt,  celles  de  M.  Quetclet  à Bruxelles,  et  celles  de  M.  Lamont 
à Munich. 

Les  observations  de  Kew  ont  été  faites  au  moyen  des  éleclros- 
copes  ordinaires  mis  en  communication  avec  un  appareil 
conducteur  isolé,  élevé  au-dessus  du  sol  et  destiné  à recueillir 
le  mieux  possible  l’électricité  de  l’air  ambiant;  ces  observa- 
tions ont  été  au  nombre  de  15170  pendant  une  période  de  cinq 
années;  sur  ce  nombre  14515  sont  d’électricité  positive  et  665 
de  négative.  Les  observations  d'électricité  positive  ont  fourni 
les  éléments  de  la  détermination  des  ordonnées  des  courbes 
diurne  et  annuelle  de  l’électricité  atmosphérique  principale- 
ment pendant  les  trois  années  1845,  1846  et  1847,  auxquelles 
10176  observations  ont  contribué.  Voici  quel  a été  le  résultat 
de  la  discussion,  relativement  à la  courbe  diurne. 

D'après  la  moyenne  de  trois  années,  à chacune  des  heures 
d'observation,  c’est-à-dire  à toutes  les  heures  paires,  temps 
moyen  de  Grennwich,  pendant  le  jour  et  la  nuit,  il  parait  que 
la  tension  de  l’électricité  atmosphérique  est  à son  minimum  à 
deux  heures  du  matin.  A dater  de  celte  heure,  il  y a une  aug- 
mentation graduelle  jusqu’à  six  heures  du  matin  ; après  cette 
heure,  la  tension  croit  plus  rapidement,  sa  valeur  à huit  heures 
du  matin  étant  presque  double  de  celle  de  six  heures  ; l’accrois- 
sement est  alors  plus  gradué  jusqu'à  dix  heures,  époque  du 
premier  maximum  ou  maximum  du  matin.  A partir  de  cette 
heure,  la  tension  décline  graduellement  jusqu’à  quatre  heures 
du  soir,  époque  où  sa  valeur  n'est  que  légèrement  supérieure 
à celle  de  huit  heures  du  matin.  Ce  second  miuimum  est  ap- 
pelé par  l’auteur  minimum  diurne,  pour  le  distinguer  du  mi- 
nimum nocturne  qui  a lieu  à deux  heures  du  matin.  Après  cela, 
la  tensiou  augmente  rapidement  jusqu’à  huit  heures  du  soir, 
et,  après  une  légère  élévation  à dix  heures  du  soir,  époque  du 
maximum  principal  ou  du  soir,  la  marche  ascendante  de  la 
tension  est  termiuée.  Le  maximum  du  soir  est  notablement 
supérieur  à celui  du  matin  ou  de  dix  heures.  Entre  dix  heures 
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du  soir  et  minuit,  la  tension  décroît  presque  jusqu'à  la  valeur 
du  minimum  diurne. 

Quant  à la  période  anuuelle,  on  peut  remarquer  que  les  plus 
basses  tensions  se  manifestent  en  juin  et  août,  celle  de  juillet 
étant  légèrement  supérieure  à celle  des  deux  mois  susnommés. 
En  septembre,  il  y a une  faible  élévation  qui  augmente  eu  oc-i 
tobre.  Cette  augmentation  devient  plus  rapide  de  novembre  à 
janvier,  puis  elle  éprouve  un  temps  d'arrêt,  l'augmentation  en 
février  étant  moindre  que  celles  de  décembre  et  janvier.  En  fé- 
vrier on  atteint  le  maximum,  auquel  succède  en  mars  une  di- 
minution rapide  de  tension,  qui  se  poursuit  en  avril  et  mai,  la 
diminution  atteignant  son  minimum  en  juin,  mois  où  la  ten- 
sion est  à son  point  le  plus  bas. 

Les  observations  de  Bruxelles  ont  été  faites  par  M.  Quételet 
avec  l'électromètre  de  Pellier,  d'après  la  méthode  que  nous 
avons  indiquée  dans  le  paragraphe  précédent.  Mous  insérons 
ici  deux  tableaux  choisis  parmi  tous  ceux  qu'a  publiés  M.  Que- 
telet,  et  qui  nous  paraissent  donner  une  idée  très-exacte  des  ré- 
sultats obtenus.  Le  premier  est  relatif  aux  variations  mensuelles 
de  l'électricité  de  l’air,  le  second  donne  l'électricité  de  l'air  dans 
ses  rapports  avec  l'état  du  ciel. 
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MOIS. 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

■ovixni. 

Janvier. 

P 

471» 

382° 

957» 

487" 

605» 

Février. 

P 

;il« 

256 

413 

295 

378 

Murs. 

P 

211*2 

95 

2H2 

164 

200  j 

Avril. 

P 

93 

94 

221 

155 

141 

Mai. 

P 

168 

49 

67 

59 

84 

Juin. 

P 

SI 

39 

47 

48 

47 

Juillet. 

P 

SH 

33 

43 

61 

49 

Août. 

!)() 

89 

57 

M 

64 

62 

Septembre. 

91 

95 

62 

39 

63 

70 

Octobre. 

III) 

299 

98 

107 

120 

131 

Novembre. 

127 

334 

274 

KM) 

IS2 

209 

| Décembre. 

340 

742 

799 

336 

281 

507 

i Moyenne  annuelle. 

» 

287 

202 

223 

162 

206  r 

Digitized  by  Google 


104  RAPPORTS  DE  L ÉLECTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS. 


ÉLECTRICITÉ  DE  LAIR  DANS  SES  RAPPORTS  AVEC  l’ËTAT  DU  CIEL. 
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Les  observations  faites  dans  la  vue  de  constater  les  varia- 
tions annuelles  de  l’électricité  de  l’air  ont  eu  lieu,  chaque  jour, 
vers  l’heure  de  midi,  et  ont  commencé  en  août  1844.  Les  ré- 
sultats de  chaque  année  s'accordent  parfaitement,  et  peuvent 
se  résumer  de  la  manière  suivante  : 1°  l'électricité  atmosphé- 
rique, considérée  d’une  manière  générale,  atteint  son  maxi- 
mum en  janvier,  puis  décroît  progressivement  jusqu’au  mois 
de  juin,  qui  préSeute  un  minimum  d’intensité;  elle  augmente 
pendant  les  mois  suivants  jusqu’à  la  tin  de  l’année.  2“  Le  maxi- 
mum et  le  minimum  de  l’année  ont,  pour  valeurs  respectives, 
605  et  47  degrés  ; en  sorte  que  l’électricité,  en  janvier,  est 
treize  fois  aussi  énergique  qu’au  mois  de  juin.  La  valeur 
moyenne  de  l’année  est  représentée  par  les  valeurs  que  don- 
nent les  mois  de  mars  et  de  novembre.  3°  Les  maxima  et  les 
minima  absolus  de  chaque  mois  suivent  une  marche  absolu- 
ment analogue  à celle  des  moyennes  mensuelles  ; les  moyennes 
de  ces  termes  extrêmes  reproduisent  également  la  variation 
annuelle,  bien  que  d’une  manière  moins  prononcée.  Afin  de 
déterminer  l’intensité  de  l’électricité  de  l’air  dans  ses  rapports 
avec  l’état  du  ciel,  M.  Quetelet  a séparé,  pour  chaque  mois  de 
l’année,  les  nombres  qui  se  rapportaient  à un  ciel  entièrement 
couvert  de  ceux  observés  par  un  ciel  serein,  ou  bien  offrant 
assez  peu  de  nuages  pour  que  les  huit  ou  neuf  dixièmes  au 
moins  fussent  entièrement  découverts.  Pour  ne  pas  compliquer 
les  résultats  par  des  inlluences  étrangères,  il  a omis  les  obser- 
vations faites  pendant  les  orages,  les  neiges,  les  pluies  et  les 
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brouillards.  Le  tableau  ainsi  formé  a mis  en  évidence  les  ré- 
sultats suivants  : 

1°  Quel  que  soit  l’état  du  ciel,  l’électricité  de  l’air  présente 
un  maximum  en  janvier,  et  un  minimum  vers  le  solstice 
d’été. 

2°  La  différence  entre  le  maximum  et  le  minimum  est  beau- 
coup plus  sensible  par  les  temps  sereins  que  par  les  temps 
couverts.  Dans  la  dernière  circonstance , ces  nombrès  sont  268 
et  36,  dont  le  rapport  est  7 environ.  Dans  des  temps  sereins, 
le  maximum  de  janvier  est  de  1133°,  et  le  minimum  de  juillet 
35°;  le  rapport  de  ces  nombres  est  32,  valeur  considérable. 

3°  Pendant  les  différents  mois,  l’électricité  de  l’air  est  plus 
forte  quand  le  ciel  est  serein  que  quand  il  est  couvert,  excepté 
vers  les  mois  de  juin  et  de  juillet,  quand  l’électricité  atteint 
un  maximum  dont  la  valeur  est  à peu  près  la  même,  quel  que 
soit  l’état  du  ciel. 

A partir  de  cette  époque,  l’électricité  de  l’air,  par  un  ciel 
serein,  surpasse  d'autant  plus  l’électricité  observée  par  un 
ciel  couvert,  qu'on  se  rapproche  davantage  de  janvier;  et, 
dans  ce  dernier  mois,  le  rapport  est  de  plus  de  4 à 1.  Celte 
forte  intensité  électrique  par  un  ciel  serein,  en  hiver,  est  une 
circonstance  très-remarquable,  et  avait  été  constatée  déjà  par 
tous  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  l’électricité  atmo- 
sphérique, quoiqu’ils  lui  attribuassent  une  valeur  relative 
bien  moins  grande. 

M.  Quételet  a réuni  dans  un  tableau  particulier  les  obser- 
vations faites  pendant  des  circonstances  extraordinaires,  tels 
que  des  brouillards,  des  neiges  ou  des  pluies,  et  qu’il  n’avait 
pas  employées  dans  le  calcul  des  moyennes.  Voici  les  résultats 
qu’il  a obtenus  : l’intensité  électrique  observée  pendant  les 
brouillards  a,  en  moyenne,  à peu  près  exactement  la  même 
valeur  que  celle  observée  pendant  les  neiges  ; cette  valeur  est 
très-élevée  et  correspond  aux  maxima  moyens  observés  pour 
les  premiers  et  les  derniers  mois  de  l’année.  11  ne  semble  pas, 
du  reste,  quelle  subisse  l’influence  des  saisons.  Les  valeurs 
observées  pendant  une  pluie  tranquille  s’éloignent  peu  des 
valeurs  ordinaires  que  l’on  observe  pendant  le  cours  de  l’année. 
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Dans  quelques  circonstances,  une  forte  électricité,  soit  posi- 
tive, soit  négative,  a été  observée  à l'approche  de  la  pluie  ou 
après  la  pluie.  Pendant  les  quatre  années  qu’embrassent  les 
observations  de  M.  (.hietelet,  l’électricité  n’a  été  observée  né- 
gativement que  vingt-trois  fuis,  à l’heure  ordinaire  de  ces 
observations  ; et  il  fait  remarquer  qu’elle  n’a  été  observée 
négativement  qu’une  seule  fois  pendant  les  quatre  mois  d’oc- 
tobre, novembre,  décembre  et  janvier.  Ces  électricités  néga- 
tives précédaient  ou  suivaient,  en  général,  des  pluies  et  des 
orages  ; voici  comment  elles  se  sont  distribuées  : l’électricité 
a été  observée  négativement  six  fois  pendant  la  pluie,  neuf 
fois  avant  la  pluie,  cinq  fois  après  la  pluie,  deux  fois  pendant 
des  pluies  qui  tombaient  à des  distances  éloignées , une  fois 
sans  cause  apparente. 

De  l’ensemble  des  observations  faites  pour  constater  la  va- 
riation diurne  de  l’électricité  de  l’air,  M.  Quetelet  déduit  les 
conclusions  suivantes  : 

1°  L’électricité  de  l'air,  estimée  à une  hauteur  toujours  la 
même,  subit  une  variation  diurne  qui  présente  généralement 
deux  rauxima  et  deux  minima. 

2°  Les  maxima  et  les  minima  se  déplacent  d’après  les  diffé- 
rentes époques  de  l’année.  '* 

3°  Le  premier  maximum  arrive,  en  été,  avant  8 heures  du 
matin  et  vers  10  heures  en  hiver;  le  second  maximum  s’ob- 
serve, après  9 heures  du  soir  en  été,  et  vers  6 heures  en  hiver. 
L’espace  de  temps  qui  sépare  les  deux  maxima  est  donc  de 
plus  de  13  heures  à l’époque  du  solstice  d’hiver. 

4"  Le  minimum  du  jour  se  présente  vers  3 heures  en  été 
et  vers  1 heure  en  hiver.  Les  observations  ont  été  insuffisantes 
pour  établir  la  marche  du  minimum  de  la  nuit. 

o°  L’instant  qui  présente  le  mieux  l’état  moyen  électrique 
de  la  journée  dans  les  differentes  saisons  arrive  vers  11  heures 
du  matin. 

Nous  n’insisterons  pas  sur  les  observations  de  M.  Lamont  à 
Munich;  quoiqu’elles  soient  faites  avec  l’électromètre  de  Pel- 
lier  et  d’apres  la  même  méthode  que  celle  de  Bruxelles,  elles 
eu  diffèrent  assez  notablement  quant  aux  résultats.  On  pourra 
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en  juger  d'après  le  tableau  ci-joint  dans  lequel  M.  Quetelet  a 
réuni  les  observations  de  Bruxelles,  de  Kew  et  de  Munich 
faites  à l'heure  de  midi,  et  qu’il  a rendues  comparables  en 
prenant  pour  unité  la  moyenne  mensuelle. 


MOIS 

NOMBRES  OBSERVÉS 

NOMBRE* 

PROPORTIONNEL* 

BRUXELLES  j 

MfUlLU 

■CIICI 

limais 

UT 

inici 

Nombre* 

proprMa- 

Nombre* 

absartéi 

Janvier. 

518“ 

182°  4 

6°34 

2,82 

2,40 

1,48 

1,01 

60°  ’ 

Février. 

338 

170,3 

5,98 

1,81 

2,3.4 

1,39 

1,45 

45  | 

M*r». 

169 

58,2 

4,  18 

0,92 

0,76 

1.21 

1,13 

35 

Avril. 

105 

40,7 

3,04 

0,57 

0,54 

0,71 

0,77 

24 

M»i. 

81 

41,3 

2,  SR 

0,44 

o,  .ss 

0,  60 

0, 65 

20  ! 

Juin. 

40 

26,8 

3,11 

0,22 

0,36 

0,72 

0,  65 

17 

Juillet. 

42 

31,8 

3,  f S 

0,23 

0,42 

0,73 

0,55 

17 

A «4t. 

62 

28,6 

3,03 

0,34 

0,38 

0,71 

0,68 

21  | 

Septembre. 

7* 

31,0 

2,83 

0,  40 

0.41 

0,66 

0,81 

25  1 

Octobre. 

140 

«s,  t 

3,59 

0,70 

0,85 

0,83 

1,03 

32 

. Novembre. 

230 

80,5 

5,  SI’ 

1 , 25 

1,34 

1,28 

1,29 

40  1 

Décembre. 

412 

126,3 

7,20* 

2,24 

1 , 66 

1 ,68 

1,48 

46 

L'innée. 

184 

74,3 

4,29 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

3, 

1 Cet  nombres  appartiennent  à 1*50  ; les  precedents  à 1 85t. 


Il  résulte  de  ces  observations  que  les  tensions  électriques, 
en  hiver  et  en  été,  sont  comme  9 à 1 pour  Bruxelles,  comme 
ti  à 1 pour  Kew,  et  comme  2 à 1 seulement  pour  Munich. 

M.  Quetelet  attribue  les  différences  remarquables  entre  ses 
observations  et  celles  de  M.  Lamont  essentiellement  à la  mé- 
thode employée  par  ce  dernier  physicien  pour  déduire  des 
indications  directes  fournies  par  l’instrument,  l'état  électrique 
réel  de  l'air.  Celte  méthode  fondée  sur  le  calcul  diffère  de  la 
méthode  expérimentale  employée,  soit  par  Peltier,  soit  par 
M.  Quetelet  lui-mème  pour  graduer  l’électromèlre , et  qui 
consiste,  comme  nous  l'avons  vu,  soit  à estimer  la  valeur  des 
degrés  de  l'instrument  eu  rappporlaut  les  charges  électriques 
a la  balance,  soit  à dresser  une  table  d'après  la  méthode  de 
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de  Saussure,  fondée  sur  le  partage  de  l’électricité  entre  des 
boules  de  surface  égale. 

Quelle  qu'en  soit  la  cause,  une  si  grande  divergence  entre 
les  résultats  obtenus  par  des  observateurs  aussi  distingués  que 
MM.  Lamont  et  Quetelet  nous  montre  combien  il  y a encore 
d'incertitude  dans  la  détermination  bien  précise  de  l’électri- 
cité atmosphérique.  Cette  incertitude  ne  tient  pas  seulement 
à l’imperfection  des  instruments,  mais  bien  aussi  à la  nature 
du  phénomène  qui  est  éminemment  complexe.  Il  s’agit  en 
effet  d’estimer  les  variations  dans  l'état  électrique  de  la  cou- 
che d’air  dont  l’influence  peut  se  faire  sentir  sur  l’instrument 
employé.  Or,  les  couches  d’air  sont-elles  dans  des  conditions 
identiques  dans  tous  les  lieux  d’observation  ; la  configuration 
du  sol,  les  constructions  ou  les  arbres  qui  recouvrent  sa  sur- 
face qui  ne  sont  jamais  semblables,  ne  peuvent-elles  pas  in- 
fluer d'une  manière  differente,  suivant  les  localités,  sur  l’élec- 
tricité des  couches  d’air  voisines?  L'étendue  de  la  couche  qui 
agit  sur  l’électromètre  doit  varier  elle-même  avec  la  sensibi- 
lité de  l’instrument , et  il  n’est  pas  certain  que  les  change- 
ments qu’éprouve  l'électricité  de  l’air  suivent  les  mêmes  lois 
dans  une  couche  limitée  et  dans  une  couche  très-étendue. 
Ainsi  l’électromètre  de  M.  Lamont,  qui  est  surmonté  d'une 
boule  beaucoup  moins  considérable  que  celui  de  M.  Quetelet, 
doit  être  d'une  sensibilité  beaucoup  moindre , et  peut  par 
conséquent  donner  des  résultats  différents. 

Mais  de  toutes  les  circonstances,  celle  qui  influe  le  plus  sur 
l’indication  de  l'instrument,  c’est  sans  aucun  doute  l’humidité 
de  l’air.  Il  est  vrai  que  l’électromètre  de  I'eltier  échappe  en 
partie  à l’action  de  cette  cause  parce  qu’il  n’est  influencé  que 
par  l’action  inductive  de  l’atmosphère,  ou  plutôt  par  la  diffé- 
rence des  actions  inductives  de  la  terre  et  de  l’atmosphère  qui 
l’enveloppe;  mais  si,  au  lieu  d’être  terminée  par  une  boule,  sa 
tige  l’est  par  une  pointe,  par  un  faisceau  de  pointes  ou  par  une 
mèche  allumée,  comme  dans  les  expériences  de  de  Saussure  et 
de  Volta,  il  s'opère,  outre  les  phénomènes  d’induction,  un 
rayonnement  d’électricité  dans  l’espace,  qui  est  beaucoup  in- 
fluencé par  l'humidité  de  l’air,  par  la  pluie  et  par  la  force  du 


Digitized  by  Googl 


ÉLECTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  109 

vent,  causes  qui  n'affectent  pas  d'une  manière  sensible  l'instru- 
ment quand  il  est  surmonté  de  la  boule.  Mais  c'est  surtout 
quand  on  opère  avec  des  appareils  fixes  que  l’action  de  l'humi- 
dité de  l’air  ambiant  se  fait  sentir,  en  diminuant  l'isolement  de 
la  pointe  ou  de  la  boule  destinée  à recueillir  l'électricité  delà 
couche  dans  laquelle  elle  est  placée.  La  tige  isolante  a beau  être 
de  verre  peu  hygrométrique,  il  est  impossible  d’éviter  que 
par  les  temps  très-humides  elle  ne  se  recouvre  d’une  couche 
aqueuse  qui,  quelque  mince  qu’elle  soit,  n’en  est  pas  moins 
conductrice.  Pour  bien  apprécier  l’influence  de  l’humidité 
générale  de  l’atmosphère  sur  les  variations  de  l'électricité  atmo- 
sphérique, il  faut  donc  opérer  avec  l’électromètre  de  Peltier 
surmonté  de  la  bonle,  qui  est  de  tous  les  appareils  celui  qui  est 
le  plus  à l’abri  des  perturbations  accidentelles  que  nous  avons  si- 
gnalées. C’est  ce  qu’a  fait  M.  Quetelet,  et  les  résultats  consignés 
dans  le  tableau  suivant  et  qui  sont  les  résumés  des  observations 
faites  par  ce  savant  observateur,  à Bruxelles,  de  1842  à 1847, 
doivent  sous  ce  rapport  inspirer  la  plus  grande  confiance. 
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Janvier. 

71,9 

37,8 

49,8 

92,6 

• 

94,8 

93,7 

53,0 

55,0 

50 

Février. 

et, s 

28,9 

45,7 

87,5 

88,  4 

92,2 

45,2 

44,3 

45 

Mart. 

55,5 

18,6 

37,0 

84,7 

85,1 

90,3 

36,2 

26,0 

35 

Avril. 

41,4 

9,2 

25,3 

83,3 

84,  1 

89,3 

21,7 

20,6 

24 

Mai. 

37,0 

4,3 

20,6 

80,2 

80,3 

87,8 

15,0 

19,0 

20 

Juin. 

31,9 

2,9 

17,  4 

83,8 

80,5 

84,6 

27,0 

1 1,0 

17  1 

Juillet. 

33,0 

3,3 

18,  1 

75,1 

77,1 

88,  1 

23,0 

6,0 

17 

Août. 

54,7 

7,8 

21,0 

83,4 

78,9 

88,7 

9,0 

5,0 

21 

Septembre. 

35,5 

16,0 

25,7 

84,8 

83,9 

91,8 

17.5 

12,5 

25  | 

Octobre. 

50,5 

10,3 

30,  4 

87,2 

91,2 

94,4 

27,7 

44,0 

32  I 

Novembre. 

56,3 

20,0 

38,  1 

91,3 

94,7 

95,0 

28,0 

47,0 

40 

Décembre. 

69,7 

30,5 

50, 1 

92,7 

92,7 

* 

95,7 

50,0 

53,7 

46 

L’année. 

48,45 

1 4 ,80 

31,62 

85,55 

85,97 

99,0 

29,44 

28,62 

13,0 

Un  fait  assez  remarquable  qui  ressort  de  ce  tableau,  c’est 


1 10  RAPPORTS  RF.  LKLECTRKITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS. 

que  l'humidité  agit  d’une  manière  toute  différente  dans  les 
mois  froids  et  dans  les  mois  chauds  ; elle  augmente  l'électricité 
dans  les  mois  d'hiver,  elle  la  diminue  dans  les  mois  d’été.  C'est 
qu'au  fond  l’humidité  agit  de  deux  manières  dont  les  effets 
tendent  à se  contrarier.  D une  part  elle  facilite  l’écoulement  de 
l’électricité  accumulée  dans  les  régions  supérieures  de  l’atmo- 
sphère jusqu’à  la  couche  où  se  fait  l’observation,  d’autre  part 
elle  facilite  l’écoulement  dans  le  sol  de  l’électricité  que  possède 
cette  couche;  ainsi  d’une  part  elle  augmente  l’intensité  des 
manifestations  électriques  de  l’instrument,  d’autre  part  elle 
les  diminue.  Cette  diminution  a été  constatée  par  Peltier  qui  a 
observé  en  particulier  que  plus  l’air  est  humide,  plus  il  faut 
élever  l’éleclromètre  (de  1,  2 et  même  10  mètres)  pour  obtenir 
le  même  signe  d’électricité,  qu’on  obtient  facilement  en  l’éle- 
vant seulement  de  2 décimètres  quand  le  ciel  est  serein. 

11  faudrait,  pour  expliquer  celte  double  action,  mieux  con- 
naître qu’on  ne  la  connaît  l’influence  sur  la  conductibilité  élec- 
trique de  la  vapeur  d’eau,  de  la  température  et  de  la  force  élas- 
tique. Mais,  quelle  qu  elle  soit,  il  n’y  a aucun  doute  que  l’état 
hygrométrique  de  l’air  n’influe  d’une  manière  très-pronon- 
cée sur  les  manifestations  électriques.  Est -ce  simplement 
comme  facilitant  la  transmission  de  l’électricité;  est-ce  peut- 
être  aussi  comme  réservoir  elle-même  d’électricité  que  l’humi- 
dité agit  dans  les  manifestations  de  l’électricité  atmosphérique  ? 
C’est  ce  que  nous  chercherons  à analyser  dans  les  paragraphes 
suivants , où  nous  nous  occuperons  de  l’électricité  des  brouil- 
lards et  des  nuages,  et  de  l’origine  même  de  l’électricité  atmo- 
sphérique. Nous  nous  bornons  pour  le  moment  à signaler  l’effet 
sans  chercher  à eu  découvrir  la  cause. 

Quoique  le  pouvoir  conducteur  de  l’air  quand  il  est  humide 
soit  bien  plus  considérable  que  quand  il  est  sec,  M.  Quetelet  n’a 
jamais  pu  en  employant  le  galvanomètre , même  un  galvano- 
mètre très-sensible*  pour^percevoir  l’électricité  atmosphérique, 


1 II  employait  un  galvanomètre  de  Gourjon  de  2400  tour»,  très-sensible,  com- 
muniquant par  l'une  de  ses  extrémités  avec  une  tige  métallique  élevée  au -dessus 
du  toit  de  l'Observatoire  de  Bruxelles  et  terminée  par  une  houppe  de  fils  de  pla- 
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obtenir  des  effets  assez  prononcés  pour  reconnaître  une  artion 
soit  diurne,  soit  annuelle.  Les  manifestations  d’électricité  atmo- 
sphérique à l'état  dynamique,  telles  que  les  fournit  le  galvano- 
mètre, n’ont  lieu  d'une  manière  bien  sensible  qu'à  l'approche 
des  nuages  orageux  ou  pendant  les  brouillards,  les  pluies  et  les 
neiges.  Quant  au  seng  des  courants  qu’on  obtient  dans  ces  cas, 
il  change  fréquemment,  comme  nous  le  verrons  en  nous  occu- 
pant des  orages. 

Malgré  toutes  les  imperfections  et  les  divergences  que  pré- 
sentent encore  les  diverses  observations  relatives  à l’électricité 
atmosphérique,  elles  s’accordent  cependant  sur  quelques  points 
importants.  Elles  conduisent  toutes  à reconnaître  que,  à partir 
du  sol,  où  il  n'y  a aucune  manifestation  électrique,  on  trouve 
à mesure  qu’on  s'élève  dans  l’atmosphère,  quand  elle  est 
sereine  et  à l’état  normal,  des  signes  constants  d'électricité 
positive  qui  vont  en  croissant.  Elles  accusent  en  outre  pour 
une  même  hauteur  dans  l’atmosphère  une  variation  dans  l’état 
électrique  de  la  couche  d’air,  soit  mensuelle,  soit  diurne.  Les 
variations  mensuelles  sont  telles  que  les  maxima  d’électricité 
indiqués  par  les  instruments  tombent  sur  les  mois  dans  les- 
quels les  jours  sont  les  plus  courts,  et  les  minima  sur  ceux 
dans  lesquels  ils  sont  les  plus  longs.  Les  variations  diurnes 
diffèrent  notablement  en  amplitude  avec  les  lieux  d'observa- 
tion ; elles  sont  assez  généralement  en  rapport  avec  les  varia- 
tions de  l’humidité  de  l’air,  en  ce  sens  que  l’état  hygrométri- 
que et  l’étal  électriquo  de  l'air  sembleraient  suivre  une  marche 
assez  parallèle.  Cependant  les  physiciens  ne  sont  pas  complète- 
ment d’accord  sur  ce  parallélisme  complet,  du  moins  pendant 
tous  les  mois  de  l’année  également. 

Les  anomalies  et  les  divergences  tiennent  probablement  à ce 
que  l’influence  qu’exerce  la  présence  de  la  vapeur  aqueuse  sur 
l’électricité  accusée  par  les  instruments  placés  dans  une  couche 
d’air,  change  tout  à fait  de  nature  quand  celte  vapeur,  en  se 
précipitant,  devient  visible  sous  forme  de  nuage,  de  brouillard 


Une  trt*-fln»,  et  par  l'autre  extrémité  avec  le  sol  extérieur  au  bâtiment;  la  tiw 
et  le  galvanomètre  étalent  Isolât  avec  le  plus  grand  soin. 
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ou  de  pluie.  11  arrive  même,  ainsi  que  cela  semble  résulter  de 
changements  brusques  observés  dans  l’état  électrique  de  l'air, 

/ f que  la  précipitation  commence  souvent  à avoir  lieu  même  avant 
1 d'être  visible;  c'est  ce  que  prouve  au  reste  le  fait  qu’on  a vu 
''quelquefois  la  pluie  tomber  par  un  temps  complètement  dé- 
couvert et  en  l'absence  de  tout  nuage.  Sous  l'influence  de  ces 
précipitations  aqueuses  qui  troublent  l’état  normal  de  l’atmo- 
sphère, non-seulement  l'électricité  positive  ne  suit  plus  dans 
l'intensité  de  ses  signes  sa  marche  régulière,  mais  on  la  voit 
souvent  se  changer  en  électricité  négative  plus  ou  moins  forte. 
Les  manifestations  d’électricité  négative  faites  par  les  instru- 
ments destinés  à percevoir  l’électricité  atmosphérique  précèdent, 
accompagnent  ou  suivent  généralement  l’apparition  des  orages 
ou  mémo  celle  de  simples  nuages  ainsi  que  la  chute  de  la 
pluie  ; ce  n’est  pas  à dire  qu’elles  se  présentent  dans  tous  les 
cas  où  les  nuages,  les  orages  et  la  pluie  se  montrent,  il  s’en 
faut  de  beaucoup,  mais  elles  n’ont  lieu  que  dans  ces  cas-là. 
Aussi  renvoyons-nous  ce  que  nous  avons  à en  dire  au  paragra- 
phe suivant , consacré  à l’état  électrique  anormal  de  l’atmo- 
sphère. C’est  dans  ce  même  paragraphe  également  que  nous 
signalerons  les  variations  irrégulières  et  brusques  d’intensité 
que  manifeste  l’électricité  positive,  phénomène  qui  accuse, 
comme  le  précédent,  une  perturbation  dans  l’état  électrique  de 
l'atmosphère. 

Mais  avant  de  terminer  le  paragraphe  actuel,  nous  devons 
nécessairement  aborder  une  question  que  nous  ne  ferons  qu'ef- 
fleurer pour  le  moment,  appelés  que  nous  serons  à y revenir 
dans  le  paragraphe  relatif  à l’origine  de  l’électricité  atmo- 
sphérique. Cette  question  est  de  savoir  quelle  conclusion  nous 
devons  tirer  des  indications  des  électromètres  atmosphériques 
sur  l'état  électrique  réel  de  l’air  et  du  globe  terrestre.  Suivant 
• M.  Peltier,  le  globe  terrestre  est  complètement  négatif  et  l’es- 
pace interplanétaire  positif;  l'atmosphère  elle-même  n’a  point 
d’électricité,  et  n’est  que  dans  un  état  passif,  de  telle  façon  que 
les  effets  observés  tiennent  à l’influence  relative  de  ces  deux 
grands  magasins  d’électricité.  Quant  à nous,  sans  discuter 
pour  le  moment  cette  opinion,  nous  sommes  d’accord  pour 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  113 

Admettre  que  le  globe  terrestre  possède,  du  moins  dans 
sa  partie  solide,  un  excès  d'électricité  négative,  et  qu’il  en 
est  de  même  des  corps  placés  à sa  surface  ; mais  il  nous 
parait  résulter  des  diverses  observations  que  nous  avons  rap- 
portées, que  l’atmosphère  elle-même  est  électrisée  positive- 
ment; cette  électricité  positive  provient  évidemment  de  la 
même  source  que  la  négative  du  globe.  Il  est  probable  que 
c’est  essentiellement  dans  les  vapeurs  aqueuses,  dont  l’atmo- 
sphère est  toujours  plus  ou  moins  remplie,  qu’elle  réside,  plu- 
tôt que  dans  les  particules  de  l'air  lui-même , mais  elle  n’en 
existe  pas  moins  dans  l'atmosphère.  Telle  est  la  manière  la  plus 
naturelle,  suivant  nous,  d’interpréter  les  résultats  que  nous 
venons  de  décrire,  et  nous  verrons  qu’elle  trouve  une  confir- 
mation dans  les  phénomènes  dont  il  nous  reste  à parler. 

$ 3.  Do»  oraxei  et  de»  phénomène»  électrique»  qui  le* 
nceompagnen  (. 

Nous  venons  de  voir  que  lorsque  le  ciel  n’est  pas  serein, 
l’état  électrique  normal  de  l'atmosphère  éprouve  des  perturba- 
tions notables  : la  formation  d’un  nuage  ou  d’un  brouillard 
est  toujours  accompagnée  d’un  changement  de  distribution 
dans  l’électricité  de  la  couche  d'air  où  cette  formation  a lieu.  11 
est  probable  que  les  électricités  positives  dont  chaque  particule 
de  vapeur  est  chargée  se  réunissent  dans  le  globule  formé  par 
la  réunion  de  plusieurs  de  ces  particules  au  moment  où  leur 
précipitation  a lieu.  Les  globules  sont  eux-mêmes,  comme  on 
le  sait,  autant  de  petits  ballons  sphériques  dans  lesquels  une 
mince  pellicule  d'eau  sert  d’enveloppe  à l'air  intérieur  : or, 
c'est  cette  couche  d’eau  qui  possède  toute  l’électricité  positive 
qui  était  répartie  entre  la  multitude  de  particules  de  vapeur 
qui  ont  servi  à sa  formation.  Mais  quand  les  globules  sont 
réunis  pour  former  un  brouillard  ou  un  nuage,  il  ne  faut  point 
croire  qu’il  en  résulte  que  le  brouillard  ou  le  nuage  soit  comme 
un  conducteur  métallique  dont  toute  l’électricité  est  à la  sur- 
face ; les  globules,  suivant  la  remarque  très-juste  de  M.  Pel- 
tier,  conservent  leur  isolement,  et  par  conséquent  leur  électri- 
iu.  8 
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ciié  individuelle,  et  le  brouillard  ou  le  nuage  ire  doit  être 
considéré  que  comme  une  agglomération  de  corps  distincts 
possédant  tous  leur  charge  électrique.  L’électricité  qui  enve- 
loppe le  nuage  extérieurement,  loin  d’être  la  totalité  de  celle 
dont  il  est  chargé,  il’en  est  donc  qu’une  très-faible  portion,  et 
cette  couche  électrique  extérieure  se  reproduit  après  chaque 
décharge  aux  dépens  de  chacun  des  globules  intérieurs  qui 
concourent  à former  le  nuage  entier,  li  est  facile  de  constater 
de  plusieurs  manières  que  c’est  bien  ainsi  que  l'électricité  est 
distribuée  dans  un  brouillard  ou  dans  un  nuage  : il  n’y  a qu’à 
placer  unélectroscope  au  milieu  d’un  brouillard  ou  d'un  nuage 
poussé  par  le  vent,  et  on  remarque  combien  la  divergence  varie 
avec  le  passage  des  flocons  et  des  mamelons  opaques.  Il  faut 
seulement  avoir  soin,  quand  il  s'agit  d'un  brouillard,  de  ne 
pas  placer  l’instrument  trop  près  de  terre,  parce  que  les  por-' 
tions  basses,  trop  humides  et  trop  conductrices,  perdent  leur 
électricité  dans  le  sol  dentelles  sont  très-rapprochées. 

Une  autre  preuve  que  Peltier  donne  de  ce  mode  de  distribu- 
tion de  l’électricité  dans  un  nuage  est  le  fait  qu’une  seule  dé- 
charge n’ôte  point  à un  nuage  toute  son  électricité,  ce  qui  de- 
vrait avoir  lieu  si  celle-ci  était  toute  condensée  à sa  surface  : 
bien  qu’il  n’y  ait  qu’un  coup  de  tonnerre  dans  un  orage  limité 
et  formé  de  nuages  agglomérés,  on  sait  que  le  plus  souvent  il 
y a un  nombre  considérable  de  décharges  violentes  et  succes- 
sives. Au  reste,  il  est  facile,  en  disposant  convenablement  un 
électroscope,  lorsque  le  ciel  est  couvert  de  nuages  orageux,  de 
manière  qu’il  soit  à l’abri  de  toute  influence  latérale,  de  s’as- 
surer que  les  décharges  périphériques  sont  précédées  d’une 
quantité  de  petites  décharges  particulières  qui  ont  lieu  dans 
l'intérieur  des  nuages.  On  voit,  en  effet,  les  feuilles  d’or  de 
l'instrument  diverger  brusquement , et  par  secousses , sans 
qu'il  y ait  d’éclairs  ni  de  tonnerre.  Quand  les  feuilles  ont  ainsi 
divergé  par  intermittence  plusieurs  fois,  un  coup  de  tonnerre 
se  fait  entendre,  l’éclair  va  frapper  un  autre  nuage  ou  le  sol 
voisin  ; le  calme  semble  alors  se  rétablir  dans  l' électromètre, 
mais  bientôt  les  mêmes  divergences  reparaissent,  la  périphé- 
rie du  nuage  se  recharge  d’électricité,  et  une  nouvelle  étin- 
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celle  en  jaillit  pour  aller  frapper  le  corps  le  plus  rapproché.  • 

Pour  bien  comprendre  les  phénomènes  électriques  des 
nuages,  il  faut  donc  se  familiariser  avec  l'idée  des  indivi- 
dualités de  chacun  des  globules  qui  les  composent.  Ces  glo- 
bules sont  eux-mêmes  groupés  par  petits  flocons  ayant  leurs 
limites  et  leur  sphère  d’action  comme  les  globules  eux-mêmes; 
les  petits  flocons  en  se  groupant  forment  des  flocons  plus 
gros  ; ceux-ci  des  mamelons  ; un  certain  nombre  de  mame- 
lons par  leur  réunion  forment  une  nuelle;  et  les  nuelles  à 
leur  tour  forment  des  nuages  définis;  le  groupement  des 
nuages  définis  forme  un  cumulus,  et  plusieurs  cumulus  un 
nimbus'.  Ainsi  ces  individualités  ont  toutes  leurs  sphères  élec- 
triques particulières  et  indépendantes,  en  équilibre  de  réac- 
tions entre  elles  et  avec  la  sphère  générale  extérieure  du 
nuage.  Ce  n’est  qu’en  envisageant  de  cette  manière,  qui  est 
d'accord  avec  l’observation,  l'état  électrique  des  nuages,  qu’on 
peut  concevoir  leur  puissance  énorme  d'attraction  dans  cer- 
tains cas  et  d'autres  phénomènes  qu’ils  présentent. 

11  est  facile  de  concevoir  maintenant  comment  la  pluie  ou 
la  neige  se  trouvent  chargées  d’une  électricité  qu’elles  appor- 
tent avec  elles  dans  leur  chute.  En  effet,  chaque  goutte  de 
pluie  ou  chaque  flocon  de  neige  doit  posséder  l’électricité  dont 
étaient  chargés  les  globules  du  nuage  qu'ils  ont  servi  à former 
par  leur  agglomération,  et  cette  électricité  doit  agir  par  com- 
munication ou  par  influence  sur  les  électromètres. 

Les  signes  électriques  qui  accompagnent  la  chute  de  la  pluie 
ou  de  la  neige,  comme  ceux  que  détermine  le  voisinage  d’un 


1 On  distingue  les  nuages  eux-mémes  en  trois  espaces  : les  cirrus,  qui  ont 
l'apparence  de  filaments  déliés  et  qui  sont  les  plus  élevés;  les  cumulus,  qui  sont 
moins  élevés,  ont  une  apparence  arrondie  et  forment  ces  gros  nuages  accumulés 
i l'horizon,  qui  ressemblent  de  loin  é des  montagnes  couvertes  de  neige;  les 
stratus,  qui  sont  les  bandes  horizontales  qui  se  forment  au  coucher  du  soleil  et 
disparaissent  à son  lever.  Lorsque  les  cumulus  s'entassent  et  deviennent  ptua 
denses,  ils  passent  à l'état  de  cumulo-stratus,  qui  eux-mémes  passent  à l’étal  de 
nimbus  ou  nuage  pluvieux,  lequel  se  distingue  par  sa  teinte  d’un  grta  uniforme 
et  ses  bouta  frangés;  ou  ne  peut  plus  distinguer  les  nuages  qui  le  forment,  tant 
iis  sont  confondus. 
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nuage  sont  tantôt  positifs,  tantôt  négatifs.  Cette  différence, 
dans  la  nature  de  l’électricité  accusée,  tient-elle  à ce  que  les 
nuages  ont  réellement  un  état  électrique  différent  ou  n’est-elle 
qu'un  simple  effet  d’influence  à distance?  Suivant  M.  Peltier, 
d’accord  en  cela  avec  la  plupart  des  physiciens,  il  y aurait 
des  nuages  positifs  et  d'autres  négatifs;  les  premiers  seraient 
généralement  d’un  blanc  rosé  ou  orangé,  les  seconds  auraient 
une  teinte  grise  plombée  ou  d’ardoise;  ainsi,  dans  un  séjour 
sur  le  Faulborn,  M.  Peltier  observa  pendant  six  journées  une 
chute  de  neige  et  de  grésil  qui  était  accompagnée,  celle  de 
la  neige,  qui  provenait  de  nuages  blancs,  d’une  forte  électri- 
cité positive,  celle  du  grésil,  qui  venait  des  nuages  gris,  d’une 
forte  électricité  négative.  Schübler  a trouvé  pendant  la  chute 
de  la  pluie  presque  autant  de  cas  d’électricité  positive  que  de 
uégative,  et  un  grand  nombre  d’observateurs  ont  obtenu  par 
l’action  directe  des  nuages  sur  les  électromètres,  tantôt  des 
sigDes  positifs,  tantôt  des  signes  négatifs.  D’un  autre  côté, 
M.  Quelelet  n’a  jamais  observé  d’électricité  négative  dans 
quatre  années  d’observations  pendant  des  brouillards  ou  des 
neiges,  il  n’en  a observé  que  pendant  des  pluies,  soit  quelles 
eussent  lieu  au  point  d'observation , soit  qu’elles  en  fussent 
plus  éloignées;  cependant,  sur  30  observations  d’électricité 
faites  pendant  la  pluie,  il  n’y  en  a que  6 pendant  lesquelles 
l’électricité  était  négative,  taudis  qu'il  y en  a 24  pendant  les- 
quelles elle  était  positive.  M.  Palmieri  va  plus  loin  encore;  il 
estime  qu'il  n’y  a jamais  de  nuages,  ni  par  conséquent  de  pluies 
intrinsèquement  négatifs,  et  que  l’électricité  négative  qu’on  ob- 
serve et  qui  est  souvent  assez  durable  quand  elle  accompagne 
la  chute  de  la  pluie,  de  la  grêle  ou  de  la  neige,  est  un  effet  de 
l’influence  exercée  par  la  forte  électricité  positive  que  possède 
le  nuage  et  la  pluie  qui  en  provient.  Pour  bien  analyser  la  série 
des  phénomènes,  nous  supposerons  une  pluie  commençant  à 
tomber  à une  grande  distance  du  lieu  d'observation,  qui  y ar- 
rive ensuite  sous  l’action  du  vent,  et  qui  le  dépasse  sans  cesser 
de  tomber;  voici  comment  les  choses  se  passent. 

Quand  la  pluie  est  très-éloignée,  les  instruments  indiquent 
de  l’électricité  positive,  comme  ils  le  font  habituellement, 
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et  presque  toujours  avec  une  légère  augmentation  de  tension. 

Quand  la  pluie  s’est  rapprochée  à une  certaine  distance,  on 
trouve  une  forte  électricité  négative  qui  produit  souvent  de 
fortes  étincelles  au  conducteur  fixe. 

Quand  la  pluie  a atteint  le  lieu  d’observation,  on  trouve  de 
nouveau  une  grande  quantité  d'électricité  positive. 

Quand  la  pluie  a dépassé  l’observatoire,  on  a de  nouveau 
une  forte  tension  négative. 

Enfin,  lorsque  la  pluie  s’est  suffisamment  éloignée,  l'atmo- 
sphère revient  à sou  état  habituel  de  tension  positive. 

Entre  chaque  période,  il  y a un  moment  de  neutralité  de 
courte  durée. 

Ainsi  donc,  en  laissant  de  côté  le  commencement  et  la  fin 
du  phénomène  où  l’atmosphère  est  simplement  à son  état  nor- 
mal, on  distingue  trois  périodes  importantes  : 1°  celle  du  rap- 
prochement de  la  pluie  qui  est  négative;  2°  celle  de  la  chute 
verticale  qui  est  positive;  3°  celle  de  Y éloignement  qui  est 
négative. 

Pour  reconnaître  cette  loi,  il  faut  qu'on  ait  une  vue  étendue 
depuis  l’observatoire,  afin  que  l’on  puisse  voir  l’averse  de 
très-loin,  car  la  distance  à laquelle  la  pluie  commence  à pro- 
duire ou  à induire  de  l’électricité  négative  est  très-variable. 
Quelquefois,  à une  distance  de  30  milles,  cette  action  se  mani- 
feste déjà,  et  d’autres  fois  elle  ne  commence  que  lorsque  les 
premières  gouttes  atteignent  l’observateur.  Ces  différences  pro- 
viennent probablement  de  l’étendue  de  l’averse  et  de  l’état 
électrique  du  nuage  dont  elle  provient. 

La  pluie  occupe  donc  une  région  chargée  d’électricité  posi- 
tive entourée  d’une  zone  chargée  d’électricité  négative  ; en 
sorte  que  si  la  pluie  commence  et  finit  au  lieu  d’observation, 
on  trouve  de  l’électricité  positive  seulement , et  si  elle  passe  à 
une  certaine  distance,  sans  atteindre  l’observateur,  c’est  l’élec- 
tricité négative  qui  apparaît  seule.  On  doit  aussi  noter  que , 
dans  le  cas  assez  fréquent  où  il  tombe  simultanément  plu- 
sieurs averses  à quelque  distance  les  unes  des  autres,  le  phé- 
nomène peut  se  compliquer  beaucoup. 

11  faut  donc  abandonner  l’idée  de  pluies  négatives  ou  neu- 
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très,  et  admettre  seulement  des  périodes  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  moments  de  neutralité.  Les  nuages  négatifs 
n'existent  pas,  et  l’on  observe  de  l’électricité  négative  par  un 
ciel  serein  uniquement  dans  le  cas  d'une  chute  de  pluie,  de 
grêle  ou  de  neige,  à quelque  distance.  Les  effets  sont  incom- 
parablement plus  énergiques  pendant  ces  trois  périodes;  c’est 
alors  seulement  que  les  conducteurs  donnent  de  fortes  étin- 
celles, et  il  paraît  probable  que  c’est  dans  ces  circonstances 
seulement  que  le  phénomène  de  la  foudre  peut  se  produire;  en 
sorte  qu’il  serait  toujours  accompagné  de  pluie  ou  de  grêle. 

M.  Quetelet,  qui  a fait  pendant  plus  de  dix  années  consécu- 
tives des  observations  régulières  d'électricité  atmosphérique, 
se  rapproche  beaucoup  de  l’opinion  de  M.  Palmieri;  il  croit 
seulement  que  ce  savant  va  un  peu  loin  en  niant  absolument 
l'existence  de  nuages  chargés  d’électricité  négative.  Du  reste, 
il  estime  qu’on  peut  résumer  ce  qui  appartient  & l'effet  d’un 
nuage  orageux  dans  sa  forme  la  plus  générale  en  le  considé- 
rant ainsi  qu’il  suit  : Quand  l’air  est  parfaitement  pur,  les 
couches  supérieures  sont  électrisées  positivement  par  rapport 
aux  couches  inférieures;  et,  en  considérant  la  surface  de  la 
terre  comme  étant  à l’état  neutre,  la  tension  des  couches  de 
l’atmosphère  croit  à mesure  qu’on  s'élève.  Maintenant  suppo- 
sons un  nuage  électrisé  positivement,  placé  dans  une  pareille 
atmosphère,  et  tâchons  de  nous  rendre  compte  de  ce  qui  arrive. 

D’après  l’observation,  tout  se  passe  comme  si  le  nuage  ora- 
geux était  entouré  d’une  couche  électrique  négative.  L’épais- 
seur de  cette  couche  ne  doit  pas  être  partout  la  même,  car  la 
surcharge  positive  du  nuage  qui  la  détermine,  ou  du  moins 
qui  la  maintient',  ne  doit  pas  se  trouver  également  répartie, 
d'abord  à cause  de  la  forme  plus  ou  moins  anguleuse  du 
nuage,  et  puis  parce  que,  dans  la  partie  supérieure  du  nuage, 
la  surcharge  sera  refoulée  en  partie  par  l’électricité  des  couches 
supérieures  de  l’atmosphère.  Cet  effet  sera  d’autant  plus  pro- 
noncé qu’en  suivant  la  périphérie  du  nuage  on  se  rapprochera 

l M.  Quetelet  ne  prétend  point  expliquer  le  fait,  il  cherche  seulement  A en 
concevoir  plus  facilement  les  effets. 
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davantage  de  sa  partie  inférieure  dirigée  vers  la  terre.  Les 
couches  d'air  avoisinantes,  ainsi  que  la  surface  de  la  terre, 
seront  donc  relativement  dans  un  état  négatif  beaucoup  plus 
prononcé  que  si  le  nuage  n’existait  pas,  et  la  différence  sera 
beaucoup  plus  sensible  que  dans  le  haut  du  nuage. 

Pour  un  observateur  placé  à une  grande  distance  du  nuage 
orageux,  l'éleclromètre , élevé  au-dessus  du  sol,  donne  des 
signes  d'électricité  positive,  les  indications  deviennent  plus 
faibles  à mesure  que  le  nuage  approche,  puis  elles  se  réduisent 
à zéro,  et  enfin  le  signe  de  l'électricité  change.  L’électromètre 
accuse  de  l'électricité  négative  non-seulement  à l’approche  du 
nuage,  mais  encore  pendant  le  commencement  de  son  passage. 
Toutefois  l'électricité  diminue  progressivement,  passe  par  0”  et 
reprend  l’état  positif  quand  commence  la  pluie  ; elle  retourne 
à sa  première  valeur,  après  avoir  passé  par  les  mêmes  phases, 
quand  le  nuage  est  assez  éloigné  pour  ne  plus  exercer  d'in- 
fluence. La  sphère  d’activité  d’un  nuage  est  parfois  extrême- 
. ment  grande  et  s'étend  à plusieurs  lieues.  Il  n’est  pas  rare  do 
voir  des  nuages  à l'horizon  marquer  leur  présence  par  des 
signes  d’électricité  négative. 

11  est  évident,  du  reste,  que  la  largeur  de  la  zone  électrique 
négative  et  l'intensité  do  l’électricité  qu’on  y observe,  de  même 
que  celle  du  nuage,  doivent  dépendre  en  grande  partie  de  l’état 
hygrométrique  de  l’air.  , 

Arrêtons-nous  plus  spécialement  à l’instant  où  le  nuage, 
surchargé  positivement , vient  à verser  de  la  pluie,  il  arrivera 
que  les  gouttes,  en  tombant,  porteront  à terre  l’électricité  du 
nuage,  et  avec  d'autant  plus  d’abondance  que  la  pluie  sera 
plus  forte.  Tant  qu’il  ne  tombe  que  quelques  gouttes,  cette  eau 
ne  tend  qu’à  paralyser  en  partie  les  effets  de  l’atmosphère 
négative  qui  entoure  le  nuage  et  qui  agit  sur  l’électromètre. 
Si  l’on  observe  l’instrument  dans  cet  instant,  on  pourra  être 
disposé  à croire  que  la  pluie  est  négative.  Le  changement  de 
signe  de  l’électricité  est,  en  quelque  sorte,  graduel.  Dans  une 
averse,  le  changement  est  presque  toujours  instantané,  et  le 
passage  par  zéro  est  pour  ainsi  dire  insaisissable. 

Dans  cet  état  de  choses,  tops  les  observateurs,  qui  se  trouvent 
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au-dessous  du  nuage  et  dans  la  région  où  il  pleut  fortement, 
doivent  observer  de  l’électricité  positive.  Sur  la  lisière  de  la 
région  où  ils  sont  placés,  l’électromètre  marque  zéro;  puis  il 
accuse  de  l'électricité  négative  plus  ou  moins  énergique.  Cette 
zone  négative  est  elle-même  limitée  par  une  ligne  où  l'électro- 
mètre  marque  une  seconde  fois  zéro;  et,  plus  loin,  il  accuse  de 
l'électricité  positive  croissante  jusqu’à  ce  qu’on  soit  en  dehors 
de  l’influence  du  nuage  orageux. 

Quand  le  nuage  est  assez  bas  pour  toucher  la  surface  de  la 
terre,  l’électromètre  accuse  l'électricité  du  nuage  même  ; l'ex- 
périence se  fait  dans  le  brouillard,  qui,  comme  l'on  sait,  donne 
une  électricité  positive  très-intense.  Cependant  le  nuage,  par 
sôn  contact  avec  le  sol,  doit  tendre  à perdre  rapidement  son 
état  électrique. 

Pour  des  nuages  positifs  fort  élevés , donnant  quelques 
gouttes  d’eau  seulement,  l'atmosphère  négative  qui  les  en- 
toure peut  ne  pas  étendre  son  action  jusqu’à  la  terre,  surtout 
si  la  surcharge  électrique  est  faible. 

Quand  le  nuage  rencontre  des  montagnes,  il  s'y  porte  d’au- 
tant plus  vivement  que  les  sommets  ont  une  tension  négative 
plus  marquée,  et  il  y adhère,  comme  les  médiocres  conduc- 
teurs, en  cédant  successivement  son  électricité. 

Voilà  ce  qui  s’observe  sous  le  rapport  de  l’électricité  stati- 
que. Consultons  maintenant  le  galvanomètre,  et  étudions  le 
phénomène  sous  le  rapport  de  l’électricité  dynamique.  Quand 
le  nuage  approche,  et  lorsqu’il  commence  à passer,  l’instru- 
ment donne  en  général  des  indications  de  courants  ascendants  : 
l’électricité  du  sol  se  trouve  attirée  vers  le  nuage,  et  quelque- 
fois la  poussière  est  vivement  soulevée;  mais  quand  la  pluie 
tombe  plus  abondamment,  le  courant  devient  descendant, 
l’eau  du  nuage  amène  l’électricité  positive  vers  le  sol  ; à cha- 
que coup  de  tonnerre,  ou  plutêt  à chaque  éclair,  le  courant 
passe  avec  plus  d’énergie,  et  l’aiguille  du  galvanomètre  est 
parfois  rejetée  avec  force  contre  ses  arrêts.  11  arrive  même  quel- 
quefois que  l’état  magnétique  de  l’aiguille  se  trouve  altéré 
d’une  manière  durable. 

Pendant  que  le  nuage  orageux  s’éloigne,  les  phénomènes 
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manifestés  par  le  galvanomètre  se  produisent  dans  un  ordre 
inverse. 

Avant  même  l’arrivée  du  nuage  orageux,  comme  après  son 
passage , le  galvanomètre  donne  des  indications  prononcées  à 
chaque  éclair  ou  à chaque  explosion  électrique  qui  met  le 
nuage  en  rapport  avec  le  sol.  Quelquefois  aussi  le  sens  du  cou- 
rant est  interverti. 

Si  l'on  supposait  le  nuage  électrisé  négativement,  il  serait 
facile,  d’après  ce  qui  vient  d'être  dit,  de  se  rendre  compte  des 
phénomènes  qui  devraient  se  produire  ; remarquons  seulement 
qu’en  général,  les  nuages  orageux  sont  électrisés  positivement. 
Les  nuages  qui  seraient  exclusivement  négatifs  devraient,  toutes 
choses  égales,  échapper  davantage  à nos  observations  et  se  trou- 
ver dans  des  régions  plus  élevées.  Ces  nuages,  en  effet,  placés 
entre  la  terre,  relativement  négative,  et  les  régions  supérieures, 
fortement  positives,  doivent  se  porter  vers  ces  dernières,  et  leur 
ascension  ne  doit  s'arrêter  que  quand  il  y a équilibre  entre  les 
forces  électriques  et  la  tendance  des  nuages  à descendre. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  avons  pris  le  phénomène  dans 
sa  forme  la  plus  simple , nous  n'avons  considéré  que  l'action 
d’un  seul  nuage;  mais  il  sera  facile  de  se  rendre  compte  de  ce 
qui  arriverait  si  plusieurs  nuages  étaient  en  présence  sans  faire 
partie  d’un  même  système  électrique.  Supposons,  par  exemple, 
deux  nuages  électrisés  positivement  et  superposés;  ils  vont 
agir  par  influence,  et  la  partie  inférieure  du  nuage  le  plus 
élevé  sera  fortement  positive  par  rapport  à la  partie  supérieure 
du  nuage  le  plus  bas.  Ce  dernier  à son  tour  sera  à l’état  néga- 
tif dans  le  haut,  et  à l’état  positif  dans  la  partie  dirigée  vers  la 
terre;  l’état  de  la  couche  d’air  interposée  entre  les  deux  nuages 
subira  également  leur  influence,  et  dépendra  de  l’épaisseur  et 
de  l’état  hygrométrique  de  cette  couche.  Ce  sera  aussi  de  ces 
circonstances  que  dépendra  le  passage  graduel,  ou  violent  et 
instantané,  de  l’électricité  d’un  nuage  à l'autre. 

Si  les  nuages  orageux,  au  lieu  d’être  superposés,  se  trou- 
vaient côte  à côte  et  à la  même  hauteur,  ils  s’influenceraient 
latéralement,  et  l’on  s’expliquerait  encore  les  actions  qui  naî- 
traient de  ces  sortes  d’influence , dans  l’hypothèse  de  nuages 
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plus  ou  moins  chargés  d'électricité,  plus  ou  moins  positifs  l'un 
relativement  à l'autre.  Ces  sortes  d’actions  entre  nuages  ora- 
geux rendent  parfois  les  phénomènes  très-complexes,  et  font 
que  plusieurs  orages  peuvent  se  mêler  et  donner  lieu  à de  fré- 
quents changements  dans  les  signes  électriques  et  dans  le  sens 
des  courants.  Ajoutons  enfin  qiie  la  nature  et  la  hauteur  des 
nuages  jouent  nécessairement  un  grand  rôle  dans  les  phéno- 
mènes électriques  de  l’atmosphère. 

Après  avoir  ainsi  étudié  l'état  électrique  des  nuages,  passons 
aux  orages  eux-mèmes.  Quoique  les  nuages  soient  tous  doués 
plus  ou  moins  d'électricité,  il  faut  certaines  conditions  pour 
que  leur  présence  donne  lieu  à un  orage.  La  principale  de 
ces  conditions,  et  peut-être  l’unique  à la  production  de  laquelle 
les  autres  seulement  concourent,  c’est  l’agglomération  dans 
un  même  lieu  d'une  quantité  aussi  grande  que  possible  des 
globules  élémentaires  qui  constituent  le  nuage,  et  par  consé- 
quent la  présence  d’un  très-grand  nombre  de  nuages  et  de 
nuages  très-denses  ; il  est  évident  qu'il  en  résulte  une  grande 
accumulation  d'électricité,  puisque  chaque  globule  porte  son 
électricité  avec  lui.  Cette  condition  est  plus  facilement  remplie 
en  été  qu’en  hiver,  cardans  la  première  des  deux  saisons  il 
suffit  d’un  refroidissement  de  quelques  degrés  pour  déterminer 
une  condensation  considérable  de  vapeurs.  Les  courants  d'air 
qui  amènent  dans  un  même  lieu  un  grand  nombre  de  nuages 
contribuent  avec  la  première  cause  à la  formation  de  l’orage: 
quoique  produisant  un  efi'et  plus  prononcé  en  été  qu’en  hiver, 
c’est  à eux  seuls  cependant  qu’on  peut  attribuer  les  orages  d’hi- 
ver. On  peut  au  reste  diviser  les  orages  en  deux  classes  : les 
uns  sont  dus  à l’action  d’un  courant  ascendant;  les  autres  sont 
un  résultat  de  la  lutte  de  deux  vents  opposés  ; les  premiers  ne 
se  montrent  que  pendant  la  saison  chaude,  les  seconds  pendant 
l’hiver  ot  en  été.  Dans  nos  climats,  les  orages  se  forment  habi- 
tuellement en  été  lorsque  la  température  est  élevée,  le  sol  plus  ou 
moins  humide,  l’air  calme  et  le  ciel  serein  : la  terre  humide 
étant  fortement  réchauffée  par  les  rayons  solaires,  il  en  résulte 
un  courant  ascendant  de  vapeurs  qui  viennent  se  condenser 
dans  les  parties  élevées  de  l’atmosphère  ; il  peut  se  produire 
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alors  un  nuage  dense  et  volumineux  qui  est  fortement  élec- 
trisé. (Juand  les  orages  se  forment  ainsi,  ils  ont  lieu  ordinaire- 
ment à l’instant  de  la  plus  forte  chaleur  du  jour  ; mais  ce  qui 
est  assez  curieux,  c'est  que,  quelquefois  dans  la  môme  localité, 
les  conditions  restant  les  mêmes,  il  se  produit  un  orage  plu- 
sieurs jours  de  suite,  jusqu’à  ce  que  le  vent  et  les  circonstances 
atmosphériques  aient  changé.  Volta  a,  le  premier,  signalé  cette 
périodicité  qui  n’a  lieu  que  pour  les  orages  dus  aux  courants 
ascendants,  et  nullement  pour  les  orages  produits  par  la  lutte 
de  deux  vents  opposés. 

La  présence  des  nuages  dans  l'atmosphère  ne  donne  pas  tou- 
jours naissance  à des  orages,  mais  les  nuages  orageux  ont  cer- 
tains traits  distinctifs  qui  les  caractérisent.  Parmi  ces  traits, 
nous  citerons  une  sorte  de  fermentation  à laquelle  ils  paraissent 
seuls  être  sujets,  et  qu'ont  observée  et  décrite  Beccaria  et  Fors- 
ter;  on  peut,  à ce  premier  trait,  ajouter,  suivant  Beccaria,  la 
manière  dont  ils  se  forment  et  s'agglomèrent.  Ces  nuages,  or- 
dinairement très-denses,  s’élèvent  rapidement  de  quelque  point 
de  l’horizon  ; ils  sont  terminés  par  un  grand  nombre  de  con- 
tours curvilignes  et  nettement  arrêtés;  ils  se  gonflent,  dimi- 
nuent de  nombre  et  augmentent  de  grandeur,  tout  en  restant 
attachés  invariablement  à leur  première  base.  Entre  eux  et 
l'horizon  on  aperçoit  un  gros  nuage  très-sombre,  par  l'inter- 
médiaire duquel  ils  semblent  toucher  à la  terre,  et  dont,  la 
teinte  obscure  se  communique  de  proche  en  proche  aux  nuages 
élevés;  c’est  leursurface  générale,  celle  du  moins  qu'on  aperçoit 
de  la  plaine,  qui  devient  de  plus  en  plus  noire.  Des  parties  les 
plus  hautes  de  cette  masse  unique  et  compacte  parlent,  sous  la 
forme  de  longs  rameaui,  les  nuages  qui,  sans  s’en  détacher, 
vont  graduellement  couvrir  tout  le  ciel.  Indépendamment  de 
ces  rameaux,  on  aperçoit,  çà  et  là  dans  l’atmosphère,  des 
nuages  légers  dont  les  mouvements  sont  brusques,  incertains, 
irréguliers,  et  que  Beccaria  a appelés  ascitizi,  ou  nuages  addi- 
tionnels. Ajoutons  que  la  couche  de  nuages,  qui  semble  par- 
faitement unie  sur  sa  surface  inférieure,  présente  sur  sa  face 
supérieure  de  hautes  protubérances  et  de  profondes  oavités,  c'est 
ce  qu'ont  remarqué  des  observateurs  qui,  du  haut  de  pics  très- 
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élevés,  se  trouvaient  au-dessus  des  orages.  Les  nuages  ora- 
geux, quoique  en  général  soumis  à la  direction  des  vents, 
semblent  cependant,  dans  certains  cas,  abandonner  cette  di- 
rection pour  suivre  celle  des  cours  d'eau,  et  dans  d’autres  être 
attirés  par  les  sommets  des  montagnes. 

La  hauteur  à laquelle  peuvent  se  trouver  les  nuages  orageux 
n’a  pas  été  déterminée  d’une  manière  bien  précise;  seulement 
on  peut  dire  qu'il  résulte  des  observations  de  Humboldt,  de 
De  Saussure  et  de  bien  d’autres  sur  les  sommets  les  plus  élevés 
des  Andes,  des  Alpes  et  des  Pyrénées,  qu’il  y a de  véritables  et  de 
fréquents  orages  à d’immenses  hauteurs  au-dessus  de  l’Océan, 
à plus  de  5000  mètres,  par  exemple.  Peut-il  y avoir  dans  les 
pays  de  plaine  des  nuages  orageux  à une  si  grande  hauteur 
absolue?  Il  semblerait  qu’on  peut  répondre  affirmativement, 
du  moins  d’après  quelques  observations  isolées  rapportées  par 
M.  Arago  ; cependant,  en  général,  les  hauteurs  ordinaires 
des  nuages  orageux  ne  sont  pas  considérables  ; on  a un 
exemple  d’un  nuage  orageux  d'où  la  foudre  partit,  qui  n'avait 
que  8 mètres  d’épaisseur  et  que  28  mètres  d’élévation  au-dessus 
du  sol  : c’était,  il  est  vrai,  un  cas  minimum  extrême  ; mais, 
en  général,  ces  hauteurs  varient  entre  200  et  2,000  mètres. 
M.  Kaemtz  est  disposé  à croire,  d’après  un  grand  nombre  d’ob- 
servations faites  sur  de  hautes  montagnes,  que  les  orages  ont 
lieu  généralement  à des  hauteurs  bien  plus  considérables.  La  di- 
vergence qui  existe  à cet  égard  entre  les  météorologistes  peut 
tenir  à ce  que  la  région  des  orages  est  très-étendue  dans  le  sens 
vertical,  ou,  en  d’autres  termes,  à ce  qu’il  y a une  grande  dis- 
tance entre  le  nuage  le  plus  rapproché  du  sol  et  celui  qui  en  est 
le  plus  éloigné,  parmi  ceux  qui  concourent  au  même  orage. 

Lorsque  des  nuages  orageux  chargés  d’électricité  contraire 
se  trouvent  dans  leur  sphère  d'activité  réciproque,  de  longues 
étincelles  commencent  à éclater,  même  à de  grandes  distances: 
c’est  le  commencement  de  l'orage  ; mais  bientôt  les  attractions, 
et  les  répulsions  provenant  de  leur  état  électrique,  jointes  à l’ac- 
tion des  vents  qui  leur  impriment  des  mouvements  de  transla- 
tion et  de  rotation,  rapprochent  les  nuages  les  uns  des  autres, 
en  leur  donnant  souvent  les  formes  les  plus  bizarres  ; et  dès 
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qu’ils  sont  à une  distance  convenable  de  la  terre,  le  bruit  des 
décharges  électriques  se  fait  entendre. 

Avant  d’analyser  les  phénomènes  de  l’éclair  et  du  ton- 
nerre, ajoutons  que  les  nuages  dont  nous  venons  de  décrire 
la  formation  ne  sont  pas  les  seuls  qui  donnent  naissauce  aux 
effets  de  la  foudre,  mais  que  ces  mêmes  effets  se  manifestent 
aussi  dans  les  nuées  qui  sortent  des  cratères  des  volcans.  Pline 
le  Jeune,  en  décrivant  la  fameuse  éruption  du  Vésuve,  de 
l’an  79  de  notre  ère,  parle  de  nuées  qui  s’ouvraient  et  laissaient 
échapper  de  longs  sillons  de  flammes  semblables  à des  éclairs, 
et,  sans  nous  arrêter  à d’autres  observations,  nous  nous  bor- 
nerons à rappeler  l’éruption  de  1794,  si  bien  décrite  par 
Uamilton,  qui  fut  accompagnée  de  nuées  orageuses  qui  lan- 
çaient des  éclairs  suivis  constamment  de  décharges  compa- 
rables à celles  des  plus  violents  coups  de  tonnerre;  cet  orage 
volcanique,  formé  par  la  seule  influence  du  volcan,  était  telle- 
ment semblable  aux  orages  ordinaires,  que  les  foudres  qu’il 
lançait  produisaient  les  accidents  accoutumés,  et  que  des  habi- 
tations furent  foudroyéest  Un  nuage,  en  particulier,  fut  trans- 
porté par  le  vent  jusqu’au-dessus  de  la  ville  de  Tarente,  dont 
la  distance  au  Vésuve  est  de  400  kilomètres,  et  y foudroya  une 
maison.  Ce  nuage  était,  en  grande  partie,  composé  de  cendres 
qui  avaient  la  finesse  du  tabac  d’Espagne.  Des  observations  ré- 
centes de  M.  Palmieri,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  plus 
loin,  ont  jeté  beaucoup  de  jour  sur  les  phénomènes  électriques 
des  volcans. 

Nous  avons  déjà  signalé  l’observation  faite  par  Yolta  d’une 
certaine  périodicité  dans  les  orages;  il  parait  que  certaines 
causes  locales  telles,  par  exemple,  que  la  configuration  du 
terrain,  la  direction  du  vent  qui  souffle  dans  une  vallée  peu- 
vent occasionner  la  formation  d’un  orage  de  préférence  à une 
autre  localité.  Mais  les  causes  qui  déterminent  les  orages  em- 
brassent le  plus  souvent  une  certaine  étendue  de  pays,  et  alors 
les  nuages  électriques , d’abord  circonscrits , s'étendent  en 
tout  sens,  et  parviennent  à couvrir  de  vastes  surfaces.  Toute- 
fois une  longue  série  d’observations  a démontré  qu’il  existe 
une  certaine  distribution  des  orages  à la  surface  du  globe. 
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qui  change  avec  les  saisons,  l’n  tableau  dressé  par  M.  Àrago 
montre  que  le  nombre  des  orages  diminue  de  l’équateur  aux 
pôles  comme  la  quantité  de  pluie.  Il  est  même  permis  d’ affir- 
mer, d’après  de  nombreux  documents  réunis  par  M.  Arago, 
qu'en  pleine  mer  ou  dans  les  lies  il  ne  tonne  jamais  au-delà 
du  soixante-quinzième  degré  de  latitude  nord.  Quoiqu'il  existe 
un  pays  (le  bas  Pérou),  situé  dans  les  régions  équinoxialeaoù 
il  ne  tonne  jamais,  c’est  cependant  dans  ces  régions  en  moyenne 
qu’il  tonne  le  plus.  Ainsi,  tandis  qu’en  France,  en  Angleterre 
et  en  Allemagne , le  nombre  moyen  des  jours  de  tonnerre 
s'élève  rarement  à vingt,  on  trouve  qu’il  s’élève  à soixante  à 
Calcutta  et  à cinquante-trois  à Rio-Janeiro.  M.  Boussingault 
pense  que,  dans  la  zone  équatoriale,  tous  les  jours  de  l'amiée, 
probablement  à toutes  les  heures,  il  se  fait  dans  l'air  une  con- 
tinuité de  décharges  électriques,  et  il  admet  qu’un  observa- 
teur placé  à l’équateur,  s’il  était  doué  d’organes  assez  sensibles, 
y entendrait  constamment  le  bruit  du  tonnerre.  Dans  nos  cli- 
mats, les  orages  n’ont  lieu,  en  général,  que  dans  la  saison 
chaude.  Voici  un  tableau  dressé  par  M.  Kaemtz  de  la  distribu- 
tion des  orages  dans  les  différentes  parties  de  l'Europe,  suivant 
les  saisons;  en  représentant  par  1,000  le  nombre  total  des 
orages  pendant  un  certaiu  temps,  on  en  a la  répartition  sui- 
vante entre  les  quatre  saisons  : 


Hiver. 

Printemps. 

tAè 

Automne . 

Europe  occidentale.  . . 

89 

177 

323 

209 

Suisse 

4 

206 

690 

100 

Allemagne 

14 

214 

660 

82 

Europe  centrale.  . . . 

0 

137 

793 

50 

M.  Arago,  en  rapportant  un  grand  nombre  d’observations,  a 
été  conduit  à reconnaître  qu’il  tonne  beaucoup  moins  en  pleine 
mer  qu’au  centre  des  continents  ; il  conjecture  même  qu'au 
delà  d'une  certaine  distance  de  toute  terre  il  ne  tonne  jamais. 
M.  Duperrey  est  moins  absolu;  tout  en  étant  porté  à admettre 
la  diminution  des  orages  en  mer  et  l’existence  de  lieux  à cer- 
taines distances  des  lies  et  des  continents  où  il  ne  tonne  jamais, 
il  trouve  cependant  de  nombreuses  anomalies.  Néanmoins  il  a 
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constaté  qu’il  ne  tonne  que  bien  rarement  sur  la  route  qui  con- 
duit en  ligne  droite  du  cap  de  Bonne-Espérance  aux  lies  de 
Sainte-Hélène  et  de  l'Ascension  ainsi  qu’à  ces  lies  elles-mêmes  ; 
mais  il  n’en  est  pas  de  même  de  toutes  les  autres  parties  de 
l'Océan  Atlantique,  du  Grand  Océan  et  de  la  mer  des  Indes. 
Toutefois  il  résulte  de  l’ensemble  des  observations  recueillies 
dans  toutes  les  régions  du  globe  que  l’atmosphère  océanique 
est  beaucoup  moins  apte  à engendrer  des  orages  que  celle  du 
continent  et  des  lies. 

Outre  les  influences  générales  que  nous  venons  de  signaler, 
on  ne  peut  méconnaître  qu’il  existe  des  circonstances  locales 
qui  influent  sur  la  fréquence  des  orages.  Ainsi,  comme  nous 
l’avons  déjà  remarqué,  il  ne  tonne  jamais  au  bas  Pérou,  qui 
correspond  cependant  par  sa  position  géographique  aux  ré- 
gions où  il  tonne  le  plus1.  D’un  autre  côté,  à la  Jamaïque, 
depuis  les  premiers  jours  de  novembre  jusqu’au  milieu  d’a- 
vril, les  sommets  des  montagnes  du  Port-Hoyal  commencent  à 
se  couvrir  de  nuages  entre  onze  heures  et  midi;  à une  heure, 
ces  nuages  ont  acquis  leur  maximum  de  densité,  la  pluie  s’en 
échappe  par  torrents,  des  éclairs  sillonnent  dans  tous  les  sens, 
et  enfin  le  tonnerre  fait  entendre  ses  roulements  jusqu’à  Kings- 
ton; vers  deux  heures  et  demie,  le  ciel  a repris  toute  sa  séré- 
nité; ce  phénomène  se  reproduit  tous  les  jours  pendant  ciuq 
mois  consécutifs.  Ainsi  Kingston  compte  150  jours  de  tonnerre 
par  an,  tandis  qu'il  n'y  en  a que  50  au  plus  dans  les  fies  voi- 
sines et  dans  les  points  du  continent  semblablement  placés, 
d’où  résulte  que  l'influence  des  montagnes  de  Port-Royal  sur 
la  production  des  orages  semble  manifeste.  Les  régions  équi- 
noxiales fournissent  quelques  autres  exemples  analogues.  Il  en 
existe  également  dans  les  régions  tempérées.  M.  Dillwyn  croit 
avoir  remarqué  que  dans  les  pays  de  mines  il  y a moins  d’o- 
rages que  dans  les  autres,  et  que  notamment  dans  les  pays 
calcaires.  M.  Blavicr,  ingénieur  des  mines  eu  France,  dit  qu’il 

1 U est  vrai  que  celle  absence  d'orage  dans  le  bas  Pérou  est  accompagnée  de 
l’absence  de  nuages  proprement  dits,  et  de  leur  remplacement  par  une  vapeur 
singulière,  opaque,  permanente,  connue  dans  te  pays  sous  le  nom  de  garrua. 
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est  reconnu  dans  le  département  de  la  Mayenne,  près  de  Niort 
en  particulier,  que  l’existence  de  certaines  masses  de  diorile 

grenue  ou  compacte  (grümtein) , qui  renferment  beaucoup  de 
fer,  éloigne  ou  dissipe  les  orages  les  plus  menaçants  ; propriété 
que  M.  lllavier  attribue  à l’action  conductrice  de  ces  masses  de 
diorite.  D’un  autre  côté,  M.  Vicat  a eu  l’occasion  de  remarquer  à 
Grondone,  sur  la  chaîne  des  Apennins  entre  Gênes  et  Plaisance, 
l’influence  sur  la  formation  des  orages  d’une  riche  inine  de  fer 
qui  semble  percer  le  sol  sous  forme  de  pic.  11  est  rare  qu'une 
seule  des  chaudes  journées  de  juillet  et  d'août  se  passe  sans 
qu'un  nuage  électrique  se  forme  au-dessus  du  territoire  de 
Grondone;  ce  nuage  grossit  insensiblement,  reste  pendant 
quelques  heures  comme  suspendu  sur  la  mine  de  fer,  puis 
éclate  en  se  déchargeant  sur  la  mine  elle-même. 

11  est  à regretter  que  cette  influence  de  la  nature  du  sol  sur 
les  orages  n'ait  pas  été  jusqu’ici  mieux  étudiée;  ce  serait  un 
grand  pas  de  fait  dans  la  physique  terrestre  que  de  découvrir 
une  liaison  intime  et  prononcée  entre  la  nature  géologique  des 
terrains  et  le  nombre  ou  la  force  des  orages.  Cette  liaison  existe 
très-probablement,  et  même  on  a cru  s'apercevoir  que  la  nature 
du  sol  n’est  pas  sans  influence  sur  l’étendue  superficielle  des 
averses. 

Après  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entrés  sur  les 

orages  considérés  dans  leur  ensemble,  examinons  de  plus  près 
les  éléments  essentiels  qui  les  caractérisent,  c’est-à-dire  la  pro- 
duction de  l’éclair  et  celle  du  tonnerre. 

L’éclair  qui  sillonne  l’espace  compris  entre  deux  nuées  n’a 
qu’une  durée  qui  n’atteint  pas  un  millième  de  seconde,  ainsi 
que  l’a  démontré  Wheatstone  au  moyen  du  même  principe  par 
lequel  il  a réussi  à déterminer  le  temps  de  la  durée  d’une  étin- 
celle électrique,  qu’il  a trouvé  être  inférieur  à un  millionième 
de  seconde  ' . Il  y a cependant  une  forme  d’éclair,  celle  en  boule, 

1 Ce  principe  consiste  à donner  un  mouvement  très-rapide  à un  disque,  sur  le  fond 
blanc  duquel  sont  tracés  en  couleur  un  grand  nombre  de  rayons.  Quand  ce  disque 
est  éclairé  par  une  lumière  permanente  ou  qui  a une  certaine  durée,  les  rayons 
te  confondent  par  l'effet  de  la  durée  de  la  sensation,  si  du  moins  ce  disque  tourne 
avec  une  vitesse  suffisante.  Mais  si  la  lumière  éclairante  ne  dure  qu’un  instant, 
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dont  la  durée  est  plus  grande,  comme  nous  le  verrons  dans 
l’instant.  Du  reste  les  éclairs  se  distinguent  en  trois  classes  : 
les  éclairs  en  zigzag,  ou  de  la  première  classe;  ceux  de  la 
seconde  classe,  qui  sont  larges  et  diffus,  et  enfin  ceux  de  la 
troisième  classe,  qui  affectent  l’apparence  de  boules  ou  globes 
lumineux. 

Les  éclairs  de  la  première  classe  se  présentent  sous  la  forme 
d'un  sillon  de  lumière  mince,  resserré,  très-arrêté  sur  les 
bords,  se  mouvant  en  zigzag  et  pouvant  se  diviser  ou  se  bifur- 
quer eu  deux,  et  quelquefois,  mais  plus  rarement,  en  trois 
branches.  Ces  éclairs  se  portent  en  général  sur  la  terre,  quoi- 
que on  les  voie  quelquefois  s’élancer  d'un  groupe  de  nuages  sur 
un  autre. 

Les  éclairs  de  la  seconde  classe  dégagent  une  lumière  qui, 
au  lieu  d’être  concentrée  dans  des  traits  sinueux  presque  sans 
largeur  apparente,  embrasse  au  contraire  d’immenses  surfaces. 
Elle  n’a  ni  la  blancheur  ni  la  vivacité  de  la  lumière  des  éclaire 
fulminants;  souvent  sa  teinte  est  d’uu  rouge  très-intense;  le 
bleu  et  le  violet  y dominent  aussi  de  temps  en  temps.  Les 
éclairs  de  cette  classe  paraissent  quelquefois  n’illuminer  que 
les  contours  des  nuages  dont  ils  émanent,  quelquefois  aussi 
leur  vive  lumière,  embrasse  toute  l’étendue  superficielle  des 
nuages,  et,  de  plus,  elle  semble  sortir  de  leur  intérieur;  les 
nuages  semblent  alors  s’entr’ouvrir.  Les  éclairs  de  la  seconde 
classe  sont  de  beaucoup  les  plus  communs;  pendant  un  orage 
ordinaire  il  en  surgit  des  millions  contre  un  éclair  resserré  et 
sinueux  de  la  première  classe. 

Les  éclairs  de  la  troisième  classe  diffèrent  de  ceux  des  deui 
premières  sous  le  rapport  de  la  forme , de  la  vitesse  et  de  la 
durée.  Ils  sont  visibles  pendant  une,  deux  et  même  dix  se- 
condes; ils  se  transportent  des  nuages  à la  terre  avec  assez  de 

les  rayons  paraissent  distincts  et  le  disque  immobile.  Il  est  facile  de  déterminer 
la  titeaac  qu'il  faut  donner  au  disque  pour  que  ce  dentier  effet  cesse  d’étre  pro- 
duit, et  de  déduire  de  cette  détermination  la  durée  de  la  lumière,  sachant  qu'une 
liane  lumineuse  prend  l'apparence  d'une  surface  circulaire  continue,  quand  elle 
tourne  as-ez  vite  autour  de  l'une  de  ses  extrémités  pour  décrire  la  circonférence 
entière  en  un  dixième  de  seconde  de  temps. 

HI.  9 


Digitized  by  Google 


1 30  RAPPORTS  DE  L ÉLECTRICITÉ  AVf  C LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS, 
lenteur  pour  que  l’œil  les  suive  nettement  dans  leur  marche. 
Les  espaces  qu’ils  embrassent  sont  circonscrits,  nets  et  définis, 
et  d’une  forme  à peu  près  sphérique,  ce  qui  fait  qu’on  les  a 
nommés  éclairs  en  boule.  Ce  sont  de  véritables  globes  de  feu, 
se  divisant  parfois,  et  rebondissant  sur  la  terre  à plusieurs 
reprises  ; ils  ont  des  mouvements  tantôt  lents,  tantôt  rapides, 
et  quelquefois  en  éclatant  ils  font  entendre  un  bruit  compa- 
rable à la  détonation  de  plusieurs  pièces  de  canon.  Quoique 
plus  rares  que  ceux  de  la  seconde  classe,  on  en  voit  cependant 
de  temps  à autre,  et  M.  Arago  en  cite  un  grand  nombre  de  cas  ; 
c’est  en  général  sous  cette  apparence  que  la  foudre  se  présente 
quand  elle  pénètre  dans  l’intérieur  d'un  édifice.  Il  est  probable 
que  les  globes  de  feu  météoriques  qui  traversent  quelquefois 
l’atmosphère  sans  qu'il  y ait  d’orage  apparent  appartiennent 
à cette  catégorie  d’éclairs  ; mais  il  ne  faut  pas  les  confondre 
avec  les  traces  lumineuses  qui  accompagnent  la  chute  des 
aérolithes. 

Les  trois  formes  différentes  que  peut  alTeeter  l’éclair  ne  sont 
pas  très-faciles  à expliquer;  elles  dépendent  très-probablement 
de  la  forme  des  nuages  et  de  leur  densité,  et  par  conséquent 
du  degré  d'accumulation  de  l’électricité  dont  ils  sont  chargés. 
Le  cas  de  beaucoup  le  plus  fréquent  est  celui  des  éclairs  de 
seconde  classe,  dans  lesquels  la  décharge  parait  se  faire  entre 
toutes  les  particules  du  nuage  avec  accompagnement  de  lu- 
mière ; cette  décharge  ressemble  tout  à fait  à celle  d'une  bat- 
terie électrique , dans  laquelle  l’électricité  est  fortement  con- 
densée; les  différentes  portions  du  nuage  seraient  comme 
autant  de  carreaux  étincelants,  au  moyen  desquels  une  forte 
dose  d’électricité  serait  accumulée;  dans  l’éclair  en  zigzag 
les  particules  du  nuage  étant  beaucoup  plus  rapprochées  les 
unes  des  autres,  le  nuage  ne  forme  plus  qu’une  masse  com- 
pacte, d'où  part  l’étincelle  électrique  comme  elle  part  du 
conducteur  d'une  machine,  cas  dans  lequel  elle  a également 
la  forme  de  zigzag.  Cette  forme  parait  tenir  à la  résistance 
que  rencontre  la  décharge  dans  les  couches  d’air  qu’elle  tra- 
verse; il  est  probable,  en  effet,  que  les  particules  d’eau  très- 
divisées  jouent  dans  l'air  le  même  rôle  conducteur  que  celui 


ÉLECTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  1,11 

que  jouent  des  particules  métalliques,  de  cuivre,  par  exemple, 
dont  on  saupoudre  une  planche  vernie.  Dans  ce  cas,  en  eü'et, 
l’étincelle,  au  lieu  de  traverser  l'air  directement,  passe  d’une 
particule  à l’autre  en  formant  des  sillons  de  feu  ; on  obtient 
cet  effet  d’une  manière  prononcée  en  recouvrant  d’une  couche 
d’aventurine  des  tableaux  magiques.  L’aspect  de  zigzag  tient 
donc  à une  propagation  de  l’électricité  s’opérant  au  moyen 
des  particules  successives  de  vapeur  disséminées  dans  l’atmo- 
sphère, entre  lesquelles  l’électricité  forme  en  s’échappant  une 
série  d’étincelles  suivant  une  direction  plus  ou  moins  sinueuse,  . 
à cause  de  la  position  et  de  l’agrégation  plus  ou  moins  irré- 
gulières de  ces  particules  conductrices  ; cette  manière  d'expli- 
quer le  phénomène  a été  développée  par  M.  Dumoncel  qui  l’a 
appuyée  de  plusieurs  expériences  intéressantes  *.  La  forme 
globulaire  est  plus  difficile  à comprendre  ; on  ne  conçoit  pas 
l’origine  de  cette  espèce  de  ballon  lumineux  qui  chemine  dans 
l’atmosphère,  et  qui  tout  d’un  coup  s’entr’ouvre  et  se  déchire 
avec  une  détonation  terrible,  en  lançant  dans  quelques  cas  des 
rayons  de  foudre  en  zigzag  dans  tous  les  sens.  On  a vu  sou- 
vent ces  globes  de  feu,  de  la  grosseur  d'une  tète  d’enfant  et 
comparables  à l’apparence  de  la  pleine  lune,  se  promener  len- 
tement sur  le  sol  ou  à une  petite  distance  au-dessus,  jusqu'à 
ce  qu’ils  s’échappent  par  une  issue  quelconque,  telle  qu’une 
cheminée,  et  qu’ils  éclatent  en  sortant.  Cette  forme  particu- 
lière n’est-elle  que  le  résultat  de  la  manière  dont  l’électricité, 
due  à l’influence  du  nuage,  se  propage  à travers  l’air,  ou  bien 
provient-elle  d’une  masse  d’air  humide  condensée  et  fortement 
électrisée,  formant  comme  une  espèce  de  petit  nuage  arrondi, 
et  mise  elle-même  en  mouvement?  C'est  ce  qu’il  est  impossible 
de  décider  avant  que  de  nouvelles  observations  aient  fait  con- 
naître d’une  manière  plus  précise  la  nature  de  ce  météore.  Du 


1 M.  Dumoncel  regarde  l'eau  disséminée  dans  l'air,  à l'état  de  vapeur  vésicu- 
laire, comme  un  conducteur  secondaire,  c’est-à-dire  doué  d une  conductibilité  inté- 
rieure qui  permet,  quand  il  est  interposé  entre  deux  foyers  d'électricité  contraire, 
à la  décharge  de  s’opérer  à des  distances  beaucoup  plus  grandes  qu’à  travers  l'air 
ordinaire. 
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reste,  nous  reviendrons  sur  ce  sujet  dans  le  dernier  para- 
graphe, où  nous  nous  occuperons  de  la  cause  de  l’électricité 
atmosphérique. 

A l’apparition  des  éclairs  succèdent  ordinairement,  après 
des  intervalles  de  temps  plus  ou  moins  longs,  des  bruits  qui, 
désignés  sous  le  nom  général  de  tonnerre,  présentent  d'assez 
grandes  variétés  entre  eux.  Quelquefois  le  bruit  du  tonnerre 
parait  clair  et  sec  comme  celui  d’un  simple  coup  de  pistolet; 
plus  généralement  il  est  plein  et  très-grave.  Le  tonnerre  ne  se 
fait  entendre  qu’un  temps  plus  ou  moins  long  après  que 
l’éclair  a brillé.  11  est  plus  que  probable  que  le  bruit  et  la  lu- 
mière sont  engendrés  simultanément;  mais  la  vitesse  des  sons 
étant  infiniment  moindre  que  celle  de  la  lumière,  337  mètres 
au  lieu  de  80  mille  lieues  par  seconde,  il  eu  résulte  que,  pour 
peu  que  l'observateur  soit  un  peu  distant  du  nuage  où  l'éclair 
a brillé,  le  bruit  du  tonnerre  ne  lui  parvient  que  quelques 
instants  après  qu’il  a vu  la  lumière.  La  propagation  de  la  lu- 
mière pouvant  être  considérée  comme  instantanée  aux  dis- 
tances dont  il  s'agit,  l’observateur,  qui  aura  déterminé  avec 
un  chronomètre  le  nombre  de  secondes  comprises  entre  l’ar- 
rivée de  l’éclair  et  celle  du  tonnerre,  en  déduira  facilement  la 
distance  en  mètres  du  poiut  où  le  météore  s’est  manifesté;  il 
n’y  aura  qu’à  multiplier  par  337  ce  nombre  de  secondes.  Ou 
obtient  ainsi  la  distance  rectiligne  du  nuage;  mais  ou  peut 
en  déduire  sa  hauteur  verticale  en  déterminant  la  hauteur 
angulaire  de  l’extrémité  de  l’éclair  la  plus  voisine  de  l'obser- 
vateur. 11  y aurait  un  grand  intérêt  à avoir  des  déterminations 
nombreuses  et  exactes  des  intervalles  de  temps  écoulés  entre 
l’éclair  et  le  tonnerre,  surtout  des  plus  grands  et  des  plus 
petits;  des  premiers,  parce  qu’ils  serviraient  à déterminer  la 
plus  grande  hauteur  des  nuages  orageux;  des  seconds,  parce 
qu’ils  permettraient  de  résoudre  la  question  de  savoir  si  la 
détonation,  quand  la  décharge  s’opère  entre  la  terre  et  un 
nuage,  a lieu  vers  la  terre,  vers  le  nuage  ou  entre  deux  ; ques- 
tion désignée  sous  le  nom  de  foudres  ascendantes  et  descen- 
dantes. Quant  au  premier  point,  les  plus  grandes  distances 
auxquelles  le  tonnerre  se  soit  jamais  fait  entendre  paraissent 
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être  de  4 lieues  de  4,000  mètres,  qui  correspondent  à 48  à 
49  secondes  écoulées  entre  l’apparition  de  l’éclair  et  le  bruit 
du  tonnerre. 

Mais  le  bruit  du  tonnerre  présente  deux  circonstances  carac- 
téristiques qui  sont  surtout  dignes  d’attention  : d’une  part,  sa 
longue  durée,  de  l’autre,  les  diminutions  et  les  augmentations 
successives  d’intensité  qui  se  renouvellent  fréquemment  pen- 
dant le  retentissement  d'un  seul  et  même  coup;  ce  qu’on  dési- 
gne par  l'expression  heureuse  de  roulement  du  tonnerre.  La 
durée  du  roulement  d’un  tonnerre  observé  en  pays  de  plaine 
et  correspondant  à un  seul  éclair  peut  s’élever  jusqu’à  45  se- 
condes et  même  plus;  seulement  il  faut  avoir  soin  de  distin- 
guer le  roulement  qui  accompagne  un  seul  éclair  de  celui  qui 
provient,  comme  cela  arrive  quelquefois,  d’une  succession  non 
interrompue  d’éclairs  et  de  tonnerres.  On  a attribué  ce  roule- 
ment à l'effet  d'échos  qui  répéteraient  le  bruit  produit  par  l’ex- 
plosion unique  de  la  décharge;  mais  peut-il  y avoir  des  échos 
susceptibles  de  donner  lieu  à des  roulements  aussi  longs  que 
ceux  qui  accompagnent  souvent  le  tonnerre;  et  en  pleine  mer, 
où  il  n’existe  aucun  objet  capable  de  réfléchi^  le  son,  on  en- 
tend également  le  roulement  de  la  foudre.  11  est  vrai  qu’on 
peut  admettre  que  les  nuages  sont  susceptibles  de  réfléchir  le 
son;  on  en  a même  quelques  exemples;  néanmoins  la  pre- 
mière objection  subsiste  toujours,  et  il  est  difficile  d'expliquer 
uniquement  par  l’effet  de  l’écho  le  phénomène  constant  du 
bruit  particulier  du  tonnerre,  tout  en  admettant  que  l’écho 
peut  quelquefois  le  renforcer  et  le  prolonger.  Le  docteur  Hooke, 
qui  a établi  une  relation  entre  les  éclairs  simples  et  les  éclairs 
composés  ou  multiples  et  les  coups  de  tonnerre  qui  les  suivent, 
admet  que  chacun  des  éclairs  simples  n'occupe  qu’un  point 
dans  l'espace  et  produit  un  bruit  court  et  instantané;  le  bruit 
qui  accompagne  les  autres  est  un  roulement  prolongé,  parce 
que  les  différentes  parties  des  longues  lignes  que  ces  éclairs 
occupent  se  trouvant  en  général  à des  distances  diverses,  les 
sons  qui  s'y  produisent,  soit  successivement,  soit  au  même 
instant,  doivent  employer  des  temps  inégaux  pour  arriver  à 
l’oreille  de  l’observateur,  et  par  conséquent  n’y  parvenir,  même 
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quand  ils  auraient  été  engendrés  en  même  temps,  que  les  uns 
à la  suite  des  autres. 

M.  Peltier  explique  le  roulement  du  tonnerre  à peu  près  de 
la  même  manière , en  l’attribuant  aux  décharges  intérieures 
successives  qui  ont  lieu  entre  les  nues  agglomérées  qui  compo- 
sent le  nimbus,  quand  l'équilibre  électrique  qui  existait  entre 
elles  a été  rompu  par  la  première  décharge  qui  a lieu  à la 
périphérie  ; ces  décharges  multipliées  en  tout  sens  par  les  nues 
elles-mêmes,  par  leurs  mamelons  et  leurs  flocons,  produisent, 
vu  qu'elles  sont  successives  et  qu'elles  proviennent  de  points 
différents,  le  roulement  et  le  renflement  du  tonnerre  sans  qu’il 
y ait  intermittence;  c’est  une  conséquence  de  l’isolement,  soit 
de  l’individualité  de  chaque  partie  élémentaire  d’un  nuage 
et  de  chacun  des  groupes  formés  par  ces  parties,  que  nous 
avons  déjà  vu  être  admis  par  Peltier.  Cependant  nous  croyons 
avec  Arago  que  les  décharges  dues  à un  même  éclair  ne  sont 
pas  successives,  mais  bien  simultanées,  tout  en  admettant 
avec  Peltier  qu  elles  ont  lieu  dans  des  parties  différentes  du 
nuage. 

On  peut  comparer  ce  qui  se  passe  dans  un  coup  de  tonnerre 
au  bruit  qui  résulterait  d'une  file  de  soldats  déchargeant  tous 
leurs  armes  au  même  instant;  en  supposant  la  file  rectiligne  et 
les  soldats  à un  mètre  de  distance  les  uns  des  autres,  un  obser- 
vateur, placé  à l’une  des  extrémités  de  la  file,  entendrait  un 
bruit  qui  durerait  une  seconde  s'il  y avait  337  soldats,  deux 
secondes  s’il  y en  avait  674,  et  dix  secondes  s’il  y en  avait  3,370. 
La  position  de  l’observateur  influera,  il  est  évident,  sur  la  durée 
du  bruit  et  sur  son  intensité,  puisque,  suivant  cette  position, 
il  pourra  y avoir  plusieurs  coups  simultanés.  Si  la  file  est  cur- 
viligne au  lieu  d’être  rectiligne,  il  en  résultera  également  des 
modifications  dans  la  durée  du  son  et  dans  l’intensité  des  diffé- 
rents coups  dont  il  se  compose.  En  supposant,  par  exemple,  la 
file  circulaire  et  l'observateur  au  centre,  celui-ci  n’entendra 
plus  de  roulement,  mais  une  détonation  très-forte,  formée  de 
la  réunion  de  tous  les  bruits  des  fusils. 

Rien  n’est  plus  facile  que  de  comprendre  maintenant  la  liai- 
son qui  existe  entre  les  éclats  du  tonnerre  d’une  part,  et,  d’autre 
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part,  la  longueur,  la  forme  de  l’éclair,  ainsi  que  sa  distance  et 
sa  position  par  rapport  à l’observateur.  En  particulier,  les  zig- 
zags, qui  indiquent  que  l'éclair  se  replie  sur  lui-méme  au  lieu 
de  continuer  à s’éloigner  en  ligne  droite,  doivent  correspondre 
à une  augmentation  de  bruit,  laquelle  est  suivie  à son  tour  d’un 
affaiblissement  brusque  si,  par  une  seconde  inflexion,  l’éclair 
se  trouve  amené  de  nouveau  à se  mouvoir  dans  la  direction  de 
la  ligne  visuelle  de  l’observateur. 

L’éclair  est  donc  suivi  d’un  roulement,  parce  que  les  diffé- 
rentes parties  dont  il  se  compose  sont  en  général  à des  distances 
inégales  de  l'observateur;  la  durée  de  ce  roulement  étant  le 
temps  dont  le  son  a besoin  pour  parcourir  un  intervalle  égal  à 
la  différence  en  longueur  des  deux  lignes  menées  aux  deux 
extrémités  de  l’éclair,  on  aura  cette  différence  en  mètres  en 
multipliant  le  temps  du  roulement  exprimé  en  secondes  par 
337  ; ce  produit  correspond  au  minimum  ou  à la  limite  de 
longueur  que  peut  avoir  l'éclair,  puisque,  pour  peu  que  ce  fût 
sa  longueur  exacte,  il  faudrait  que  la  direction  de  l’éclair  fût 
exactement  celle  d’une  ligne  droite  horizontale,  à l’extrémité 
de  laquelle  serait  placé  l’observateur.  En  supposant  un  ton- 
nerre dont  le  roulement  durerait  45  secondes,  comme  Dclisle 
en  a observé  en  1712,  on  aurait,  pour  l’éclair  correspondant, 
une  longueur  de  15,163  mètres,  soit  de  près  de  4 lieues. 
En  Abyssinie,  M.  d’Abbadie  a trouvé  trigonométriquement 
des  éclairs  de  plus  de  6,700  mètres  de  longueur;  M.  Petit, 
à Toulouse,  a vu  des  éclairs  dont  la  longueur  atteignait 
17,000  mètres. 

Quoique  l'éclair  soit  le  plus  souvent  suivi  du  bruit  du  ton- 
nerre, il  arrive  cependant  quelquefois  qu’il  ne  tonne  pas  lors 
môme  qu’on  voit  briller  des  éclairs,  et  cela  aussi  bien  par  un 
temps  couvert  que  par  un  ciel  parfaitement  serein.  On  a 
nommé  ces  éclairs,  qui  se  montrent  sans  tonnerre,  éclairs  de 
chaleur.  On  les  a attribués  en  général  à des  orages  trop  éloignés 
pour  que  le  bruit  du  tonnerre  puisse  parvenir  à l’oreille  de  l’ob- 
servateur, tandis  que  la  lumière  de  l'éclair  parvient  encore  à 
ses  yeux.  Quand  l’atmosphère  est  parfaitement  sereine,  c’est  à 
l’horizon  que  se  montrent  presque  toujours  les  éclairs  de  cha- 
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leur,  ce  qui  semble  indiquer  qu’ils  sont  en  effet  le  résultat  de 
la  réverbération  dans  l’atmosphère  d’éclairs  ordinaires  prove- 
nant d’orages  très-distants,  et  dont  la  vue  directe  est  empêchée 
par  la  rondeur  de  la  terre.  Ou  a pu  constater  le  plus  souvent 
que  tel  était  effectivement  le  cas,  et  que  des  orages  lointains, 
qui  avaient  eu  lieu  dans  la  direction  où  l'on  avait  aperçu  les 
éclairs  de  chaleur,  étaient  la  cause  de  ces  éclairs.  Cependant  on 
a vu  des  éclairs  sans  tonnerre,  par  un  ciel  parfaitement  serein, 
au  zénith  du  lieu  d’observation;  il  est  arrivé  à quelques  obser- 
vateurs d’apercevoir  ces  éclairs  pendant  des  nuits  entières, 
et  vers  tous  les  points  de  l'horizon  également,  sans  que  le  ciel 
vint  à se  couvrir;  dans  ces  cas,  il  est  difficile  de  ne  pas  admettre 
qu'un  ciel  serein  peut  être  sillonné  par  des  éclairs  directs  qui 
jaillissent  spontanément  dans  un  air  sans  nuage.  Ne  se  pour- 
rait-il pas  que  l’absence  de  nuages  ne  fût  qu'apparente,  c'est-à- 
dire  que  les  nuages  qui  donnent  lieu  à ces  éclairs  fussent  des 
nuages  si  élevés  et  si  peu  denses  qu'ils  soient  invisibles?  C’est  à 
l'existence  de  ces  nuages,  que  nous  avons  déjà  signalée,  qu’on 
peut  attribuer,  outre  les  chutes  de  pluies  qui  ont  lieu  par  un 
ciel  parfaitement  découvert,  les  signes  de  forte  électricité  que 
manifestent  de  temps  à autre,  dans  les  mêmes  circonstances, 
les  électromètres  atmosphériques'.  Le  fait  est  que  l’on  ne  con- 
naît encore  que  d’une  manière  très-imparfaite  la  manière  dont 
la  vapeur  aqueuse  est  distribuée  dans  l'atmosphère,  et  qu’il 
serait  bien  possible  que,  dans  certains  moments,  il  y eût  des 
parties  de  l’atmosphère  passablement  bien  limitées  qui  fussent, 
par  l'effet  de  diverses  causes,  telles  que  des  vents  contraires  ou 
des  courants  d'air  ascendants,  chargées  de  plus  de  vapeurs 
aqueuses  que  les  autres,  et  formant  ainsi  des  nuages  invisibles 
dont  la  présence  serait  quelquefois  accusée  par  la  lumière  d’un 
éclair  trop  éloigné,  ou  ayant  lieu  dans  un  air  trop  raréfié  pour 
être  accompagné  d’un  bruit  sensible.  M.  Pellier  a constaté  par 


1 M.  le  professeur  Plantamour  cite  i l'occasion  des  observations  d'électricité 
atmosphérique  faites  à l’Observatoire  de  Genève,  des  cas  où  par  un  ciel  en  ap- 
parence parfaitement  serein,  il  tirait  de  fortes  élinrelles  du  fil  métallique  qui 
communiquait  avec  la  pointe  isolée  destinée  A soutirer  l'électricité  de  l'air. 
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plusieurs  observations  d’électricité  atmosphérique  l'existence' 
de  ces  nuages  invisibles. 

Quant  aux  tonnerres  sans  éclairs,  dônt  on  a quelques  exem- 
ples, ils  sont  très-probablement  dus  à ce  qu’au-dessous  de 
la  couche  de  nuages  dans  laquelle  se  passe  un  violent  orage,  il 
y en  a une  autre  inférieure,  composée  de  nuages  très-opaques 
qui  ne  iaissent  pas  passer  la  lumière  des  éclairs,  quelque  vive 
qu'elle  soit.  Les  relations  des  voyageurs  confirment  la  supposi- 
tion que  deux  couches  de  nuages  superposées  peuvent  exister 
simultanément  dans  l’atmosphère  à différentes  hauteurs , et 
un  orage  se  manifester  dans  la  couche  supérieure  seulement. 


$ 4.  De  la  chute  4e  la  foudre,  des  phénomène»  qui  l’arcompn- 
Kueat,  de»  moyen*  de  »’ea  pré»er»er.  — Paratonnerre». 


Nous  avons  étudié,  dans  le  paragraphe  précédent,  les  phéno- 
mènes électriques  qui  ont  lieu  pendant  un  orage,  en  nous  bor- 
nant à ceux  qui  ont  lieu  seulement  dans  l’atmosphère;  mais, 
comme  nous  l’avons  déjà  remarqué,  la  terre  elle-même  participe 
souvent  à ces  phénomènes  ; c’est  ce  qui  a lieu  en  particulier 
quand,  suivant  l'expression  consacrée,  le  tonnerre  tombe  sur  la 
terre.  Le  mot  tombe  indique  que  l’éclair,  au  lieu  de  jaillir  entre 
deux  nuages,  jaillit  entre  un  nuage  et  des  corps  placés  à la  sur- 
face de  la, terre;  on  dit  alors  que  ces  corps  sont  foudroyés.  Il 
n’en  résulte  pas  nécessairement  que  le  corps  foudroyé  ou  frappé 
par  la  foudre  soit  détruit,  car  il  y a,  comme  nous  le  savons,  des 
corps  que  la  décharge  électrique  peut  traverser  sans  les  altérer 
ou  en  ne  les  altérant  que  très-peu;  ce  sont  ceux  qui,  soit  par 
leur  nature,  soit  par  leurs  dimensions  ou  leurs  formes,  ne  pré- 
sentent que  peu  de  résistance  à la  décharge;  mais  on  conçoit 
que,  comme  il  s'agit  ici  de  décharges  énormes,  ces  conditions 
soient  beaucoup  plus  difficiles  à rencontrer  que  lorsqu’il  s’agit 
des  décharges  de  nos  batteries,  même  les  plus  puissantes.  On  a 
beaucoup  discuté  pour  savoir  si  la  foudre  tombe  du  ciel  ou  si 
elle  s’élève  de  terre  vers  les  nuages;  on  a même  admis  qu'il  y a 
également  des  foudres  ascendantes  et  des  foudres  descendantes  ; 
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il  est  évident,  d'après  la  manière  dont  nous  avons  expliqué  ia 
propagation  de  l'électricité  par  la  polarisation  et  la  décharge 
des  molécules  successives,  qu'il  n’y  a pas  de  transport  de  ma- 
tière électrique,  et  que  par  conséquent  la  foudre  ne  peut  ni 
monter  ni  descendre;  mais  la  disposition  et  la  nature  des  corps 
terrestres  peuvent  influer  sur  l’apparence  de  la  décharge  qui  a 
lieu  entre  eux  et  un  nuage,  de  façon  que  celte  décharge  paraisse 
dans  quelques  cas  monter  vers  le  nuage , tandis  que  dans 
d'autres  elle  semble,  en  descendre;  nous  verrons  plus  loin  des 
exemples  des  deux  cas*. 

Quanti  un  nuage  orageux,  et  par  conséquent  fortement  élec- 
trique, s'approche  de  la  terre,  il  décompose  par  influence  l’élec- 
tricité naturelle  de  toutes  les  parties  plus  ou  moins  conduc- 
trices qui  sont  à la  surface  du  sol.  Son  action  peut  s'arrêter  là 
si  le  vent  amène  près  de  lui  un  autre  nuage  doué  naturellement 
ou  par  influence  d’une  électricité  contraire  à la  sienne;  l'explo- 
sion a lieu  alors  entre  les  deux  nuages,  et  la  portion  de  la 
surface  terrestre  dont  l’électricité  naturelle  a été  décomposée 
repasse  à l’état  naturel1 * * * 5.  Mais  il  peut  arriver  aussi  que  la 
décharge  ait  lieu  entre  le  nuage  et  le  sol  ; dans  ce  cas,  ce  seroDt 
les  objets  les  plus  rapprochés  du  nuage,  parmi  ceux  dont  l'élec- 
tricité naturelle  a pu  être  décomposée,  qui  serviront  à trans- 
mettre cette  décharge,  et  qui  par  conséquent  seront  foudroyés. 
Ces  objets  doivent  être  généralement  ceux  qui  sont  le  plus  élevés 
au-dessus  du  sol  ; cependant  il  peut  arriver  que  dans  quelques 
cas,  comme  lorsqu'un  nuage  orageux  est  amené  brusquement 
par  un  vent  violent,  les  objets  frappés  par  la  foudre  soient  ceux 
qui  sont  tournés  du  côté  d’où  vient  le  vent,  et  par  conséquent  le 


1 Ces  différences  d'apparence  tiennent  aussi  très-souvent  & la  manière  dont 
le  spectateur  est  placé,  par  rapport  aux  points  entre  lesquels  la  décharge  a lieu. 
Ainsi  quand  on  a déchargé  le  conducteur  d'une  machine  au  moyen  d'une  boule 
de  métal  qu’on  en  approche,  l’étincelle  semble  aller  du  conducteur  à la  boule 

si  elle  est  au-dessus,  et  de  la  boule  au  conducteur  si  elle  est  au-dessous  ; ce- 
pendant dans  les  deux  cas  elle  chemine  exactement  de  même  ; la  différence  d'ap- 

parence est  donc  une  pure  Illusion  d'optique. 

* Nous  verrons  plus  loin  que,  même  dans  ce  cas,  il  se  passe  un  phénomène 

électrique  sur  la  terre,  qu’ou  a nommé  cAoc  en  retour. 
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nuage,  sans  qu’ils  soient  les  plus  élevés.  L’observation  a con- 
firmé de  tout  temps  ces  conséquences  de  la  théorie;  et,  long- 
temps avant  que  la  théorie  de  la  foudre  fût  découverte,  il  était 
bien  reconnu  que  les  lieux  élevés,  et  les  clochers  en  particulier, 
sont  principalement  frappés  par  la  foudre. 

Mais,  quel  que  soit  le  lieu  où  la  foudre  tombe,  elle  se  porte 
de  préférence  sur  les  corps  conducteurs  qui  s’y  trouvent  et 
sur  les  métaux;  rien  n'est  plus  curieux  que  de  suivre  sa 
marche , ainsi  qu’on  l’a  pu  faire  dans  plusieurs  cas  décrits  par 
M.  Arago.  Ainsi  on  voit  la  foudre  enlever  en  tombant  sur 
une  maison  toutes  les  dorures  qui  s’y  trouvent,  sans  blesser 
les  nombreuses  personnes  qui  sont  réunies;  on  la  voit  par- 
courir des  tiges  et  les  fils  métalliques  d'une  habitation  sans 
laisser  d'autre  trace  de  son  passage  que  la  fusion  des  fils,  tan- 
dis que  les  tiges,  plus  fortes,  n’ont  éprouvé  aucune  alté- 
ration, puis  se  diviser  pour  traverser  le  canon  d’un  fusil  placé 
contre  un  mur,  qui  lui-méme  reste  intact,  tandis  que  la  crosse 
est  brisée  et  le  mur  percé  d’un  trou  là  où  se  trouvait  le  bout 
du  canon  appuyé  contre  ce  mur.  il  suffit  de  masses  de  fer,  de 
crampons,  de  clous  disséminés  dans  des  murs  pour  que  U 
foudre  s’y  porte,  quelquefois,  en  les  arrachant,  le  plus  sou- 
vent en  opérant  dans  les  murs  eux-mêmes  des  dégâts  plus  ou 
moins  considérables.  Cette  tendance  de  la  foudre  à se  porter 
en  grande  quantité  sur  las  métaux,  même  au  travers  d'épaisses 
masses  de  pierre,  explique  bien  des  anomalies  apparentes  dans 
les  dégâts  qu’elle  occasionne,  et  en  particulier  comment  il  peut 
arriver  que  ces  dégâts  puissent  être  quelquefois  concentrés 
dans  un  seul  point,  qui  n’est  ni  le  plus  haut,  ni  le  plus  exposé, 
mais  qui  est  celui  où  se  trouve  réuni  le  plus  grand  nombre 
de  masses  métalliques.  Il  y a plus;  il  peut  arriver  que  le  métal 
seul  soit  atteint  sans  que  les  corps  environnants  le  soient: 
ainsi  on  cite  l'exemple  de  deux  dames  dont  l'une,  étendant  la 
main  hors  de  la  fenêtre,  eut  un  bracelet  d'or  qu’elle  portait 
enlevé  par  la  foudre,  sans  laisser  aucune  trace,  eu  n'éprou- 
vant elle-même  que  de  très-légères  secousses,  et  dont  l’autre, 
dans  des  circonstances  semblables,  eut  son  chapeau  réduit  en 
cendres  à cause  d'un  mince  fil  métallique  qui  dessinait  le  con- 
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tour  du  chapeau,  et  sur  lequel  s'appuyait  l'étoffe;  le  chapeau 
seul  fut  atteint.  Ces  effets  sont  analogues  à ceux  que  détermine 
une  forte  décharge  artificielle,  quand,  transmise  à travers  un  fil 
de  soie  doré,  elle  n'enlève  que  la  dorure  en  laissant  le  fil  intact. 

Après  les  métaux,  les  corps  humides,  et  en  particulier  les 
arbres,  sont  les  premiers  atteints  par  la  chute  de  la  foudre;  il 
semblerait  que  les  arbres  résineux  sont  à hauteur  égale  moins 
frappés  que  les  autres,  ce  qui  tiendrait  à ce  qu’ils  doivent  être 
moins  bons  conducteurs,  et  par  conséquent  moins  susceptibles 
d’attirer  la  foudre;  cependant  il  est  difficile  de  tirer  d’une  ma- 
nière bien  certaine  cette  conclusion  des  faits  observés  jus- 
qu'ici; car  ils  ne  sont  ni  assez  nombreux,  ni  assez  simples 
pour  inspirer  une  entière  confiance  dans  cette  conclusion.  Il 
est  évident  aussi  que  l'état  particulier  dans  lequel  se  trouve 
l'arbre  quant  à la  nature  plus  ou  moins  conductrice  du  sol 
sur  lequel  il  repose , la  profondeur  plus  ou  moins  grande 
qu’atteignent  ses  racines.,  sa  force  de  végétation  et  par  con- 
séquent l'abondance  de  sève  qu'il  renferme,  sont  autant  de  cir- 
constances qui,  indépendamment  de  sa  nature,  doivent  le 
rendre  plus  ou  moins  propre  à attirer  la  foudre  et  à la  con- 
duire. 

Les  effets  que  produit  la  foudre  en  tombant  sont,  sauf  qu'ils 
ont  lieu  sur  une  beaucoup  plus  grande  échelle,  tous  les  mêmes 
que  ceux  que  détermine  dans  des  circonstances  analogues  une 
décharge  électrique  : effets  mécaniques , effets  calorifiques,  effets 
chimiques , effets  physiologiques. 

Nous  avons  analysé  avec  assez  de  soin  les  effets  mécaniques 
et  calorifiques  des  décharges  en  nous  servant  dans  ce  but  de 
l’étude  si  complète  qu'en  a faite  M.  Riess,  pour  qu'il  ne  soit  pas 
nécessaire  d’insister  longtemps  sur  les  effets  analogues  que  pro- 
duit la  décharge  électrique  qui  constitue  la  chute  de  la  foudre. 
Ainsi  le  raccourcissement  des  fils  de  sonnette  ; la  fusion  des 
métaux,  soit  totale  quand  ils  sont  en  fils  minces,  soit  par- 
tielle quand  ils  ont  beaucoup  de  masse  ; les  effets  de  chaleur 
plus  prononcés  partout  où  il  y a des  solutions  de  continuité 
dans  les  conducteurs;  le  brisement  et  la  pulvérisation  des 
mauvais  conducteurs,  tels  que  les  pierres  d’un  mur  inter- 
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posées  entre  de  bons  conducteurs  métalliques  ; l’inflammation 
de  matières  sèches  et  de  peu  de  densité,  telles  que  des  pièces 
minces  de  bois»  des  tas  de  paille,  de  foin,  etc.,  sont  autant  de 
phénomènes  qui  accompagnent  le  passage  de  la  foudre,  et  qui 
ne  diffèrent  que  par  l’échelle  plus  grande  sur  laquelle  ils  sont 
produits , des  phénomènes  semblables  que  nous  avons  vu 
résulter  de  la  transmission  des  décharges  de  fortes  batteries 
électriques*.  Mais  parmi  ces  différents  effets,  il  en  est  quelques- 
uns  que  la  chute  de  la  foudre  produit  d'une  manière  toute 
spéciale,  vu  qu'ils  exigent  pour  leur  production  une  décharge 
électrique  d’une  très-grande  intensité;  aussi  doivent-ils  fixer 
un  instant  notre  attention. 

Nous  avons  bien  vu  que  les  décharges  électriques  artifi- 
cielles peuvent  produire  des  effets  mécaniques  dans  leur  pas- 
sage à travers  les  corps  mauvais  conducteurs,  comme  de  per- 
cer et  de  briser  une  lame  de  verre;  qu’elles  peuvent  également 
opérer  le  transport  de  particules  métalliques  réduites  à une 
ténuité  exttéme,  et  en  particulier  détacher  des  conducteurs, 
entre  lesquels  elles  ont  lieu,  une  portion  de  métal  très-divisée 
et  excessivement  minime,  mais  cependant  appréciable. 

M.  Fusinieri,  qui  a fait  une  étude  particulière  de  cette  der- 
nière classe  d’effets  quand  ils  sont  produits  par  les  décharges 
électriques  ordinaires,  a constaté  que  la  foudre  renferme  tou- 
jours diverses  matières  à l’état  de  grande  division,  d’ignilion 
et  de  combustion;  il  en  a trouvé  la  preuve  dans  les  dépôts 
pulvérulents  dont  demeurent  entourées  les  fractures  h travers 
lesquelles  la  matière  électrique  s’ouvre  un  passage  ; ces  dé- 
pôts renferment  du  fer  métallique  à divers  degrés  d’oxyda- 
tion , du  soufre  et  du  charbon.  Quoiqu’il  soit  probable  que 
ces  matières  proviennent  des  constructions  que  la  foudre  tra- 
verse, cependant  il  est  des  cas,  comme  ceux  où  on  trouve  des 
taches  ferrugineuses  sur  des  arbres  foudroyés  en  rase  cam- 

1 M.  Arago,  en  preuve  de  l'intensité  avec  laquelle  la  foudre  agit,  cite  l’exemple 
d’une  chaîne  sur  un  vaisseau,  qui  fut  entièrement  fondue  par  le  passage  de  la  fou- 
dre ; elle  avait  40  mètres  de  longueur  et  était  composée  de  lises  successives,  te- 
nant les  unes  aux  autres  par  des  anneaux,  de  6 millimètres  de  diamètre  et  45  cen- 
timètres de  longueur  chacune. 
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pagne,  où  il  est  difficile  de  leur  assigner  UDe  semblable  ori- 
gine. M.  Fusinieri  se  croit  autorisé  à conclure  de  ses  observa- 
tions que  l'atmosphère  renferme  à toute  hauteur,  ou  du  moins 
jusqu’à  la  hauteur  des  nuées  orageuses,  du  fer,  du  soufre,  du 
charbon,  dont  l’étincelle  électrique  s’imprègne,  et  qu’elle 
transporte  à la  surface  de  la  terre  où  ils  vont  former  de 
très-minces  dépêts  autour  des  points  foudroyés.  Mais  il  nous 
semble  plus  naturel  d'admettre  que  c’èst  du  sol  d’où  les  en- 
lèvent les  nuages  fortement  électriques  que  proviennent  ces 
substances , car  on  ne  les  observe  que  lorsque  la  foudre  éclate 
entre  un  nuage  et  la  terre.  Quant  aux  grands  effets  mécani- 
ques que  produit  la  foudre,  tels  que  renversement  de  murs, 
projection  au  loin  de  blocs  de  pierre  très-massifs,  et  autres  du 
même  genre,  plus  ou  moins  remarquables  par  les  circonstances 
singulières  qu'ils  présentent  quelquefois,  ils  sont  la  consé- 
quence de  l’espèce  d'explosion  que  détermine  la  décharge  élec- 
trique toutes  les  fois  qu’on  l’oblige  de  traverser  les  corps 
mauvais  conducteurs,  à travers  lesquels  elle  ne  peut  être 
transmise  qu’en  détruisant  leur  structure  moléculaire,  c'est- 
à-dire  en  les  brisant,  les  fendant  ou  les  faisant  éclater.  11  arrive 
quelquefois,  quand  les  corps,  tels  que  des  pierres,  sont  hu- 
mides, que  ces  effets  sont  dus  à la  force  expansive  de  la  vapeur 
engendrée  par  la  chaleur  que  dégage  la  décharge;  c’est  en 
particulier  ce  qui  a lieu  quand  ce  sont  des  arbres  qui  sont 
foudroyés.  Le  plus  souvent  leurs  troncs  et  leurs  branches  sont 
divisés  en  lattes  minces,  quelquefois  même  en  filets  très-déliés 
dans  le  sens  des  fibres  sans  aucune  trace  de  carbonisation; 
mais  seulement  tous  ces  débris  sont  parfaitement  desséchés; 
les  filaments  restent  adhérents  à la  base  du  tronc  ou  sont  dis- 
persés dans  mille  directions  différentes;  tous  ces  effets  sont 
évidemment  dus  au  passage  de  la  décharge  à travers  les  por- 
tions humides  de  l'arbre  et  à la  vaporisation  de  l’eau  qui  en 
résulte.  Les  transports  de  matière  pondérable  par  la  foudre, 
quelque  curieuses  que  soient  les  particularités  qu’ils  présen- 
tent dans  certains  cas,  ne  soûl  qu'une  conséquence  indirecte 
de  la  décharge  électrique,  et  on  ne  saurait  déduire,  comme  on 
est  tenté  de  le  faire  quelquefois,  de  la  direction  d’un  trans- 
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port  opéré  par  la  foudre,  le  sens  du  mouvement  du  météore 
lui-même.  La  question  des  foudres  descendantes  et  ascendantes 
n’en  est  plus  une,  et  on  ne  peut  plus  conclure,  comme  le  fai- 
saient autrefois  les  physiciens,  qu'une  foudre  est  ascendante, 
parce  qu’elle  a soulevé  un  pavé,  tandis  qu’elle  est  descendante, 
parce  que  des  objets  ont  été  projetés  de  haut  en  bas,  une  fois 
qu’il  est  prouvé  que-  toutes  ces  circonstances  sont  des  effets 
indirects  de  la  décharge. 

Parmi  les  phénomènes  que  produit  la  chute  de  la  foudre, 
l’un  des  plus  remarquables  est  la  formation,  quand  elle  tra- 
verse un  sol  sablonneux,  de  tubes  vitrifiés  qu’on  a nommé  ful- 
gurites  ou  tubes  fulminaires , De  Saussure  sur  la  cime  du  Mont 
Blanc,  llamond  sur  le  pic  du  Midi,  aux  Pyrénées,  sur  le  Puy- 
de-Dôme,  Humboldt  et  Bonpland  sur  la  plus  haute  cime  du 
Tobuca  (à  l’ouest  de  Mexico),  avaient  observé  des  traces  nom- 
breuses de  vitrificaliou  sur  les  roches  dont  se  composent  ces 
sommets,  et  ils  n’avaient  pas  hésité  à les  attribuer  à la  foudre. 
Il  y a plus;  il  est  arrivé  des  cas  dans  lesquels  on  a pu  sonder 
jusqu’à  une  certaine  profondeur  le  terrain  sur  la  surface  du- 
quel la  foudre  venait  de  tomber,  et  on  y a trouvé  des  traces  de 
fusion  très-prononcée.  Quant  aux  tubes  fulminaires,  on  en  a 
découvert  déjà  en  1711  en  Silésie,  puis  plus  tard  dans  diffé- 
rentes parties  de  l’Allemagne,  en  Angleterre,  au  Brésil  ; les 
fulguriles  sont  presque  toujours  creux  ; ils  descendent  ordinai- 
rement dans  le  sable  suivant  la  verticale;  ils  ont  à la  surface 
du  sol  depuis  1 millimètre  jusqu’à  15  millimètres  d’ouver- 
ture; ils  se  rétrécissent  à mesure  qu’on  s’enfonce  et  se  termi- 
nent souvent  en  pointe;  l’épaisseur  de  leurs  parois  varie  entre 
un  demi  millimètre  et  27  millimètres  ; leur  longueur  totale 
atteint  quelquefois  8 à 10  mètres;  de  nombreuses  fissures  trans- 
versales les  divisent  en  fragments  plus  ou  moins  longs;  la 
paroi  intérieure  des  tubes  est  un  verre  parfait,  uni  et  très- 
brillant,  semblable  à l’opale  vitreuse.  Il  est  facile  de  s’assurer 
qu’une  température  très-élevée  peut  déterminer  sur  du  sable 
semblable  à celui  où  l’on  trouve  ces  fulguriles,  des  traces  de 
fusion  et  un  émail  analogue  à celui  qui  revêt  le  canal  inté- 
rieur des  tubes.  L’origine  électrique  de  ces  tubes  est  d’autant 
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moins  douteuse  qu’on  a réussi  à eu  produire  de  semblables, 
mais  de  très-petites  dimensions,  en  faisant  passer  la  décharge 
électrique  d’une  puissante  batterie  à travers  du  verre  pilé  *, 
et  qu’on  a pour  ainsi  dire  pris  la  nature  sur  le  fait  eu  en 
découvrant  à l'endroit  même  où  la  foudre  venait  de  tomber. 
Le  docteur  Fiedler,  qui  s’est  beaucoup  occupé  de  ce  sujet, 
en  signale  deux  cas,  et  M.  Aragocite  l’un  des  plus  remarqua- 
bles, celui  qui  a été  observé  par  M.  le  professeur  Hageu,  de 
Kœnigsberg,  près  d’un  village,  au  bord  de  la  mer  Baltique. 
Le  tonnerre  étant  tombé  sur  un  bouleau,  on  découvrit  dans 
le  sol,  tout  près  de  l’arbre,  deux  trous  étroits  et  profonds. 
M.  Hagen  fit  creuser  avec  soin  autour  de  ces  trous;  le  pre- 
mier, qui  fut  trouvé  chaud,  n’offrit  rien  de  particulier;,  le 
second,  jusqu’à  la  profondeur  d’un  tiers  de  mètre,  ne  présenta 
non  plus  rien  de  remarquable  ; mais  un  peu  plus  bas  com- 
mençait un  tube  vitrifié;  la  fragilité  du  tube  ne  permit  de  le 
retirer  que  par  petits  fragments  de  4 à 5 centimètres  de  long. 
L’enduit  vitreux  intérieur  était  très-luisant,  couleur  gris  de 
perle  et  parsemé  dans  toute  son  étendue  de  points  noirs.  Le 
docteur  Fiedler  remarque  que,  à une  certaine  profondeur,  en 
creusant  dans  les  plaines  de  sable  où  l'on  trouve  les  tubes  ful- 
minaires,  il  existe  des  nappes  d’eau  qui  déterminent  la  chute 
de  la  foudre  sur  la  surface  du  sol  qui  les  recouvre,  et  qui  expli- 
quent par  conséquent  la  formation  de  ces  tubes. 

La  foudre  produit  des  effets  chimiques  analogues  à ceux  qu'oc- 
casionnent les  décharges  électriques;  parmi  ces  effets,  le  plus 
remarquable  est  celui  auquel  est  due  l'odeur  qui  l'accompagne. 
Cette  odeur,  qu’on  a comparée  à celle  des  vapeurs  sulfureuses  et 
du  phosphore,  est  celle  de  l’ozone;  et  il  est  facile  de  compren- 
dre que  les  fortes  décharges  électriques,  qui  constituent  la  fou- 
dre, doivent  changer  en  ozone  une  prodigieuse  quantité  d’oxy- 
gène de  l’air  atmosphérique.  11  ne  faut  donc  pas  aller  chercher 
l'origine  de  cette  odeur  ailleurs,  et  en  particulier  dans  les 
substances  très-divisées  que  la  foudre  transporte;  d’autant  plus 
que  la  foudre  qui  éclate  entre  deux  nuages  produit  ce  même 

1 C’est  cc  qu’avaient  fait  en  1823  Savart  et  quelques  autres  physicien». 
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effet  aussi  bien  que  celle  qui  éclate  entre  un  nuage  et  la  terre, 
et  qu’on  l’observe  également  en  pleine  mer. 

L’air  atmosphérique  renferme  presque  constamment  de  l'o- 
zone à divers  degrés  d’intensité,  et  comme,  ainsi  que  nous  le 
verrons  plus  loin , on  a cru  trouver  à la  présence  de  l'ozone 
dans  l’air  quelque  influence  sur  l’état  sanitaire,  on  a imaginé 
d’apprécier  la  plus  ou  moins  grande  quantité  d’ozone  qui  se 
trouve  dans  l'atmosphère,  au  moyen  de  la  coloration  plus  ou 
moins  forte  qu’affectent  des  bandes  de  papier  imbibées  d’io- 
dure  de  potassium  amidonné,  dont  on  a fait  des  ozonomètres. 
C'est  aussi  à la  production  de  l'ozone  qu’est  due  la  présence  de 
l’acide  nitrique  et  de  quelques  nitrates  dans  l'atmosphère,  qui 
est  accusée  par  l'analyse  des  eaux  de  pluies  d’orage;  en  effet, 
M.  Schoenbein  a démontré  que  la  combinaison  de  l’oxygène  et 
de  l'azote,  qui  produit  l’acide  nitrique,  s’opère  sous  l’influence 
des  décharges  électriques  par  la  conversion  de  l’oxygène  en 
ozone.  M.  Liebig  a découvert  la  présence  de  l’acide  nitrique 
dans  les  pluies  d’orage,  et  M.  Barrai  celle  du  nitrate  d'ammo- 
niaque; ce  dernier  chimiste,  en  effet,  en  analysant  mois  par 
mois  toutes  les  eaux  de  pluie  recueillies  pendant  deux  années 
à l’Observatoire  de  Paris,  y a constamment  trouvé  du  nitrate 
d'ammoniaque,  même  pour  les  époques  où  il  ne  tonne  que  peu 
ou  point  à Paris;  ce  qui,  du  reste,  n'est  point  contraire  à l’ori- 
gine électrique  de  ce  composé,  car  il  n'y  a pas  un  jour  de  l’an- 
née où  il  ne  tonne  quelque  part,  et  les  nuages  qui  se  résolvent 
en  pluie,  à Paris,  ont  parcouru  des  régions  dont  il  ne  nous  est 
pas  permis  de  limiter  l'étendue.  La  présence  des  sels  ammonia- 
caux dans  les  pluies  d’orage  doit  jouer  un  rôle  important  dans 
l’influence  de  ces  pluies  sur  la  végétation;  ne  serait-il  pas  aussi 
possible,  que  les  nitrières  naturelles,  qui  ne  se  trouvent  que  dans 
certains  terrains  particuliers,  dussent  leur  origine  à la  forma- 
tion de  l’acide  nitrique  par  l’électricité  atmosphérique?  Enfin, 
la  formation  de  l’ammoniaque  par  les  décharges  électriques 
qui  constituent  la  foudre,  indique  évidemment  que  ces  dé- 
charges opèrent  la  décomposition  de  l’eau  des  nuages;  point 
important  sur  lequel  nous  reviendrons  plus  loin. 

La  foudre  exerce  encore,  comme  les  décharges  électriques, 
ni.  10 
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une  action  magnétique  très-prononcée  et  qui  a été  constatée  bien 
longtemps  avant  la  découverte  de  l'électro-mngnétisme.  Déjà, 
en  fG7o  et  1G8I,  des  navigateurs  anglais  avaient  observé  le 
retournement  des  pôles  des  boussoles,  opéré  par  la  chute  de  la 
foudre  sur  des  vaisseaux.  Quelquefois,  c'est  la  destruction  com- 
plète du  magnétisme  dans  une  aiguille,  ou  môme  son  aimanta- 
tion dans  un  sens  perpendiculaire  ou  incliné  à la  direction  or- 
dinaire, qu'opère  la  chute  de  la  foudre  dans  son  voisinage; 
efTels  qui  peuvent  tous  être  produits  par  des  décharges  électri- 
ques artificielles  dirigées  dans  des  sens  divers  en  dehors,  mais 
très-près  d'aiguilles  d'acier  de  différentes  formes,  et  plus  parti- 
culièrement en  forme  de  losanges,  soit  pleins,  soit  évidés 
comme  l’étaient  autrefois  les  aiguilles  de  boussoles.  Ce  n'est 
pas  seulement  en  modifiant  le  magnétisme  de  corps  déjà  ai- 
mantés, que  l'action  magnétique  de  la  foudre  se  manifeste,  mais 
aussi  en  aimantant  des  masses  d’acier  ou  de  fer  qui  ne  l’avaient 
pas  été  préalablement;  il  n’y  a rien  d’étonnant  d’après  ce  que 
nous  savons  des  propriétés  magnétisantes  des  décharges  élec- 
triques. 11  est  résulté,  quelquefois,  soit  de  ce  genre  d'effet,  soit 
du  premier,  de  très-graves  conséquences  pour  les  marins  qui, 
trompés  par  les  fausses  indications  de  leurs  instruments,  se 
sont  jetés  sur  des  écueils  dont  ils  croyaient  s’éloigner  à toutes 
voiles;  l’aimantation  d'une  multitude  de  masses  d'acier,  ré- 
pandues sur  un  navire,  peut  créer  des  centres  d’attraction  puis- 
sants et  produire,  sans  que  les  boussoles  aient  été  dérangées 
elles-mêmes,  des  déviations  locales  d’autant  plus  nuisibles 
qu'en  pleine  mer  le  navigateur  a peu  de  moyens  d'en  constater 
l'existence  et  surtout  d’en  déterminer  la  valeur.  Un  autre  genre 
de  perturbations,  contre  lequel  le  navigateur  a aussi  à se  pré- 
munir, est  celui  qui  résulte  de  l'aimantation  par  un  coup  de 
foudre  des  différentes  pièces  d'acier  qui  entrent  dans  la  compo- 
sition d’un  chronomètre  et  particulièrement  du  balancier.  En 
effet,  le  magnétisme  terrestre  influe  alors  sur  la  marche  de 
l'instrument,  comme  M.  Duperrey  a eu  l’occasion  de  l’observer 
dans  son  voyage  sur  la  Coqvil/e.  11  résulte  de  là  des  accéléra- 
tions ou  des  retards  sensibles  qui  peuvent,  après  un  certain 
nombre  do  jours  de  navigation,  produire  sur  la  détermination 
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de  la  longitude  géographique  des  erreurs  fort  dangereuses.  On 
a 1 exemple  du  paquebot  le  New-York  qui,  arrivant  à Livcrpool 
en  mai  1847,  après  avoir  été  deux  fois  frappé  de  la  foudre,  avait 
des  chronomètres  de  33’, 58'*  en  avance  de  ce  qu'ils  auraient 
marqué  si  la  foudre  n'avait  pas  frappé  le  bâtiment.  Cette  ai- 
mantation peut  durer  longtemps;  on  a trouvé  quelle  avait  per- 
sisté, pendant  vingt-sept  ans,  dans  une  montre  près  de  la- 
quelle la  foudre  avait  passé  dans  sa  chute'. 

11  me  reste  à parler,  pour  achever  l'examen  des  effets  que 
produit  la  foudre,  de  ses  effets  physiologiques,  et  en  particulier 
de  la  mort  qu’elle  détermine  chez  les  hommes  ou  les  animaux 
qui  sont  sur  son  passage.  Cependant  il  arrive  quelquefois 
qu  ils  sont  foudroyés  sans  être  tués,  mais  qu'ils  reçoivent  des 
blessures  plus  ou  moins  violentes.  Souvent  les  vêlements  pren- 
nent feu  et  les  victimes  portent  la  trace  de  brûlures  plus  ou 
moins  profondes;  ces  brûlures  sont  en  général  des  effets  indi- 
rects de  la  foudre,  car  son  action  directe  consiste  essentielle- 
ment dans  une  secousse  générale  qu  elle  occasionne  dans  le 
corps  et  qui  amène  sa  désorganisation.  C’est  surtout  dans  le 
système  vasculaire  que  la  foudre  détermine  des  lésions  par  suite 
desquelles  il  y a un  épanchement  du  sang  et  d’autres  liqui- 
des, qui  occasionne  instantanément  la  mort;  ce  sont  ces  désor- 
dres qui  amènent,  éomme  on  l’a  observé,  la  putréfaction  irès- 
proropte  des  cadavres  dans  le  cas  de  morts  produites  par  la 
foudre;  cependant  le  système  nerveux  éprouve  aussi  de  gran- 
des altérations,  comme  nous  en  verrons  de  nombreuses  preuves 
plus  tard,  sans  qu’il  y ait  alors,  en  cas  de  mort,  accélération 
de  la  putréfaction. 

La  foudre  produit  sur  les  corps  animés  qu'elle  frappe  des 

• J'ai  observé,  en  faisant  des  expériences  avec  an  gros  électro-aimant,  qu'un 
chronomètre  de  poche  que  Je  portais  sur  moi  s'arrêtait  dès  que  je  m'approchais 
de  cet  électro-aimant  ; je  me  suis  assuré  que  cel  arrêt  provenait  de  l'aimantation 
qu'éprouvaient  les  pièces  d'accès  du  balancier  à compensation;  celte  aimanta- 
tion malheureusement  permanente  dérangeait  notablement  l’instrument  en  oc- 
casionnant un  retard  sensible  dans  sa  marche.  Il  fallait  beaucoup  de  temps  avant 
que  l'aimantation  dispardt,  et  le  meilleur  moyen  de  la  faire  disparaître  était 
d'exposer  longtemps  de  suite  te  chronomètre  4 une  température  de  50  à 60*. 
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effets  mécaniques  considérables,  ordinairement  en  rapport  avec 
les  parties  métalliques  disséminées  dans  les  vêtements  de  l’indi- 
vidu atteint  ; quelquefois  les  empreintes  de  la  foudre  ne  sont 
que  superficielles  et  se  réduisent  à deséchymoses;  dans  d’au- 
tres circonstances,  les  os  eux-mêmes  sont  brisés.  On  a signalé  un 
cas  dans  lequel  le  crâne  d’un  homme  frappé  de  la  foudre  avait 
été  comme  broyé  par  un  instrument  contondant.  On  a cité  des 
exemples  dans. lesquels  des  coups  de  foudre,  trop  peu  intenses 
pour  produire  la  mort,  avaient  occasionné  la  surdité  ou  pro- 
duit une  amaurose  avec  dilatation  et  perle  de  la  contractilité 
' de  la  pupille;  ordinairement  celte  surdité  et  cette  amaurose  se 
dissipent  en  peu  de  temps;  on  les  a vues  d’autres  fois  durer 
plusieurs  jours  ou  plusieurs  semaines.  11  arrive  quelquefois  que 
les  coups  de  foudre,  trop  peu  intenses  pour  tuer  les  hommes, 
ont  la  propriété  de  les  débarrasser  de  maladies  dont  ils  souf- 
fraient antérieurement;  c’est  ce  que  nous  verrons  dans  le 
chapitre  que  nous  consacrerons  aux  effets  thérapeutiques  de 
l’électricité  et  dans  lequel  nous  étudierons,  d’une  manière  par- 
ticulière, l’influence  de  l’électricité  atmosphérique  sur  l’orga- 
nisme vivant.  Ajoutons  encore  que  la  foudre  brûle  et  fait  dis- 
paraître ordinairement  le  poil  sur  toutes  les  parties  du  corps 
de  l’individu  qu’elle  frappe,  ce  qui  tient  très-probablement  à 
ce  que,  vu  leur  forme,  c’est  par  les  cheveux  et  les  poils  en  gé- 
néral, que  s’opère  la  transmission  de  l’électricité  entre  le  corps 
et  les  objets  ambiants. 

Nous  pourrions  citer  de  nombreux  cas  de  morts  produites  par 
la  chute  de  la  foudre  avec  des  circonstances  particulières  que  pré- 
sentaient les  cadavres  des  personnes  foudroyées  ; l’un  des  plus 
remarquables  est  celui  d’un  homme  tué  par  la  foudre  à Zante, 
en  1836,  et  sur  le  corps  duquel  on  trouva  la  marque  de  pièces 
de  monnaie  qu’il  avait  dans  sa  poche  où  elles  étaient  restées  à 
une  assez  grande  distance  de  la  partie  du  corps  qui  avait  reçu 
l’empreinte;  effet  analogue  à celui  que  Rarsten  a obtenu  avec 
de  simples  décharges  électriques*.  En  général,  l’on  diminue 
la  chance  d’être  foudroyé  en  temps  d’orage  en  se  débarrassant 

1 Tome  H,  P-  IIS* 
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des  objets  de  métal  qu'on  peut  avoir  sur  soi  ; il  paraît  qu’il 
n’est  pas  non  plus  indifférent  d’avoir  certains  vêtements  plutôt 
que  d’autres;  dans  une  chute  de  foudre  qui  eut  lieu  le  il  juil- 
let 1819  pendant  le  service  divin  sur  l’église  de  CluUeanneuf- 
les-Moutiers,  dans  les  Basses-Alpes,  et  qui  tua  raides  neuf  per- 
sonnes et  en  blessa  plus  ou  moins  quatre-vingt-deux,  deux  des 
trois  prêtres  qui  entouraient  l’autel  tombèrent  gravement  frap- 
pés, tandis  que  le  troisième,  qui  était  le  seul  revêtu  d’orne- 
ments de  soie,  n'éprouva  aucun  mal. 

Un  fait  assez  important  à remarquer,  c’est  que,  lorsque  la 
foudre  tombe  sur  des  hommes  ou  des  animaux  placés  à la  suite 
les  uns  des  autres,  soit  en  ligne  droite,  soit  le  long  d’une 
courbe  non  fermée,  c’est  aux  extrémités  de  la  file  que  les  effets 
sont  généralement  les  plus  intenses.  Ainsi,  le  2 août  178ü  la 
foudre  tomba  à Rambouillet  sur  une  écurie  où  se  trouvaient  sur 
une  seule  file  trente-deux  chevaux;  sur  trente  qui  furent  ren- 
versés sur-le-champ  deux  seuls,  moururent , l’un  immédiate- 
ment, l’autre  peu  de  temps  après;  or  ces  deux  chevaux  étaient 
ceux  qui  occupaient  les  extrémités  de  la  file.  Le  22  août  1808, 
la  foudre  tomba  sur  une  maison  du  village  de  Knonau  en 
Suisse;  cinq  enfants  lisaient  assis  sur  un  banc  dans  une  pièce 
du  rez-de-chaussée;  le  premier  et  le  dernier  tombèrent  raides 
morts,  les  trois  autres  n’éprouvèrent  qu’une  violente  commo- 
tion. On  pourrait  multiplier  les  exemples  de  cas  de  ce  genre, 
qui  semblent  rentrer  dans  le  fait  que  l’effet  des  décharges  élec- 
triques est  toujours  plùsfort  là  où  il  y a solution  de  continuité; 
mais  ce  qui  est  assez  singulier,  c’est  que  dans  les  cas  qui  nous 
occupent,  les  chevaux  et  les  enfants,  quoiqu’à  la  suite  les  uns 
des  autres,  n’étaient  pas  immédiatement  eu  contact;  il  est  vrai 
qu’ils  étaient  assez  rapprochés. 

Un  cas  assez  rare,  mais  très-curieux  parmi  les  accidents  cau- 
sés par  la  foudre,  est  celui  qu’on  désiguc  par  choc  en  retour, 
dans  lequel  des  personnes  ou  des  animaux  peuvent  être  fou- 
droyés à distance  d’un  nuage  orageux;  c’est  un  effet  d’in- 
fluence facile  à expliquer.  Toutes  les  fois  qu’un  nuage  est  forte- 
ment électrisé  et  qu’une  personne  se  trouve  dans  sa  sphère 
d’activité,  l’électricité  naturelle  de  cette  personne  est  décompo- 
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fiée  par  influence;  celle  de  nom  contraire  à l'électricité  du 
nuage  est  attirée,  celle  de  même  nom  est  repoussée  dans  le 
sol  ; la  personne  se  trouve  donc  dans  un  état  électrique  con- 
traire à celui  du  nuage.  Mais  si  le  nuage  vient  à se  décharger 
eu  un  point  quelconque,  par  exemple  sur  un  lieu  élevé  ou  sur 
un  arbre,  perdant  tout  d’un  coup  une  grande  portion  de  son 
électricité,  il  ne  peut  plus  maintenir  dans  un  état  électrique  con- 
traire à celui  qu’il  avait,  la  personne  qui  est  au-dessous  de  lui; 
alors  lcleclricité  de  celle-ci  se  déclinrge  dans  le  sol  subitement, 
cl  la  secousse  électrique  qui  en  résulte  peut  être  assez  forte 
pour  donner  la  mort  sans  laisser  aucune  trace  visible  d’altéra- 
tion dans  le  cadavre;  évidemment  dans  ce  cas  l’action  a eu  lieu 
sur  le  système  nerveux.  Voici  un  cas  de  choc  en  retour  cité  par 
Brydone  qui  est  remarquable.  Un  homme  nommé  Lauder,  qui 
conduisait  une  voilure  de  charbon,  fut  tué  avec  ses  che- 
vaux sans  qu’un  autre  charretier  assis  sur  une  voiture  qui 
suivait  la  première  eût  aperçu  d'éclair  et  éprouvé  de  commo- 
tion quoiqu'il  eût  vu  tomber  les  chevaux;  mais  dans  le  même 
moment  une  forte  détonation  s’était  fait  entendre  plus  loin;  du 
reste  les  traces  de  l’électricité  étaient  évidentes,  caril  y avait  der- 
rière chaque  roue  de  la  voiture  dont  les  chevaux  et  }e  conduc- 
teur avaient  été  foudroyés,  un  trou  de  cinq  centimètres  de  dia- 
mètre, et  des  fulgurites  s’étaient  formés  sous  le  sol. 

11  n’est  pas  sans  intérêt,  avant  de  s’occuper  des  moyens  de 
se  mettre  à l’abri  des  atteintes  de  la  foudre,  de  se  faire  une  idée 
du  nombre  des  personnes  qui  sont  foudroyées  annuellement 
dans  différents  pays.  M.  Arago  avait  essayé  de  faire  cette  statis- 
tique pour  la  France,  et,  malgré  que  les  renseignements  qu’il 
avait  pu  se  procurer  fussent  très-imparfaits  et  très-incomplets, 
il  avait  trouvé  que  l’évaluation  qui  porte  à 69  le  nombre  des 
personnes  tuées  annuellement  par  la  foudre  en  France  est 
trop  faible.  M.  Boudin , qui  a publié  récemment  un  mémoire 
très-iuléressant  sur  le  nombre  des  victimes  que  fait  la  foudre 
cl  sur  les  phénomènes  qui  s’observent  chez  les  hommes  et 
les  animaux  foudroyés1,  est  arrivé,  au  moyen  de  documents 
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lires  des  archives  du  ministère  de  la  justice,  à montrer  que  la 
foudre,  dans  la  courte  période  de  1835  à 1852,  n’a  pas  tué 
moins  de  treize  cent  huit  personnes  en  France,  ce  qui  donuo 
6 victimes  environ  par  mois  en  moyenne;  il  ne  s'agit  ici  que 
des  personnes  tuées,  et  non  de  celles  qui  ont  été  simplement 
frappées  par  la  foudre.  La  répartition  entre  les  divers  mois  de 
l’année  des  victimes  que  fait  la  foudre  ne  donne  aucune  vic- 
time pour  les  quatre  mois  de  janvier,  février,  novembre  et 
décembre;  le  maximum  est  en  juin  où  sur  103  personnes  tuées 
par  la  foudre  dans  l'année  il  y en  a 22,  et  en  août  où  il  y en 
a 19.  Le  maximum  des  personnes  tuées  par  un  seul  coup  de 
foudre  ne  dépasse  pas  8 ou  9.  M.  Boudin  a étendu  ses  rccher- 
-ches  à d’autres  pays  qu’à  la  France;  ainsi  il  a trouvé  que  le 
nombre  des  personnes  tuées  par  la  foudre  est  en  moyenne,  eu 
Belgique,  de  3,  en  Suède  de  9,64,  et  en  Angleterre  de  22. 
M.  l’oey  de  la  Havane,  quia  fait  des  recherches  semblables 
pour  les  Etats-Unis  et  pour  111e  de  Cuba,  trouve  pour  les  États- 
Unis  une  moyenne  de  21,83  par  an,  nombre  évidemment  trop 
faible,  puisque  Meriann  en  trouve  50. 11  est  clair  qu’on  ne  tient 
pas  compte  des  cas  où  la  foudre  a seulement  occasionné  des 
blessures  non  suivies  de  mort,  ni  des  cas  où  elle  a incendié  des 
maisons,  cas  très-fréquents  dans  certaines  parties  des  États- 
Unis.  Il  paraîtrait  que  les  animaux  sont  en  général  beaucoup 
plus  maltraités  que  l’espèce  humaine,  peut-être  cela  viendrait- 
il  de  ce  qu’ils  sont  réunis  en  plus  grand  nombre  ; M.  d'Abbadie 
rapporte  à ce  sujet  qu'en  Éthiopie  un  seul  coup  de  foudre  a tué 
2,000  moutons.  Très-souvent,  d’après  la  remarque  de  M.  Bou- 
din, il  arrive  que  le  berger,  le  chasseur  et  le  cavalier  sont  épar- 
gnés, tandis  que  les  bestiaux  , les  chiens  et  les  chevaux  sont 
frappés. 

Les  dangers  que  fait  courir  la  foudre  sont  donc,  d’après  les 
considérations  qui  précèdent,  assez  grands  pour  qu’on  doive 
s'eu  occuper,  tant  pour  éviter  les  cas  de  mort,  plus  fréquents 
qu’on  ne  le  croit  généralement,  qu’elle  occasionne,  que  pour 
mettre  les  constructions  diverses  à l’abri  des  incendies  qu’elle 
détermine  dans  sa  cbule.  Ces  dangers , il  est  vrai,  ne  sont  pas 
les  mêmes  partout;  ainsi  les  accidents  provenant  de  la  foudre 
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sont  moins  nombreux  dans  l’enceinte  des  grandes  villes  que 
dans  les  villages  et  en  rase  campagne;  ils  sont  bien  plus  fré- 
quents sur  les  lieux  élevés  que  dans  les  plaines;  certaines  loca- 
lités à hauteur  égale  y sont  plus  exposées  que  d'autxes.  Sui- 
vant M.  lloussingault,  par  exemple  personne,  n’babite  volon- 
tiers, à cause  de  la  fréquence  des  coups  foudroyants,  El  Sitio 
de  Tumba  Itarreto,  près  de  la  mine  d’or  de  la  Vega  de  Supia, 
dans  la  république  de  la  Nouvelle-Grenade.  La  Loma  de  Pitago, 
dans  les  environs  de  Popayan,  a la  même  célébrité.  Si  le  nom- 
bre des  victimes  que  fait  la  foudre  n'est  pas  considérable  dans 
l’enceinte  des  villes,  le  nombre  des  maisons  et  des  édifices  frap- 
pés et  endommagés  est  au  contraire  très-grand,  ainsi  que  cela 
résulte  du  recensement  qu'en  a fait  M.  Arago;  il  signale  les 
dégâts  considérables  qui  en  sont  la  conséquence,  et  en  particu- 
lier ceux  qu'occasionne  la  foudre  quand  elle  frappe  des  maga- 
sins à poudre  et  des  vaisseaux  ; il  cite  un  grand  nombre  d’exem- 
ples de  l’un  et  de  l’autre  cas,  et  il  remarque  qu’il  arrive 
quelquefois  que  la  foudre,  en  pénétrant  dans  les  magasins  à 
poudre,  disperse  la  poudre  sans  y mettre  le  feu.  Ce  fait  rare 
cependant,  car  l’inverse  est  beaucoup  plus  fréquent,  tient  à ce 
que  l’inflammation  de  la  poudre,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  n’a 
lieu  qu’aulant  que  la  décharge  électrique  rencontre  dans  sa 
route  une  certaine  résistance  qui  retarde  sa  vitesse. 

Les  hommes,  dès  les  âges  les  plus  reculés,  ont  donc  imaginé 
des  moyens  pour  se  mettre  personnellement  à l’abri  de  la  fou- 
dre. Nous  n’examinerons  pas  ces  divers  moyens  qui  n’ont 
qu’un  intérêt  purement  historique  ; nous  nous  bornerons  à 
remarquer  que,  parmi  ces  moyens,  les  uns  n’ont  aucune 
valeur,  et  que  d'autres,  tels  que  de  ne  pas  courir,  que  d'em- 
pêcher des  courants  d'air,  etc.,  ont  tout  au  moins  une  valeur 
contestable. 

Lors  même  qu’une  enveloppe  isolante  atténue  certainement  le 
danger  dout  on  est  menacé,  ainsi  que  le  prouve  l’exemple  que 
nous  avons  cité  d’un  prêtre  qui  fut  préservé  de  l’atteinte  de  la 
foudre  par  le  vêlement  de  soie  dont  il  était  revêtu,  cependant  on 
ne  peut  admettre  qu’elle  le  fasse  tout  à fait  disparaître;  en  effet, 
le  verre  lui-même  n'est  pas  toujours  respecté  par  la  foudre, 
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ainsi  que  le  prouvent  plusieurs  exemples  de  carreaux  de  vitre 
brisés  et  réduits  en  poussière  par  elle,  et  même  simplement 
percés  de  trous  trcs-nets,  sans  fissures  adjacentes.  Nous  avons 
déjà  dit  qu’il  vaut  mieux  éviter  d’avoir  sur  soi  des  objets  mé- 
talliques quand  on  craint  d'jitre  foudroyé  en  temps  d’orage; 
Franklin  recommande  aussi  de  ne  pas  se  tenir  trop  près  des 
cheminées  dont  la  suie  peut  conduire  la  décharge  électrique, 
de  s’éloigner  par  la  même  raison  des  métaux,  des  glaces  (à  cause 
de  leur  tain),  des  dorures;  le  mieux  semble  devoir  être,  de  se 
tenir  au  milieu  d’un  salon;  moins  on  touche  les  murs  et  le 
sol,  moins  on  est  exposé;  le  plus  sûr  serait,  peut-être,  d’avoir 
un  hamac  suspendu  à des  cordons  de  soie,  au  centre  d’une 
vaste  chambre.  Cependant,  même  avec  ces  précautions,  il  peut 
arriver  que,  si  la  foudre  ne  trouve  pas  un  conducteur  continu 
autour  de  la  chambre,  elle  s'élance  d’un  point  sur  le  point  dia- 
métralement opposé,  et  rencontre  dans  sa  course  des  per- 
sonnes placées  au  milieu  de  la  pièce.  De  nombreuses  réunions 
d’hommes  ou  d'animaux  peuvent  augmenter  le  danger  d’être 
frappé  par  la  foudre,  soit  en  agglomérant  en  un  point  donné 
une  plus  grande  quantité  de  matière  conductrice,  soit  en 
déterminant  par  leur  transpiration  une  colonne  ascendante  de 
vapeur  dont  l’effet  est  de  conduire  de  préférence  la  décharge 
vers  le  lieu  même  d'où  elle  émane;  enfin,  c'est  probablement 
aussi  à un  courant  ascendant  d’air  humide  qu’on  peut  attribuer 
le  fait  observé  assez  généralement  que  les  granges  remplies  de 
grains  et  de  fourrages  sont  plus  fréquemment  frappées  de  la 
foudre  que  les  autres  bâtiments.  IL  arrive  aussi  quelquefois 
qu'une  seule  personne  est  foudroyée  au  milieu  d’un  groupe 
nombreux,  et,  inversement,  qu’une  seule  personne  est  épar- 
gnée, sans  qu’on  puisse  entrevoir  aucune  cause  extérieure  de 
cette  différence  qui  tient  évidemment  à ce  que,  ainsi  que  l’ex- 
périence directe  le  prouve,  il  y a des  individus  qui  sont  natu- 
rellement plus  conducteurs  de  l'électricité  que  d’autres. 

Quoiqu’il  soit  plus  prudent  de  ne  pas  se  trouver  au  milieu 
des  nuages  d’où  les  éclairs  et  la  foudre  s’échappent  d’une  ma- 
nière incessante,  cependant  un  grand  nombre  d’exemples  de 
personnes  qui  se  sont  trouvées  dans  cette  situation,  et  qui  en 
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sont  sorties  saines  et  sauves,  montre  qu’il  n’y  a pas  toujours 
danger  de  mort  à traverser  de  semblables  nuages;  il  est  égale- 
ment plus  prudent  de  se  tenir,  en  temps  d'orage,  à une  certaine 
distance  des  lils  télégraphiques,  afin  d’échapper  au  choc  des 
étincelles,  qui  peuvent  dépendre,  comme  lo  professeur  Henry 
l’a  démontré,  des  phénomènes  d’induction. 

Ce  n’est  pas  seulement  des  individus,  mais  des  habitations, 
des  villes  entières,  et  même  de  grandes  étendues  de  pays 
qu'on  a cherché  à préserver  de  la  foudre  par  divers  procédés. 
On  a d’abord  constaté  que,  lorsqu’un  orage  passe  sur  une 
vaste  forêt,  il  s’affaiblit  notablement,  ce  qui  lient  à ce  que  les 
arbres  soutirent  aux  nuages  orageux  une  partie  considérable 
de  l'électricité  dont  ils  sont  chargés;  on  en  a au  reste  la  preuve 
dans  la  multitude  de  fentes  ou  de  fissures  qu'on  y trouve  quand 
on  les  scie  pour  en  faire  des  planches  ou  des  madriers,  fissures 
qui  proviennent  évidemment  des  coups  de  foudre  qu'ils  ont 
reçus.  Cependant  les  arbres  ne  sont  pas  toujours  des  préserva- 
tifs contre  les  dangers  de  la  foudre,  quoiqu'ils  le  soient  le  plus 
souvent;  ou  cite  des  exemples  de  maisons  frappées  quoiqu’elles 
fussent  dominées  par  des  arbres  très-rapprochés  et  beaucoup 
plus  élevés  qu'elles,  ce  qui  tient  très-probablement,  ainsi  qu’on 
l'a  pu  constater  dans  plusieurs  cas,  à ce  que  le  sol  sur  lequel 
étaient  les  arbres  était  beaucoup  moins  bon  conducteur  qué 
celui  sur  lequel  reposaient  les  maisons.  On  a longtemps  cru  que 
de  grands  feux  allumés  en  plein  air,  en  soutirant  l'électricité 
aux  nuages,  ou  de  fortes  et  nombreuses  détonations  d’artil- 
lerie, en  dissipant  les  nuées  orageuses,  étaient  des  moyens  effi- 
caces de  préserver  les  lieux  environnants  des  effets  des  orages; 
il  parait  que  le  premier  de  ces  moyens  n'est  pas  tout  à fait 
inefficace;  quant  au  second,  les  observations  recueillies  par 
M.  Arago,  sur  uno  assez  grande  échelle,  semblent  démontrer 
qu’il  est  sans  aucune  espèce  d’influence.  11  en  est  de  même  du 
fait  de  sonner  ou  de  ne  pas  sonner  les  cloches  en  temps  d'orage; 
il  n’est  nullement  prouvé,  ainsi  que  cela  résulte  d une  statis- 
tique assez  complète,  que  le  son  des  cloches  augmente  ou  dimi- 
nue l’imminence  du  danger  des  coups  de  foudre;  il  faut  seule- 
ment éviter  de  mettre  les  cloches  en  branle  dans  l'intérêt  des 
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sonneurs,  car  le  danger  qu’ils  courent  est  le  même  que  celui 
des  imprudents  qui,  en  temps  d’orage,  se  réfugient  sous  de 
grands  arbres.  La  foudre  frappe  les  objets  élevés,  et  surtout  los 
sommets  des  clochers  ; la  corde  de  chanvre  attachée  à la  cloche, 
ordinairement  imbibée  d’humidité,  conduit  la  décharge  jusqu'à 
la  main  du  sonneur;  de  là  tant  d’accidents  déplorables. 

Après  cet  exposé  rapide  des  moyens  par  lesquels  on  a cher- 
ché en  divers  temps  à se  mettre  à l’abri  des  atteintes  de  la 
foudre,  nous  arrivons  aux  paratonnerres  modernes,  tels  que 
Franklin  les  a imaginés  et  qu’ils  ont  été  perfectionnés  depuis 
lui.  Leur  efficacité  que  les  faits  ont  confirmée,  découle  à la  fois 
de  l’observation  et  de  la  théorie.  L’observation  a appris  que  la 
foudre,  en  général,  se  dirige  sur  les  parties  les  plus  élevées  des 
édifices,  qu’elle  se  porte  de  préférence  sur  les  métaux,  qu’une 
fois  qu’elle  a pénétré  dans  une  masse  métallique,  elle  ne  pro- 
duit des  dégâts  qu’au  moment  de  sa  sortie  et  autour  des  points 
par  lesquels  cette  sortie  s’opère,  qu’enfin  la  terre  humide  offre 
à la  foudre  un  écoulement  facile  qui  n’est  accompagné  d’aucun 
dégât,  quand  le  métal  qui  la  contient  plonge  un  peu  profondé- 
ment dans  le  sol.  De  là  découle  qu’une  maison  sera  garantie 
du  faite  aux  fondations,  s’il  se  trouve  dans  ses  points  culmi- 
nants des  pièces  métalliques  qui  du  toit  se  prolongeant  sans 
solution  de  continuité  jusqu’à  terre,  y aboutissent  en  s’enfon- 
çant dans  le  sol  toujours  plus  ou  moins  humide.  Quand  il  y a 
sur  le  faite  d’un  édifice  plusieurs  masses  métalliques  complè- 
tement séparées  les  unes  des  autres,  il  est  difficile  et  môme  im- 
possible de  savoir  laquelle  de  ces  masses  sera  foudroyée  de 
préférence,  car  le  point  de  départ  des  nuées  orageuses,  le  sens 
et  la  vitesse  de  leur  propagation,  doivent  avoir  à cet  égard  une 
influence  marquée.  Ainsi  le  meilleur  moyen  de  se  tirer  d’af- 
faire est  d’unir  toutes  ces  masses  séparées  par  des  tringles  ou 
des  bandes  métalliques,  de  manière  que  toutes  communiquent 
ainsi  avec  la  base  qui  aboutit  au  sol  humide. 

L’efficacité  de  ces  moyens  empruntés  à la  seule  observation 
explique  pourquoi  les  maisons  garnies  de  couvertures  métalli- 
ques continues,  communiquant  avec  le  sol  par  l’intermédiaire  de 
conduites  d’eau  également  en  métal,  sont  presque  généralement 
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épargnées  par  la  foudre,  tandis  qu’il  n'en  est  pas  de  même  des 
autres;  on  trouve  dans  ce  fait  une  explication  de  la  différence 
si  remarquable  qui  existe  entre  les  villes  et  les  villages,  quant 
au  nombre  des  maisons  foudroyées,  les  maisons  des  villes 
étant  presque  toutes  dans  la  première  catégorie  et  celles  des 
villages  dans  la  seconde.  C’est  à la  même  cause  qu'on  doit 
attribuer  le  fait  déjà  signalé  par  de  Saussure,  que  les  tours  de 
la  cathédrale  de  Saint-Pierre,  à Genève,  quoique  très-élevées 
et  placées  sur  une  éminence  de  manière  à dominer  tous  les 
objets  situés  dans  les  environs  à une  grande  distance,  jouis- 
sent depuis  près  de  trois  siècles  du  privilège  de  n’être  jamais 
foudroyées,  tandis  que  le  clocher  beaucoup  plus  bas  de  Saint- 
Gervais  a été  souvent  frappé  par  la  foudre.  En  effet,  les  tours 
de  Saint-Pierre  sont  garnies  de  conducteurs  accidentels;  celle 
du  milieu  eu  particulier,  qui  existe  depuis  près  de  trois  cents 
ans,  étant  tout  en  bois,  a dû  être  recouverte  de  fer-blanc  du 
haut  en  bas  et  sa  large  base  communiquant  avec  toutes  les 
parties  de  l’édifice,  rencontre  de  nombreuses  pièces  métalli- 
liques  qui  elles-mêmes  aboutissent  à des  tuyaux  de  plomb  et 
de  fer-blauc,  lesquels  pénètrent  dans  le  sol  où  ils  conduisent  les 
eaux  pluviales.  La  grande  colonne  de  Londres,  nommée  le 
Monument,  élevée  en  1677  en  commémoration  du  grand  in- 
cendie de  celle  capitale,  quoique  haute  de  62  mètres,  n’a  jamais 
été  frappée  par  la  foudre  depuis  qu’elle  existe,  ce  qui  tient  évi- 
demment à ce  que  sa  partie  supérieure  se  termine  par  un  large 
bassin  de  métal  garni  d’un  grand  nombre  de  bandes  également 
métalliques  qui,  dirigées  dans  divers  sens  et  étant  destinées 
à figurer  des  flammes,  sont  toutes  terminées  en  pointes  très- 
aiguës;  le  bassin  communique  avec  de  grandes  barres  en  fer 
et  par  leur  intermédiaire  avec  les  mains  courantes,  également 
en  fer,  de  l'escalier  qui  descend  jusqu'au  sol;  tout  cet  ensem- 
ble forme  un  système  conducteur  parfait,  très-propre  à donner 
un  écoulement  facile  et  naturel  aux  décharges  des  nuées  ora- 
geuses qui  arrivent  dans  le  voisinage  du  sommet  de  la  tour.  11 
serait  facile  de  multiplier  des  exemples  semblables.  Concluons- 
en  donc  que  l’un  des  meilleurs  moyens  de  mettre  un  édifice  à 
l’abri  de  la  foudre,  c’est  de  garnir  avec  soin  son  toit  de  bandes 
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métalliques  (fer-blanc,  zinc,  plomb),  en  ayant  soin  qu'il  n'y 
ait  point  de  solution  de  continuité  entre  elles,  et  de  les  faire 
toutes  communiquer  métalliquement  avec  la  terre  au  moyen 
de  tiges  en  fer  ou  même  au  moyen  simplement  des  tuyaux  en 
fer-blanc,  en  zinc  ou  en  plomb,  destinés  à conduire  les  eaux 
pluviales  dans  le  sol;  seulement  il  faut  prendre  la  précaution 
que  ces  liges  ou  ces  tuyaux  pénètrent  assez  profondément  dans 
la  terre  et  aboutissent  jusqu'aux  parties  les  plus  humides 

La  théorie,  quant  à l'efficacité  des  moyens  que  nous  venons 
d’indiquer,  est  complètement  d’accord  avec  l’observation.  Il 
est  évident  que  lorsqu'un  nuage  orageux  s’approche  d’un  objet 
placé  sur  le  sol,  il  l’électrise  par  influence,  chassant  dans  le  sol 
l'électricité  de  même  nature  que  celle  dont  il  est  doué,  et  lui  con- 
servant celle  de  nature  contraire.  Quand  le  nuage  est  arrivé  à 
une  certaine  distance  de  cet  objet,  les  deux  électricités  opposées 
tendent  à se  réunir,  et  cette  réunion  s’opère  dans  l'air,  eu  dehors 
de  l’objet,  si  celui-ci  étant  conducteur  et  ayant  avec  le  sol  une 
bonne  communication  électrique,  l’électricité  a pu  s’y  propa- 
ger librement  et  sans  obstacle;  tandis  que  si  le  corps  est  mau- 
vais conducteur  en  totalité  ou  en  partie,  il  sert  lui-même  de  pas- 
sage à la  réunion  des  deux  électricités  contraires,  accumulées 
l'une  dans  le  nuage,  l'autre  par  influence  dans  le  sol , et  il 
éprouve  en  conséquence  les  dégâts  mécaniques  et  calorifiques 
qui  ont  lieu  dans  ce  cas. 

Mais  la  théorie  va  plus  loin  ; elle  a suggéré  à Franklin  l’idée 
de  placer  sur  le  faite  des  bâtiments,  pour  les  préserver  de  la 

1 11  sutfit  d'une  portion  moins  conductrice  que  le  reste  dans  le  tuyau,  pour 
annuler  ou  atténuer  l'effet  préservatif  de  cet  ensemble  de  conducteurs.  J'en  ai 
mol-méme  fait  l'expérience  sur  une  maison  de  ferme,  dont  le  toit  avait  une  gar- 
niture de  fer-blanc  qui  communiquait  avec  le  sol  par  un  tuyau  dont  une  por- 
tion était  en  terre  ; la  foudre  vint  frapper  un  pommeau  en  fer-blanc  placé  sur  le 
faite  métallique  du  toit,  mais  elle  occasionna  une  forte  explosion  en  laissant  des 
traces  de  fusion  sur  le  pommeau  qu'elle  avait  troué,  et  se  dispersa  dans  le  sol  en 
brisant  la  partie  du  tuyau  qui  était  en  terre  ; il  n'y  eut  pas  d’autre  dégât  ; mais  il 
est  évident  que  l'explosion  tenait  il  la  résistance  que  la  décharge  avait  rencontrée 
dans  cetle  partie  du  tuyau  non  métallique;  car  ayant  dés  lors  (il  y a vingt-cinq 
ans]  fait  communiquer  le  faite  métallique  du  toit  avec  le  sol  directement  par  une 
lige  métallique,  l'accident  qui  avait  eu  lieu  ne  s’est  pas  renouvelé. 
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foudre,  des  tiges  métalliques  pointues  passablement  élevées, 
mises  en  communication  avec  le  sol  au  moyen  de  tiges  conduc- 
trices de  dimensions  suffisantes  pour  n'ètre  ni  échauffées,  ni 
par  conséquent  fondues  par  le  passage  de  l’électricité;  c’est 
cet  ensemble  de  conducteurs  ainsi  disposés  qui  constituent  les 
paratonnerres.  L'utilité  de  ces  dispositions  résulte  de  l’ana- 
lyse de  ce  qui  se  passe  dans  l’action  préservatrice  du  paraton- 
nerre; en  effet,  quand  un  nuage  orageux  passe  au-dessus  d’un 
paratonnerre,  il  agit  sur  son  électricité  naturelle,  et,  par  son 
intermédiaire,  sur  celle  de  la  terre;  il  attire  l'électricité  de 
nom  contraire  à la  sienne  qui,  s'échappant  facilement  par 
la  pointe,  va  neutraliser  cette  dernière,  en  même  temps  que 
celle  de  même  nom  est  repoussée  dans  le  sol;  le  nuage  se 
trouve  ainsi,  sinon  totalement,  du  moins  partiellement,  dé- 
chargé, et  devient  par  conséquent  inoffensif.  Mais  pour  que  ce 
jeu  s'accomplisse  librement,  il  faut  d’abord  que  le  conducteur 
communique  très-bien  avec  le  sol,  sinon  il  se  chargera  lui- 
même  de  l’électricité  de  même  nom  que  celle  du  nuage,  et 
pourra  donner  lieu  à des  explosions  aussi  dangereuses  ; la 
forme  de  pointe  donnée  à l’extrémité  supérieure  de  la  tige  a pour 
avantage  d étendre  la  sphère  d’activité  du  paratonnerre,  parce 
que  l’électricité  de  nom  contraire  à celle  du  nuage  pouvant 
s'écouler  beaucoup  plus  facilement,  elle  pourra  décharger  le 
nuage  à une  plus  grande  distance,  et  par  conséquent  sur  une 
plus  grande  étendue.  Toutefois  la  première  des  deux  conditions 
est  beaucoup  plus  essentielle  que  la  seconde;  car  si  le  conduc- 
teur est  imparfait  ou  présente  quelques  solutions  de  continuité, 
la  foudre,  au  lieu  de  le  parcourir,  risquera  de  se  porter  laté- 
ralement sur  les  corps  conducteurs  voisins,  et  le  paratonnerre 
deviendra  bien  plus  nuisible  qu’utile,  puisqu'il  aura  l’incon- 
vénient d'attirer  la  foudre  sans  avoir  l’avantage  d’en  annuler 
les  dangers.  Quand  le  conducteur  d'un  paratonnerre  ne  pré- 
sente une  solution  de  continuité  que  de  quelques  millimétrés 
seulement,  on  voit,  à l'approche  d'un  nuage  orageux,  une  suc- 
cession d'étincelles  brillantes  formant  comme  un  torrent  de 
lumière,  s’échapper  entre  les  deux  portions  disjointes  du  con- 
ducteur; mais  si  l'espace  qui  les  sépare  devient  plus  considc- 
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rable,  les  étincelles.cessent  d'être  continues,  et  elles  sont  rem- 
placées par  une  succession  de  fortes  décharges  qui  risquent  de 
se  porter  latéralement. 

La  seconde  condition,  celle  de  terminer  la  lige  en  pointe, 
n’est  pas  indispensable;  seulement  quand  elle  n’est  pas  rem- 
plie, c’est-à-dire  que  la  pointe  est  émoussée  ou  qu’elle  est  rem- 
placée par  une  boule,  il  arrive  quelquefois  que  c’est  par  une 
explosion  et  non  par  un  courant  continu  que  les  électricités  de 
la  tige  et  celle  du  nuage  se  réunissent,  mais  la  décharge  de  la 
foudre  n'en  suit  pas  moins  le  conducteur  jusque  dans  le  6ol  et 
ne  fait  aucun  ravage  dans  l'édifice.  Le  seul  inconvénient  qui  a 
lieu  dans  ce  cas,  c'est  que  l’extrémité  du  paratonnerre  éprouve 
un  commencement  de  fusion  qui  risque  de  l’altérer.  Au  reste, 
cet  inconvénient  se  présente  également  et  même  à un  plus 
haut  degré  avec  un  paratonnerre  en  pointe,  vu  les  petites 
dimensions  de  son  extrémité,  quand  un  nuage  orageux  poussé 
par  le  vent , arrivant  brusquement  dans  son  voisinage , se  dé- 
charge tout  à la  fois,  et  non  par  l’écoulement  graduel  de  l’é- 
lectricité contraire  émanée  de  l'extrémité  du  paratonnerre. 
Toutefois  lorsque  les  nuées  marchent  lentement,  les  paraton- 
nerres en  pointe  bien  construits  ont  l'avantage  d’enlever  à celles 
qui  passent  dans  leur  sphère  d’activité  leur  caractère  électrique, 
ainsi  que  plusieurs  observateurs  l'ont  souvent  remarqué. 

La  construction  des  paratonnerres  a été  assez  fréquemment 
l’objet  de  l’examen  des  corps  savants.  L’Académie  des  sciences 
en  particulier  a publié  successivement  sur  ce  sujet  deux  in- 
structions : l’une  en  1823,  rédigée  par  M.  Gay-Lussac,  l'autre 
en  1854,  complémentaire  de  la  première,  rédigée  par  M.  Pouil- 
let.  Ces  instructions  entrent  dans  beaucoup  de  détails  sur  les 
différentes  pièces  donc  se  compose  un  paratonnerre  : c’est  d’a- 
bord la  tige  supérieure,  qui  est  une  barre  de  fer  carrée  on  ronde, 
amincie  de  sa  base  au  sommet,  et  qui,  pour  7 à 9 mètres  de 
hauteur,  a une  base  de  5 à 6 centimètres  de  côté.  Si  la  tige 
est,  vu  sa  longueur,  composée  de  deux  parties,  il  faut  que  ces 
deux  parties  s’emboîtent  exactement  l'une  dans  l’autre,  et  il  est 
bon  de  souder  à l'étain  tous  les  joints,  de  peur  que  la  rouille 
en  s'y  introduisant  n’y  établisse  une  solution  de  contiuuité.  11 
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doit  en  être  de  même  pour  les  joints  des  barres  de  fer  de  15 
à 20  millimètres  d’équarrissage  qui,  réunies  bout  à bout,  for- 
ment le  conducteur  destiné  à unir  la  base  de  la  tige  verticale 
avec  le  sol.  Le  point  d'attache,  entre  cette  base  et  le  conduc- 
teur, doit  cire  à une  certaine  distance  (10  à 15  centimètres)  au- 
dessus  du  toit;  il  s'opère  au  moyen  d'un  collier  métallique 
brisé  à charnières,  qui  enveloppe  la  lige  verticale  sur  une  éten- 
due de  5 centimètres,  et  qui  porte  deux  oreilles  contre  les- 
quelles on  serre  l'extrémité  du  conducteur  hermétiquement. 
On  a soin  en  général  de  maintenir  le  conducteur,  dans  tout  son 
parcours,  à une  certaine  distance  du  toit,  de  la  corniche  et 
du  mur  du  bâtiment,  au  moyen  de  crampons  espacés  de  dis- 
tance en  distance.  Une  fois  arrivé  au  sol,  le  conducteur  est  con- 
duit à un  puits,  s’il  en  existe  dans  le  voisinage  où  l'eau  soit 
permanente;  pour  multiplier  le  contact,  on  le  mène  au  puits 
par  des  tranchées  creusées  dans  la  terre,  qu'on  a soin  de  rem- 
plir avec  de  la  braise  de  boulanger,  qui  est  très-conductrice  et 
qui  préserve  le  fer  de  la  rouille.  S’il  n’y  a pas  d’eau,  on  cher- 
che un  lieu  humide  et  profond,  et  on  y mène  le  conducteur  par 
une  très-longue  tranchée  dans  laquelle  on  l'enveloppe  bien  de 
braise,  en  ayant  soin,  pour  plus  de  sécurité,  de  former  des 
tranchées  perpendiculaires  à la  première  et  plus  ou  moins  lon- 
gues, dans  lesquelles  on  fait  passer  des  ramifications  du  con- 
ducteur; au  reste  il  est  bon,  même  quand  il  aboutit  à de  l’eau, 
de  l’y  faire  arriver  en  le  divisant  en  plusieurs  branches. 

L’Académie  avait  recommandé  dans  sa  première  instruction 
de  composer  la  tige  supérieure  du  paratonnerre  de  trois  pièces  : 
une  tige  en  fer  surmontée  d'une  tige  en  cuivre  terminée  elle- 
même  par  une  pointe  en  cuivre  doré  ou  en  platine,  afin  d'évi- 
ter l’altération  qu'éprouverait  avec  le  temps  une  pointe  faite 
avec  un  métal  oxydable.  L'instruction  de  1854  revient  à con- 
seiller une  pointe  en  cuivre  rouge,  vu  que  le  cuivre  étant  beau- 
coup meilleur  conducteur  de  l’électricité  que  le  platine,  il  s'é- 
chauffe moins  sous  l'action  de  cet  agent  et  par  conséquent  risque 
moins  de  s’altérer  par  la  fusion,  ce  qui  arrive  souvent  aux  pointes 
de  platine.  11  faut  également,  en  vue  d’éviter  cet  inconvé- 
nient, quel  que  soit  du  reste  le  métal  dont  la  pointe  est  faite, 
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ne  pas  la  faire  Irop  aiguë.  Une  pointé  conique  sous  un  angle 
de.  30°  est  sous  ce  rapport  tout  à fait  convenable;  il  est  vrai 
qu’on  perd  une  partie  de  l’action  par  l’influence  exercée  sur  un 
nuage  orageux,  mais  on  gagne  d’un  autre  côté  plus  qu’on  ne 
perd  par  la  résistance  incomparablement  plus  grande  qu'op- 
pose à la  fusion  et  à la  désagrégation  par  la  foudre  une  pointe 
qui,  au  lieu  d’être  effilée,  n’est  aiguë  que  dans  la  limite  indi- 
quée. Nous  croyons  même  que  sous  ce  rapport  une  petite 
sphère  en  cuivre  rouge  doré  serait  peut-être  préférable,  car  elle 
résisterait  encore  mieux  aux  causes  destructrices,  et  son  rayon 
d’activité  ne  serait  pas  beaucoup  moindre  que  celui  d’une 
pointe  peu  aiguë.  Elle  aurait  aussi  l’avantage  d’exercer  son 
influence  dans  toutes  les  directions,  ce  qui  serait  précieux  dans 
les  cas,  qui  ne  sont  pas  rares,  où  la  foudre  arrive  à frapper  les 
édifices  latéralement. 

On  a admis  assez  généralement  qu’un  paratonnerre  pouvait 
défendre  efficacement  autour  de  lui  des  atteintes  de  la  foudre, 
un  espace  circulaire  d’un  rayon  double  de  sa  hauteur;  aussi 
applique-t-on  cette  règle  dans  la  pratique  en  armant  les  bâti- 
ments d’un  nombre  de  paratonnerres  dépendant  de  leur  lon- 
gueur et  de  leur  largeur;  le  même  conducteur  peut  servir  à 
deux  paratonnerres,  et  en  général,  quand  il  y a plusieurs  pa- 
ratonnerres sur  un  bâtiment,  il  est  bon  de  les  rendre  soli- 
daires les  uns  des  autres  en  les  faisant  communiquer  entre 
eux  par  des  conducteurs.  Quant  à la  règle  relative  à la  hau- 
teur, elle  est  loin  d 'être  absolue,  car  elle  varie  avec  la  forme 
de  l'extrémité  du  paratonnerre,  avec  la  nature  du  bâti- 
ment, etc. 

Les  vaisseaux  ayant  été  assez  souvent  foudroyés,  tant 
parce  qu’ils  sont  seuls  en  pleine  mer  que  parce  qu’ils  com- 
muniquent avec  l’eau  de  mer  très-conductrice,  on  a soin  de 
les  munir  de  paratonnerres.  En  général,  on  ajuste  à l'extrémité 
de  la  flèche,  devant  le  perroquet,  une  tige  en  cuivre  de  quel- 
ques décimètres  de  longueur,  y compris  sa  pointe,  et  on  la 
fait  communiquer  au  moyen  d’un  câble  en  cuivre  avec  le  dou- 
blage du  vaisseau.  Le  cuivre  est  préférable  au  fer  en  ce  qu’il 
est  beaucoup  moins  altérable  à l’air,  et  en  ce  qu’étant  plus 
ni.  il 
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conducteur,  on  peut  lui  donner  une  section  beaucoup  moins 
grande  ; il  suffit  cpie  le  câble  ait  un  centimètre  carré  de  sec- 
tion. M.  Harris,  qui  s’est  beaucoup  occupé  des  dangers  que  la 
foudre  fait  courir  aux  vaisseaux,  a conçu  l’idée  de  rendre  de 
forts  conducteurs  métalliques  partie  intégrante  des  mâts  et  de 
la  coque  du  bâtiment.  U remplit  ce  but  en  incorporant  avec  les 
mâts  et  la  cale  une  série  de  plaques  en  cuivre  disposées  de  ma- 
nière qu  elles  se  prêtent  à toutes  les  positions  variables  de  la 
mâture;  elles  sont  tellement  unies  entre  elles  qu’une  décharge 
électrique  frappant  le  navire  n’importe  en  quel  endroit,  ne 
puisse  pas  entrer  dans  un  circuit,  quel  qu’il  soit,  dont  les  con- 
ducteurs ue  feraient  pas  partie.  Le  navire  est  ainsi  préservé  «le 
la  foudre,  sans  que  les  manœuvres  en  soient  gênées  et  sans  que 
l’équipage  ait  besoin  de  s’en  mêler  d’aucune  manière  ’. 

En  terminant  ce  paragraphe,  il  nous  est  impossible  de  fie 
pas  nous  demander  si  en  fait  il  est  bien  prouvé  que  les  para- 
tonnerres ont  préservé  des  ravages  de  la  foudre  les  bâtiments 
sur  lesquels  on  les  avait  établis.  M.  Arago  cite  quelques  cas 
qui  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  réponse  affirmative  qu’on 
doit  faire  à cette  question.  Il  existe  dans  la  CaritHhie,  au  châ- 
teau du  comte  Orsini,  une  église  placée  sur  une  éminence  qui 
était  si  souvent  frappée  de  la  foudre  qu'on  avait  fini  par  ne 
plus  y célébrer  le  service  divin  en  été.  En  1730,  un  seul  coup 
de  foudre  détruisit  entièrement  le  clocher;  après  qu’il  fut  ré- 
tabli, le  météore  continua  à le  frapper  quatre  ou  cinq  fois  par 
an,  sans  compter  les  cas  dorages  extraordinaires,  pendant 
lesquels  cinq  ou  même  dix  coups  foudroyants  atteignaient  le 
clocher  dans  une  seule  journée.  En  1778,  le  bâtiment  fut  re- 
construit et  muni  d’un  paratonnerre;  en  1783,  d’après  Lichten- 
berg, c’est-à-dire  dans  un  espace  de  cinq  années,  le  clocher 
n’avait  reçu  qu’un  coup  de  tonnerre,  et  ce  coup  était  tombé  sur 
la  pointe  métallique  sans  produire  aucun  dégât.  Depuis  sa 

1 Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  pds  donner  plue  de  détails  sur  les  travaux 
aussi  intéressants,  au  point  de  vue  théorique  qu'au  point  de  tue  pratique,  que 
M.  Harris  a faits  sur  la  manière  d'établir  les  paratonnerres  sur  les  vaisseaux, 
mais  ce  sujet  bien  spécial  nous  entraînerait  au  delà  des  limites  que  nous  nous 
sommes  prescrites. 
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construction,  l’église  de  Saint-Michel  à Charlestown  était  visitée 
et  endommagée  par  la  foudre  tous  les  deux  ou  trois  ans;  on 
y plaça  un  paratonnerre;  dans  une  période  de  quatorze  ans, 
à partir  de  l'établissement  du  paratonnerre,  l'église  n’avait 
plus  été  frappée.  Le  clocher  de  Saint-Marc,  à Venise,  élevé  de 
104  mètres  au-dessus  du  sol,  était  fréquemment  atteint  par  la 
foudre,  ce  qui  tenait  à sa  grande  élévation,  à sa  position  isolée 
et  à la  multitude  de  pièces  de  fer  qui  entrent  dans  sa  construc- 
tion; il  fut  armé  d’un  paratonnerre  en  1776;  dès  lors,  il  n’a 
pas  été  endommagé  par  la  foudre.  Aux  exemples  que  nous 
choisissons,  parmi  beaucoup  d’autres,  il  faut  ajouter  ceux  qui 
montrent  que  lorsqu’au  milieu  de  plusieurs  bâtiments  sem- 
blables il  en  est  qui  soient  armés  de  paratonnerres,  ces  der- 
niers seuls  sont  ménagés  par  la  foudre  dans  les  mômes  circon- 
stances. M.  Harris  cite  le  cas  de  six  églises  du  Devonshire 
surmontées  de  clochers  élevés,  qui  toutes  dans  le  court  espace 
de  quelques  années  ont  été  frappées  par  la  foudre  et  dont  une 
seule,  la  seule  qui  fiât  armée  d’un  paratonnerre,  l’a  été  sans 
éprouver  aucun  dommage.  C’est  surtout  dans  les  vaisseaux 
qu'on  trouve  des  différences  entre  ceux  qui  sont  munis  de  pa- 
ratonnerres et  ceux  qui  ne  le  sont  pas;  ainsi,  en  1814,  la  fou- 
dre étant  tombée  dans  le  port  de  Plymouth,  un  seul  vaisseau 
fut  frappé  et  endommagé;  c’était  le  seul  qui,  dans  ce  moment, 
ne  se  trouvât  pas  avoir  de  paratonnerre. 

A côté  de  cela  on  cite,  il- est  vrai,  des  cas  de  bâtiments  armés 
de  paratonnerres,  qui  ont  été  détruits  eu  endommagés  par  la 
foudre;  mais  il  n’est  pas  un  de  ces  cas  où  l’on  n’ait  reconnu 
des  défauts  de  construction  de  nature  à expliquer  la  cause  de 
l’accident;  c’est  essentiellement  dans  l’imperfection  des  con- 
ducteurs et  de  leur  mode  de  communication  avec  le  sol  que  sc 
trouvent  ces  défauts.  Ainsi  le  coup  de  foudre  qui  frappa,  le  23 fé- 
vrier 1829,  le  magasin  à poudre  de  Bayonne,  et  l’endomma- 
gea si  gravement,  quoique  le  paratonnerre  dont  ce  bâtiment 
était  muni  eût  été  construit  d’après  toutes  les  règles  prescrites 
dans  l’instruction  de  l’Académie  des  Sciences  de  1823,  tenait  à 
ce  que  la  barre  métallique,  lui  servant  de  conducteur,  au  lieu 
de  plonger  dans  l’eau  d’un  puits  ou  de  se  trouver  en  contact 
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avec  la  terre  humide  sur  un  grand  développement,  était  sou- 
tenue sur  toute  sa  course  horizontale  à 0“*,8  de  hauteur  au- 
dessus  du  sol  par  des  poteaux  en  bois,  c’est-à-dire  par  des 
conducteurs  imparfaits,  et  ne  s'enfonçait  verticalement  dans  le 
sol  que  de  2 mètres  environ.  On  avait,  il  est  vrai,  enveloppé 
l'extrémité  de  la  barre  dans  du  charbon;  mais  au  lieu  de  la 
braise  éteinte,  c’était  du  charbon  ordinaire  peu  conducteur.  Il 
n'est  donc  pas  étonnant  que,  ne  trouvant  pas  un  écoulement 
suffisant  par  la  voie  qu’on  lui  avait  destinée,  la  foudre  ait  suivi 
la  direction  des  cinq  poteaux  pour  arriver  au  sol,  et  qu'elle  se 
soit  élaDcée  dans  quelques  points  sur  des  portions  plus  hu- 
mides du  mur.  Eu  juin  1819,  la  foudre  tomba  sur  la  princi- 
pale aiguille  de  la  cathédrale  de  Milan  ; cette  aiguille  était 
armée  d’un  paratonnerre  en  bon  état,  dont  le  conducteur  plon- 
geait dans  un  vaste  puisard  ; cependant,  près  de  ce  conducteur 
entièrement  intact,  on  trouva  à diverses  élévations  des  marbres 
brisés  et  dispersés,  etc.;  le  professeur  Configliachi  constata  que 
le  prétendu  puisard  était  une  citerne  dallée,  et  gui  par  consé- 
quent ne  communiquait  pas  avec  le  sol.  La  foudre  tomba  le 
4 janvier  1827  sur  le  paratonnerre  du  phare  de  Gènes;  ce  para- 
tonnerre et  le  conducteur  furent  brisés  en  plusieurs  points,  mais 
on  découvrit  que  l'eau  dans  laquelle  plongeait  le  conducteur 
était  contenue  dans  une  citerne  creusée  de  main  d’homme  dans 
la  roche  sur  laquelle  le  phare  repose. 

On  peut  se  demander,  quand  on  voit  les  dangers  auxquels 
on  s’expose  par  quelque  négligence  ou  quelque  imperfection 
dans  la  construction  des  paratonnerres , s’il  ne  vaudrait  pas 
mieux  s’en  passer  que  de  risquer- d’attirer  la  foudre  sans  être 
sûr  de  pouvoir  se  préserver  de  ses  atteintes.  11  faut  remarquer 
cependant  que,  lorsque  la  foudre  tombe  sur  des  paraton- 
nerres même  imparfaits,  elle  n'occasionne  jamais  autant  de  dé- 
gâts que  lorsqu'il  n’y  a pas  de  paratonnerres.  Toutefois  nous 
reconnaissons  que  peut-être  ce  qui  serait  préférable,  dans  tous 
les  cas,  serait  de  prendre  l’habitude  de  couvrir  les  arêtes  des 
toits  de  feuilles  de  fer  blanc,  en  ayant  soin  de  les  faire  bien 
communiquer  soit  entre  elles,  soit  avec  les  conduites  d’eau, 
et  en  prenant  la  précaution  de  plonger  ces  dernières  un  peu 
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profondément  dans  le  sol,  de  manière  à établir  entre  elles  et  le 
terrain  humide  ou  de  l’eau  placée  dans  le  voisinage  une  bonne  „ 
communication  métallique  ; des  câbles  en  til  de  cuivre  sont 
très-convenables  pour  cela,  et  à leur  défaut  on  peut  se  servir 
de  gros  fils  de  fer. 

$ B.  Du  rôle  de  l'éleetrlelté  atnoiphlrlq»  dam  le*  phéno- 
mène» météorologique». 

Nous  avons  étudié  dans  les  paragraphes  précédents  les  effets 
immédiats  de  l’électricité  de  l’atmosphère,  qui,  sous  le  nom 
d’éclairs,  de  tonnerres  et  de  foudre,  sont,  à l’intensité  près,  les 
mômes  que  ceux  que  produisent  les  décharges  électriques  arti- 
’ficielles.  Mais  l'électricité  atmosphérique  joue  dans  les  phéno- 
’mènes  météorologiques  un  rôle  qui  ne  se  borne  pas  là;  elle  est 
si  intimement  unie  à ces  phénomènes  qu’il  n’en  est  pas  un, 
pour  ainsi  dire , où  elle  ne  se  montre  ou  comme  cause  ou 
comme  effet,  ou  simplement  comme  concomitante.  La  précipi- 
tation de  la  rosée,  la  formation  des  brouillards,  la  chute  de  la 
pluie,  celle  de  la  neige,  sont  toujours  accompagnées  de  mani- 
festations électriques  mais  c'est  surtout  dans  la  production  de 
la  grêle,  dans  l’apparition  des  trombes,  que  le  rôle  de  l’élec- 
tricité se  montre  d’une  manière  bien  prononcée.  11  est  éga- 
lement évident  dans  certains  phénomènes  lumineux  qui,  sans 
avoir  les  caractères  de  l’éclair,  n'en  sont  pas  moins  élec- 
triques, ainsi  que  nous  allons  le  voir  par  l’examen  rapide  que 
nous  allons  en  faire. 

Les  anciens  désignaient  sous  les  noms  de  Castor  et  de  Pollux 
une  vive  lumière  dont  brillent  quelquefois,  dans  les  temps 
orageux,  les  portions  saillantes  des  corps,  et  principalement 
les  parties  métalliques.  Aujourd'hui  ces  feux  sont  plus  géné- 
ralement connus  sous  le  nom  de  feux  Saint-Elme.  Ils  peuvent 
acquérir  quelquefois  d’énormes  dimensions,  ainsi  que  cela 
résulte  surtout  des  récits  des  navigateurs.  En  1696,  par  le  tra- 
vers des  lies  Baléares,  par  un  temps  très-noir  accompagné 
d’éclairs  et  de  tonnerres  épouvantables,  Forbin  raconte  qu’on 
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vit  sur  le  vaisseau  qu’il  montait  plus  de  trente  feux  Saint- 
Elme;  il  y en  avait,  en  particulier,  un  sur  le  haut  de  la  gi- 
rouette du  grand  mât  qui  avait  plus  de  0”,50  de  hauteur.  Un 
matelot,  étant  moulé  au  haut  du  mât,  raconta  que  le  feu  faisait 
un  hruit  particulier  qui,  d’après  la  description  qu'il  en  donna, 
parait  être  tout  à fait  semblable  à celui  que  fait  l’électricité 
quand  elle  s'écoule  dans  l'air  sous  l'influence  d’une  forte  ten- 
sion. Le  matelot,  ayant  enlevé  la  girouette,  vit  immédiateirtent 
le  feu  la  quitter  pour  se  porter  sur  le  bout  du  mât.  On  cite 
Beaucoup  de  cas  où  des  militaires,  surtout  des  cavaliers  (ce  qui 
tient  à ce  qu’ils  sont  plus  élevés*,  ont  vu  des  feux  briller  à la 
pointe  de  leurs  lances  et  île  leurs  épées.  Mais  c'est  surtout  en 
temps  d’orage  qu’on  voit  ces  feux  au  sommet  des  clochers  et 
des  lieux  élevés  en  général.  Walson  raconte  que  M.  lliuou,  curé 
de  l'iauzel,  en  France,  a observé,  pendant  vingt-sept  années  * 
consécutives,  que,  pendant  les  grands  orages,  les  trois  pointes 
de  la  croix  du  clocher  de  son  église  paraissaient  enveloppées 
de  flammes.  Quoiqu'il  y ait  par  exception  des  lieux  très-- 
élevés  qui  ne  présentent  jamais  ces  apparences,  il  est  probable 
que  c’est  au  défaut  d’observation  qu’on  doit  de  les  avoir  en 
général  si  peu  remarquées  sur  les  parties  saillantes  des  navires, 
à la  pointe  des  clochers  ou  sur  les  tiges  des  girouettes  et  des 
paratonnerres  placés  sur  le  faite  des  maisons.  Au  reste,  on  en 
a cependant  observé  un  nombre  suffisant  pour  avoir  pu  signaler 
des  différences  entre  ces  lueurs,  non-seulement  quant  à leur 
intensité,  mais  aussi  quant  à leurs  formes  ; ainsi,  quoique  le 
plus  souvent  elles  ressemblent  à des  aigrettes,  cependant  il 
arrive  aussi  quelquefois  que  leur  lumière  se  trouve  concentrée 
en  un  petit  globe  sans  aucune  trace  de  jets  divergents.  Mais  ce 
n’est  pas  seulement  à l'extrémité  des  objets  placés  sur  la  terre 
qu’on  aperçoit  des  apparences  lumineuses  en  temps  d’orage; 
il  arrive  quelquefois  que  la  pluie  elle-même  possède  une  lueur 
phosphorescente.  11  en  est  de  même  de  la  neige  et  de  la  grêle; 
mais  c'est  la  neige  qui,  de  ces  trois  formes  de  précipitation 
aqueuse,  parait  présenter  le  plus  fréquemment  ce  phénomène, 
lequeldu  reste  ne  tient  point  à la  nature  aqueuse  des  précipita- 
tions, majs  biei)  à ce  qu’elles  sont  chargées  d'électricité  ; car  la 
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poussière  fine  qui  tombait  sur  la  ville  de  Naples,  pendant 
l’éruption  du  Vésuve  de  1790,  éruption  accompagnée  des  effets 
électriques  si  remarquables  que  nous  avons  déjà  signalés  , 
émettait  une  lueur  phosphorique  pâle  très-visible  de  nuit.  De 
même,  le  fameux  brouillard  sec  de  1783,  qui  couvrit  presque 
toute  l’Europe  et  qui  très-probablement  avait  une  origine  vol- 
canique, répandait  la  nuit  une  lumière  qui  permettait  de  voir 
les  objets  à une  certaine  distance,  et  qui  s’étendait  également 
sur  tout  l’horizon.  On  a aussi  observé  plusieurs  cas  de 
brouillards  ordinaires  qui  sont  phosphorescents , en  Irlande 
en  particulier.  Les  nuages  eux-mêmes  peuvent  être  quelque- 
fois lumineux  d'une  manière  continue;  c’est  surtout  dans  les 
nuits  d’hiver  et  par  les  temps  neigeux  que  cette  apparence 
lumineuse  se  montre  ; les  nuages,  chargés  de  neige  probable- 
ment, répandent  dans  tous  les  sens  une  lueur  rougeâtre,  sans 
limites  délinies,  mais  assez  intense  pour  que,  suivant  Beccaria, 
elle  permette  de  lire  des  livres  imprimés  en  caractères  ordi- 
naires. La  propriété  électrique  de  la  neige  est,  eu  effet,  si.flro- 
noncée  que  non-seulement,  comme  nous  l’avons  vu,  les  élec- 
tromètres atmosphériques  se  chargent  très-fortement  dans  les 
averses  de  neige,  mais  que  souvent  les  personnes  qui  se  trou- 
vent au  milieu  de  ces  averses  deviennent  elles-mêmes  un  foyer 
d’électricité.  Cette  électricité  se  manifeste  non-seulement  par 
une  lueur,  mais  par  un  bruissement  particulier;  ainsi  Brewsler 
cite  le  cas  de  deux  voyageurs  anglais  qui,  surpris  dans  leur 
descente  de  l’Etna  par  une  forte  averse  de  neige  accompagnée 
de  violents  coups  de  tonnerre,  entendaient  un  bruit  sifflant 
toutes  les  fois  qu’ils  tenaient  le  bras  en  l’air  et  en  ne  laissant 
ouvert  qu’un  doigt  de  la  main  ; mais  en  déplaçant  le  doigt  à 
travers  cette  atmosphère  neigeuse  dans  divers  sens  et  avec 
rapidité,  ils  pouvaient  à volonté  engendrer  une  grande  variété 
de  sons  musicaux  dont  l’intensité  était  telle  qu’on  les  entendait 
parfaitement  à la  distance  de  treize  mètres.  Il  est  très-probable 
que  le  phénomène  si  remarquable,  connu  sous  le  nom  d’au- 
rore boréale  ou  d’aurore  polaire,  provient  également  des  dé- 
charges électriques  lumineuses  qui  ont  lieu  entre  les  particules 
glacées  suspendues  dans  l’air  à de  grandes  hauteurs  où  elles 
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forment  de  très-légers  nuages.  Mais  comme  le  phénomène  de 
l'aurore  boréale  est  intimement  lié  avec  la  direction  et  les 
variations  de  l'aiguille  aimantée,  ce  qui  semble  établir  entre 
ces  deux  ordres  de  faits  une  dépendance  mutuelle,  nous  ren- 
voyons ce  que  nous  avons  à en  dire  au  chapitre  suivant  qui 
est  consacré  à l'étude  du  magnétisme  terrestre'.  C'est  aussi 
aux  particules  glacées  qui,  suspendues  dans  les  hautes  régions 
de  l'atmosphère  forment  les  cirrus , que  doit  être  attribué  un 
rôle  important  dans  la  formation  de  la  grêle.  - 

On  désigne  sous  le  nom  de  grêle  la  chute  de  petites  masses 
d’eau  glacée  très-compactes  auxquelles  on  donne  le  nom  de  grê- 
lons-, ces  grêlons  ont  à peu  près  la  grosseur  d'une  noisette  ; ils 
sont  souvent  plus  volumineux,  souvent  aussi  ils  le  sont  moins, 
et  quand  ils  sont  petits  ( de  2 à 4 millimètres  de  diamètre  seule- 
ment), on  les  désigne  souslenomdeyrésr/;  ils  ont  évidemment 
la  même  origine,  et  le  grésil  ne  doit  pas  être  plus  distingué  de 
la  grêle  que  l’on  ne  distingue  la  fine  neige,  qui  dans  les  jours 
froids  de  l'hiver  flotte  quelquefois  dans  l'atmosphère,  des  larges 
Ifocons  qui  tombent  dans  les  jours  humides.  Les  grains  de  grésil 
sont  opaques,  souvent  assez  creux,  et  d’une  blancheur  sem- 
blable à celle  de  la  neige;  les  plus  gros  sont  quelquefois  en- 
tourés d’une  légère  couche  de  glace;  ils  tombent  en  général  en 
hiver  et  au  printemps  et  rarement  ils  accompagnent  les  orages. 
Les  grêlons,  au  contraire,  ne  tombent  que  dans  les  orages;  leur 
chute  est  toujours  accompagnée  de  manifestations  électriques 
considérables  dans  l'atmosphère.  Ils  sont  composés  d’un  noyau 
neigeux  entouré  toujours  d’une  couche  de  glace  plus  ou  moins 
épaisse,  transpercée  quelquefois  elle-même  çà  et  là  de  petits 
llocons  neigeux.  La  véritable  forme  des  grêlons  n’est  pas  splié- 
rique;  c’est  plutôt  celle  d’une  poire,  et  il  est  probable  que  la 
forme  pyramidale  est  leur  forme  primitive.  On  a souvent  dit  que 
la  couche  de  glace  qui  recouvre  le  noyau  neigeux  est  formé  de 

1 Nous  ne  parlons  point  ici  de  la  phosphorescence  ordinaire,  qui  est  probable- 
ment un  phénomène  électrique,  ainsi  que  nous  l’avons  remarqué  (l.  Il,  p.  273)  i 
mais  la  théorie  de  la  phosphorescence  n’est  pas  encore  assez  avancée  pour  que 
nous  puissions  classer  les  faits  qui  s’y  rapportent  dans  ceux  qui  dépendent  exclu- 
sivement de  l’électricité. 
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couches  concentriques,  ce  qui  indiquerait  une  formation  suc- 
cessive ; cependant  quelques  physiciens,  et  notamment  M.  Bois- 
giraud,  qui  a décrit  avec  soin  un  violent  orage  de  grêle  dont 
il  avait  été  témoin,  n’a  pas  pu  trouver  la  moindre  trace  décou- 
ches concentriques  dans  les  nombreux  grêlons  qu'il  a soumis 
à un  examen  minutieux,  ce  qui  semble  indiquer  qu’ils  sont 
formés  d’un  seul  jet;  d’autres  physiciens  affirment  par  contre 
avoir  reconnu  dans  la  masse  congelée  qui  entoure  le  noyau, 
des  couches  distinctes,  tantôt  transparentes,  tantôt  alternati- 
vement transparentes  et  opaques;  mais  ils  reconnaissent  qu'il 
existe  des  grêlons  où  celte  structure  ne  se  retrouve  pas  et  où 
elle  est  remplacée  par  une  structure  rayonnante  à partir  du 
centre.  D’un  autre  côté,  tous  les  grêlons  examinés  ont  un  noyau 
neigeux  d'un  diamètre  variable,  et  plusieurs  d’entre  eux  pré- 
sentent , en  outre , de  petits  noyaux  semblables , mais  de 
3 millimètres  de  diamètre  seulement,  qui  sont  enchâssés 
dans  la  partie  extérieure  et  transparente  des  gréions;  cette 
circonstance,  jointe  à l’aplatissement  fréquentdu  noyau  neigeux 
central  et  à la  réunion  intime  de  plusieurs  grêlons  en  un  seul, 
semble  indiquer  que  ces  grêlons  ont  été  liquides  ou  tout  au 
moins  mous.  Nous  reviendrons  sur  cette  observation  impor- 
tante. Ajoutons  que  l’extérieur  des  grêlons  est  très-angu- 
leux; plusieurs  présentent  des  pointes  aiguës  de  deux  centi- 
mètres de  longueur  et  même  plus.  M.  Boisgiraud  a trouvé  dans 
l’intérieur  de  quelques-uns  des  grêlons  qu’il  a examinés  une 
màlière  grise  et  pulvérulente  ; ce  fait  parait  bien  établi,  quoi- 
qu'il ait  été  contesté,  mais  il  est  fort  rare. 

La  grosseur  des  gréions  est  très-variable;  M.  Boisgiraud, 
dans  les  chutes  de  grêle  qu’il  a observées,  en  a trouvé  qui, 
dépouillés  de  leurs  aspérités,  avaient  les  dimensions  d’un  bel 
œuf  de  poule;  mais  c’étaient  les  plus  volumineux.  M.  Olmsted 
dit  qu’en  Amérique  il  en  tombe  tous  les  ans  qui  sont  plus  gros 
que  des  œufs  de  poule.  Ordinairement  cependant  les  plus  gros 
grêlons  ne  dépassent  pas  la  grosseur  d’un  œuf  de  pigeon.  Diffé- 
rents physiciens  citent  le  cas  de  grêlons  qui  pesaient  de  102 
à 130  grammes;  on  prétend  qu'il  en  est  tombé  à Constanti- 
nople, en  1831,  qui  pesaient  500  grammes;  on  a même  parlé 
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de  grêlons  du  poids  de  2 kilogrammes.  Mais  il  faut  faire  atten- 
tion que  ce  sont  tres-probablement  des  grêlons  agglutinés  qu’il 
ne  faut  pas  confondre  avec  le  grêlon  simple. 

Il  serait  très-intéressant  de  conualtre  exactement  la  tempé- 
rature des  grêlons  au  moment  de  leur  chute;  M.  l'ouillet,  qui 
est  le  seul  observateur  à notre  connaissance  qui  y ait  songé,  a 
trouvé  que  cette  température  était  comprise  entre  — i et — 4° 
au-dessous  de  0°  ; on  peut  donc  aftirmer  que  leur  température 
est  très-peu  inférieure  à celle  de  la  glace  fondante. 

La  grêle  tombe  à toutes  les  hcuros  du  jour  et  il  n'est  point 
exact  qu’il  n’en  tombe  point  la  nuit;  mais  il  résulte  des  relevés 
faits  par  M.  Kaemlz,  sur  les  grêles  tombées  en  Allemagne  et 
en  Suisse,  que  c’est  un  peu  après  midi  et  vers  le  moment  do 
la  plus  forte  chaleur  du  jour,  que  la  grêle  tombe  le  plus 
fréquemment,  particulièrement  au  printemps  et  en  été.  C'est 
en  elfet  en  été,  du  moins  dans  l’intérieur  de  l'Europe,  que 
tombe  la  plus  grande  partie,  la  moitié  au  moins  du  nombre 
total  des  grêles.  En  Angleterre,  au  contraire,  le  nombre  des 
grêles  d'été  est  très-petit;  en  France,  c’est  au  printemps  que 
le  grésil,  connu  sous  le  nom  de  giboulées,  est  très-fréquent; 
mais  les  grêles  proprement  dites  y sont  comme  dans  le  reste  de 
l'Europe  centrale,  plus  fréquentes  en  été. 

L'influence  des  localités  sur  la  fréquence  de  la  chute  de  la 
grêle  parait  incontestable,  cependant  on  n’a  encore  à cet  égard 
que  îles  notions  vagues.  Plusieurs  physiciens,  et  entre  autres 
M.  de  ltueh,sont  disposés  à croire  que  la  grêle  n’est  pas  aussi  com- 
mune dans  les  régions  élevées  que  dans  les  basses.  Cependant 
M.  de  Saussure,  pendant  son  séjour  de  treize  jours,  sur  le  sol  du 
Géant,  à la  hauteur  de  3,428  mètres,  fut  frappé  de  la  fréquence 
de  la  grêle  et  du  grésil,  qu’il  observa  onze  fois.  On  trouve  beau- 
coup de  grêlons  sous  la  neige  qui  recouvre  la  cime  du  Mont 
blanc.  Ces  faits  et  d’autres  encore  nous  prouvent  qu’il  tombe 
souvent  sur  le  sommet  des  Alpes,  sinon  toujours  de  la  grêle 
proprement  dite,  du  moins  du  grésil  qui  se  trausforme  dans  sa 
chute  quelquefois  en  grêle  et  souvent  en  pluie,  suivant  la  tem- 
pérature. M.  de  Charpentier,  d’après  de  nombreuses  obser- 
vations faites  g Bex,  est  tout  a fait  disposé  à regarder  les  larges 
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gouttes  de  pluie  qui  tombent  pendent  les  orages  comme  des 
grêlons  fondus. 

Il  paraît  qu'il  en  est  de  même  dans  les-  régions  tropicales,  et 
que  la  rareté  des  grêles  dans  les  plaines  tient  à ce  que  les  grê- 
lons fondent  aussi  dans  leur  chute,  car  la  grêle  devient  plus 
commune  à 5 ou  (500  mètres  de  hauteur,  suivant  les  observa- 
tions de  M.  de  llumboldt  et  de  quelques  autres  voyageurs.  11 
tomba,  le  17  août  1830,  une  grêle  tellement  abondante  à Mexico, 
que  dans  les  rues  de  la  ville  les  ehevaux  en  avaient  à mi-jambe. 

Indépendamment  de  la  hauteur  absolue  et  de  la  latitude,  il 
résulte  de  bien  des  observations  que  diverses  circonstances  lo- 
cales, telles  que  la  configuration  du  sol,  influent  sur  la  fré- 
quence des  chutes  de  grêle;  ainsi  certaines  contrées  sont  sou- 
vent ravagées  par  la  grêle,  tandis  que  d’autres  tres-voisiues  ne 
le  sont  que  très-rarement.  En  Suisse,  on  a observé  que  les  val- 
lées qui  vont  de  l’est  à l'ouest,  telles  que  le  Valais  et  le  canton 
de  Claris,  restent  un  très-grand  nombre  d’années  sans  être 
atteintes  par  le  fléau.  Suivant  M.  Ltespine,  qui  a fait  un  relevé 
très-exact  de  toutes  les  grêles  tombées  pendant  l'année  1840 
dans  les  Étals  du  roi  de  Sardaigne , la  direction  de  la  grêle  est 
subordonnée  dans  chaque  localité  aux  chaînes  de  montagnes 
qui  les  dominent;  mais  toutes  les  fois  qu’elle  a frappé  le  même 
jour  plusieurs  provinces  souvent  très-éloignées  et  situées  sur 
les  deux  versants  des  Alpes  et  des  Apennins,  elle  a constam- 
ment suivi  une  ou  plusieurs  lignes  dirigées  du  sud-ouest  au 
nord-est.  En  général,  la  grêle  est  surtout  commune  à l'ouver- 
ture des  vallées,  là  où  elles  se  confondent  avec  le  pays  appelé 
la  plaine,  par  opposition  avec  les  hautes  Alpes.  Ainsi  llorgo- 
franco,  au  débouché  de  la  vallée  d'Aoste,  est  dévasté  par  la  grêle 
presque  tous  les  ans,  et  de  Saussure  avait  remarqué  déjà  que 
les  contrées  situées  à quelque  distance  des  hautes  montagnes 
sont  affligées  par  ce  fléau  plus  souvent  que  celles  qui  sont  pla- 
cées au  pied  même  des  Alpes  ou  à une  grande  distance  des  mon- 
tagnes. Il  est  évident  que  le  réchauffement  inégal  des  différentes 
parties  d'une  vallée  et  les  courants  d'air  qui  en  résultent,  ont 
ainsi  que  la  direction  des  vents,  soit,  locale,  soit  générale,  une 
grande  influence  sur  la  fréquence  des  chutes  de  grêle;  aussi 
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cette  fréquence  est-elle  beaucoup  plus  grande  dans  les  pays  de 
vallées  profondes  où  des  différences  de  température  considé- 
rables peuvent  s’établir,  et  beaucoup  moindre  dans  les  pays  de 
plaine;  la  grêle  est,  à ce  qu’il  parait,  plus  rare  en  pleine  mer 
où  des  courants  d’air  continuels  rétablissent  l’équilibre  de 
température  dès  qu’il  est  rompu. 

Quoique  le  plus  souvent  les  orages  de  grêle  soient  très-limi- 
tés, il  est  des  cas  cependant  où  ils  s'étendent  très  au  loin,  mais 
même  dans  ces  cas  exceptionnels  c’est  en  longueur  et  non 
jamais  en  largeur  que  l'averse  de  grêle  a ses  plus  grandes 
dimensions.  L’un  des  cas  les  plus  remarquables  est  celui  du 
fameux  orage  de  grêle  qui  traversa  la  France  et  la  Hollande  le 
13  juillet  1788  ; il  se  propagea  simultanément  sur  deux  bandes 
à peu  près  parallèles  dirigées  toutes  les  deux  du  sud-ouest 
au  nord-est.  La  première,  plus  étroite,  avait  pour  largeur 
moyenne  deux  lieues  et  quart;  la  seconde,  pour  largeur 
moyenne  trois  lieues;  elles  étaient  séparées  par  une  bande  qui 
ne  reçut  qu’une  pluie  abondante  et  dont  la  largeur  moyenne 
était  de  cinq  lieues  et  un  quart.  11  y avait  aussi  beaucoup  de 
pluie  à l’occident  de  la  bande  occidentale  et  à l'orient  de  la 
bande  orientale.  Sur  une  longueur  de  plus  de  cent  lieues  pour 
chaque  bande,  il  n'y  eut  aucune  interruption  dans  l’orage,  et 
même  il  parait  qu’il  couvrit  encore  plus  de  cinquante  lieues 
au  sud-ouest  et  de  cinquante  lieues  au  nord-est,  ce  qui  donne 
à chaque  bande  une  longueur  totale  de  deux  cents  lieues,  soit 
d’environ  1,000  kilomètres.  Dans  cette  immense  étendue,  tous 
les  points  ne  furent  pas  frappés  à la  fois,  mais  on  reconnut 
que  l’orage  avait  eu  une  marche  très-rapide  depuis  les  Pyré- 
nées où  il  avait  pris  naissance,  jusque  dans  la  Baltique  où 
l’on  en  perdit  la  trace;  sa  vitesse  était  de  seize  lieues  et  demie 
à l’heure  environ.  Dans  chaque  lieu  la  grêle  ne  tomba  que  sept  à 
huit  minutes;  les  grêlons  différaient  en  forme  et  en  dimension'. 

On  voit  par  cet  exemple  que  si  les  orages  de  grêle  sont 


' Les  ravages  que  causa  cet  orage  furent  considérables,  comme  on  le  conçoit  ; 
Il  y eut  en  France  1039  paraisses  dévastées,  et  le  dommage  qu’elles  éprouvèrent 
fût  évalué  à 34,690,000  francs. 
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plus  rares  daDS  les  pays  de  plaine,  ils  y sont  en  général  bien 
plus  étendus  que  dans  les  pays  de  montagne  où  les  grêles , 
plus  fréquentes  il  est  vrai,  sont  beaucoup  plus  locales.  Ainsi 
l'un  des  plus  forts  orages  de  grêle  bien  observés  est  celui  du 
23  août  1850,  dans  lequel,  d’après  des  renseignements  recueil- 
lis avec  beaucoup  de  soin  par  M.  Blanchet,  la  colonne  de  grêle, 
partie  du  sommet  du  Jura  vers  trois  heures  de  l’après-midi, 
arriva  à Fribourg  à quatre  heures  et  demie,  après  avoir  par- 
couru dix-huit  lieues  dans  une  heure  et  demie,  en  se  dirigeant 
du  sud-ouest  au  nord-est.  D'après  M.  Blanchet,  la  grêle,  dans 
le  canton  de  Vaud,  ne  se  forme  jamais  du  «ôté  de  l’est  ; elle 
vient  ordinairement  de  l’ouest,  et  elle  descend  en  général 
d’une  sommité  située  entre  deux  vallées. 

Ajoutons  encore  aux  phénomènes  qui  caractérisent  la  chute 
de  la- grêle,  un  bruit. particulier  qui  la  précède,  qui  n’est  ni  celui 
du  vent  ni  celui  du  tonnerre,  mais  qui  est  un  bruissement 
semblable  à celui  qui  résulterait  ou  du  choc  des  gréions  les 
uns  contre  les  autres  ou  de  l'émission  d'une  forte  charge  d’é- 
lectricité sous  forme  d’aigrette.1.  Ce  bruit,  joint  à l’entassement 
des  nuages  et  à la  présence  parmi  ces  nuages  accumulés  et 
d’une  couleur  foncée,  de  quelques  nuées  blanchâtres,  sont  des 
précurseurs  infaillibles  de  la  chute  de  la  grêle,  le  tout  néces- 
sairement accompagné  d’éclairs  et  de  tonnerre,  car  les  orages 
de  grêle  sont  caractérisés  par  la  rencontre  habituelle  de  tous  les 
éléments  ordinaires  des  orages,  indépendamment  de  ceux  que 
nous  venons  de  signaler  et  qui  leur  sont  propres.  Remarquons 
cependant  que  le  tonnerre,  qui  se  faisait  entendre  avant  le  bruit 
dont  nous  venons  de  parler,  s'amoindrit,  et  cesse  même  le  plus 
souvent  quand  ce  bruit  commence,  ce  qui  semblerait  bien 
prouver  que  le  bruissement  est  dû  à l’émission  de  l’électricité. 

Après  avoir  analysé  comme  nous  venons  de  le  faire  toutes 
les  circonstances  qui  précèdent  et  qui  accompagnent  la  chute 
de  la  grêle,  et  indiqué  même  quelques-unes  des  conditions 
essentielles  pour  la  production  de  ce  phénomène  météorologi- 


1 On  a compta-  ce  bruit  il  celui  d'an  troupeau  de  moutons  qui  galopent  >ur 
un  terrain  rocailicui. 
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que,  essayons  d’en  rechercher  la  cause,  soit  celle  qui  déter- 
mine sa  formation,  soit  celle  .qui  influe  sur  la  direction  qu’elle 
suit  dans  sa  chute. 

La  première  théorie  un  peu  satisfaisante  qui  ait  été  proposée 
est  celle  de  Voila;  l'illustre  physicien  explique  la  production 
du  froid  nécessaire  pour  la  formation  du  noyau  du  grêlon  par 
l’évaporation  de  l’eau  de  la  surface  supérieure  d’un  nuage 
très-dense,  évaporation  favorisée  par.  la  sécheresse  de  l’air  des 
régions  supérieures  de  l'atmosphère,  par  l’état  électrique  du 
nuage  et  par  les  rayons  solaires  qui  frappent  la  surface  , du 
nuage.  Mais,  sauf  l'influence  de  la  première  cause,  qui  à elle 
seule  est  loin  de  suftire  pour  expliquer  le  froid  produit,  celle 
des  deux  autres  est  très-contestable.  En  particulier  comment 
concevoir,  ainsi  que  Bellani  l'a  fait  remarquer  le  premier,  que 
les  rayons  solaires,  en  produisant  une  évaporation  plus  rapide, 
augmentent  l'abaissement  de  la  température?  car  s’ils  favori- 
sent l'évaporation,  c'est  parce  qu’ils  réchauffent  l'eau;  il  faut, 
pour  qu  elle  produise  du  froid,  que  l’évaporation  soit  détermi- 
née par  d'autres  causes  que  par  la  chaleur.  Puis,  si  l’action  des 
rayons  solaires  est  nécessaire  pour  la  formation  du  grêlon, 
comment  expliquer  les  grêles  qui  tombent  de  nuit  ou  de  grand 
matin?  Les  noyaux  des  grêlons  une  fois  formés,  Yolta  suppose 
que  deux  nuages  chargés  d'électricité  contraire  sont  disposés  l'un 
au-dessus  de  l'autre  et  que  les  grêlons  très-froids,  mais  encore 
très-petits,  tombent  sur  le  nuage  inférieur,  où  pénétrant  jus- 
qu'à une  certaine  profondeur,  ils  se  couvrent  d’une  couche  de 
glace,  puis,  s’électrisaut  de  l'électricité  même  du  nuage,  sont 
repoussés  par  lui  et  attirés  eu  même  temps  par  le  nuage  supé- 
rieur; remontant  alors  contre  leur  propre  poids,  ils  arrivent 
au  nuage  supérieur  où  ils  éprouvent  deux  effets  analogues; 
retombant  encore  de  nouveau  dans  le  nuage  inférieur,  ils  sont 
de  nouveau  repoussés  dans  le  supérieur,  faisant  ainsi  un 
grand  uombre  de  fois  la  navette  comme'  dans  l’expérience  des 
boufes  de  sureau,  qui  preuneDt  un  mouvement  rapide  de 
va-et-vient  entre  deux  disques  de  métal  doués  d’électricités 
contraires.  Bientôt  les  grêlons  devenant  trop  gros  et  les 
nuages  perdant  leur  électricité,  la  cause  qui  maintient  la  grêle 
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suspendue  a»  milieu  des  nuages  est  insuffisante,  et  on  voit  celle- 
ci  tomber  instantanément  presque  en  masse.  Mais  comment  ad- 
mettre que  deux  corps  ayant  aussi  peu  de  densité  que  deux 
nuages  puissent  servir  de  supports  à des  boules  oscillantes 
aussi  pesantes  que  les  grêlons,  une  fois  surtout  qu'il  est  re- 
connu que  la  danse  électrique  des  boules  de  sureau  ne  peut 
plus  avoir  lieu  quand  on  remplace  le  disque  de  métal  inférieur 
par  une  nappe  d'eau?  Comment  se  pourrait-il  que  la  puissance 
électrique  d’un  nuage  fitt  capable  de  soulever  des  masses  de 
glace  pesant  quelquefois  jusqu'à  200  et  300  grammes?  Ne 
serait-il  pas  bien  plus  naturel  de  supposer,  dans  ce  cas,  que 
les  deux  nuages  se  porteraient  l'un  vers  l’autre  ou  qu'une 
décharge  électrique  aurait  lieu  entre  eux?  D'ailleurs  le  mou- 
vement oscillatoire  hypothétique  de  Volta  n’a  jamais  été  aperçu 
par  les  observateurs  qui  se  sont  trouvés  au  milieu  des  nuages 
de  grêle. 

41.  Peltier  estime  que  l'influence  électrique  qui,  suivant  lui, 
favorise  considérablement  l’évaporation , suffit  pour  expliquer 
le  froid  nécessaire  à la  formation  du  grêlon;  il  admet  que  lors- 
que deux  nuages  chargés  d’électricité  différente  sont  en  pré- 
sence et  qu’ils  sont  tenus  à distance  par  leur  légèreté  spéci- 
fique, il  s'établit  un  rayonnement  électrique  entre  eux, 
rayonnement  ou  transmission  d'électricité  qui,  ne  pouvant  s’o- 
pérer sans  transport  de  matière,  entraîne  les  molécules  d’eau 
en  les  faisant  repasser  à l'état  de  vapeur.  Cette  nouvelle  évapo- 
ration, produite  par  la  puissante  action  électrique  des  deux 
nuages  en  présence,  prend  à l’ean  de  la  surface  de  chaque 
nuage  la  chaleur  qui  la  maintient  à l'état  liquide,  de  sorte  que 
les  portions  en  regard  des  deux  nuages  sont  converties  en  flo- 
cons neigeux  qui  se  recouvrent  par  le  jeu  de  navette  de  cou- 
ches d’eau,  doutune  partie,  en  se  vaporisant  par  l’effet  de  l’é- 
lectricité qui  eu  sort,  fait  congeler  la  portion  qui  reste.  Comme 
on  le  voit,  la  théorie  de  M.  Peltier  se  rapproche  beaucoup  de 
celle  de  Volta,  sauf  eu  ce  qui  concerne  la  cause  du  froid,  qui, 
suivant  M.  Peltier,  réside  uniquement  dans  l'évaporation  pro- 
duite par  l’émission  de  l’électricité;  mais,  malgré  quelques 
expériences  qui  montrent  en  effet  qu’un  liquide  s'évapore  plus 
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vile  quand  il  rayonne  de  l'électricité  et  que  même  sa  tempéra- 
ture s'abaisse,  il  nous  semble  impossible  d'expliquer  par  cette 
cause,  qui  est  plus  mécanique  que  physique,  rabaissement 
énorme  de  température  qui  est  nécessaire  pour  la  congélation 
de  l'eau  qui  forme  les  gréions. 

Essayons  maintenant  de  nous  rendre  compte,  sans  recourir 
à des  hypothèses  du  genre  de  celles  de  Yolta  et  de  Peltier,  de 
la  formation  de  la  grêle.  Hemarquons  d’abord  que,  dès  le 
malin  des  jours  de  grêle,  le  ciel  a un  aspect  particulier  ; le  bleu 
n’est  pas  aussi  foncé  qu'il  l'est  pendant  un  jour  parfaitement 
serein,  et  on  y remarque  des  cirrus  filamenteux  plus  on  moins 
développés,  ce  qui  indique  la  présence,  dans  le  haut  de  l'atmo- 
sphère, de  petites  particules  glacées;  présence  confirmée  par 
l'apparition  fréquente  de  couronnes  et  de  parhélios.  Cette  di- 
minution de  transparence  dans  l’atmosphère  explique  la  cha- 
leur accablante  qui  d’ordinaire  précède  la  chute  de  la  grêle,  la 
chaleur  rayonnante  de  la  terre  étant  réfléchie  vers  le  sol  au  lieu 
de  gagner  les  régions  supérieures  de  l’atmosphère  qui,  par 
conséquent,  n’en  sont  que  plus  froides.  Le  sol,  sous  l'influence 
de  ces  circonstances,  s’échauffe  fortement  ainsi  que  les  couches 
d’air  qui  sont  en  contact  avec  lui;  mais  cette  température 
décroît  rapidement  avec  la  hauteur,  parce  que  les  couches  d'air 
ne  se  mélangent  pas;  et  quand  même  une  chaleur  brûlante 
règne  dans  le  bas,  à 2,500  ou  3,000  mètres  le  thermomètre 
est  au-dessous  de  0. 11  se  produit  alors  un  courant  ascendant 
très-énergique,  et  quand  même  l’air  ne  serait  pas  très-humide, 
cependant  lçp  couches  supérieures  de  l'atmosphère  sont  satu- 
rées rapidement  ; il  se  forme  des  nuages  inférieurs  aux  cirrus , 
qu’il  ne  faut  pas  confondre  avec  eux , et  qui  sont  des  cumulus. 
On  voit  à la  fois  la  couche  supérieure  des  cirrus  devenir  plus 
dense  et  les  cumulus  s’accroître  avec  une  rapidité  extraor- 
dinaire ; le  vent,  qui  souffle  dans  des  directions  opposées,  con- 
tribue beaucoup  à ce  double  effet.  Les  nuages  se  dissipent 
quelquefois  sans  se  résoudre  en  pluie  ou  en  grêle;  mais  le  plus 
souvent,  au  contraire,  ils  continuent  à s’accroître  par  l’ellet  de 
courants  d'air  froid,  qui  en  descendant  déterminent  des  pré- 
cipitations de  vapeur  aqueuse  accompagnées  d’un  grand  déga- 
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gement  d’électricité.  Nous  voyons  ainsi  comment  se  forment 
deux  couches  de  nuages  superposées,  mais  distinctes,  condi- 
tion indispensable,  suivant  tous  les  physiciens,  à la  formation 
de  la  grêle.  La  couche  la  plus  élevée,  formée  des  cirrus  accu- 
mulés par  les  vents,  doit  être  toujours  nécessairement  chargée 
d’électricité  positive,  tandis  que  la  couche  inférieure,  prove- 
nant essentiellement  des  vapeurs  qui  s’élèvent  de  la  surface  du 
sol , doit  être  en  général  négative  *.  Les  particules  glacées, 
soit  les  flocons  de  neige  de  la  couche  des  cirrus  fortement 
rapprochés  les  uns  des  autres  sous  l’impulsion  des  vents,  soit 
supérieurs,  soit  inférieurs,  qui  les  poussent  en  tous  sens  en 
formant  des  tourbillons,  prennent  la  forme  de  grains  de  grésil. 
Ces  grains  poussés  par  leur  poids  et  attirés  vers  les  nuages 
inférieurs,  soit  les  cumulus,  y trouvent  une  prodigieuse  quan- 
tité d’eau  suspendue  dans  l'espace;  ils  la  condensent  à leur 
surface  en  traversant  cette  couche  toujours  très-épaisse,  et  si 
la  température  des  régions  supérieures  est  encore  assez  élevée, 
ils  se  fondent  pendant  leur  chute  et  donnent  naissance  à ces 
larges  gouttes  de  pluie  qui  précèdent  souvent  les  orages  et 
qui  tombent  par  petites  averses  comme  la  grêle;  ce  n’est  que 
de  la  grêle  fondue.  On  voit,  en  effet,  très-souvent  tomber  du 
grésil  ou  de  la  neige  sur  les  hautes  montagnes  pendant  qu'à 
leur  pied  il  tombe  de  la  pluie  qui  n’est  évidemment  que  cette 
neige  ou  ce  grésil  fondu.  Mais  si  les  grains  de  grésil  sont  très- 
froids  et  un  peu  volumineux,  si  en  même  temps  la  tempéra- 
ture des  nuages  qu’ils  traversent  est  assez  basse  (et  elle  l’est 
d’autant  plus  que  ces  nuages  étant  plus  épais  la  température 
est  plus  élevée  près  du  sol),  alors  l’eau  qui  se  condense  autour 
de  leur  surface,  étant  très-froide,  se  trouve  à une  température 
qui  peut  être  facilement  au-dessous  de  0°.  Remarquons,  en  effet, 
que  l'eau  est  déjà  dans  les  nuages  à l’état  liquide , qu'elle 
n'a  donc  point  de  chaleur  de  vaporisation  à perdre  comme  si 
elle  était  à l’état  de  vapeur.  Cette  eau,  quoique  au-dessous 

» Ce  principe,  établi  par  If s observations  de  M.  Pelticr,  est  une  conséquence, 
comme  nous  le  verrons  dans  le  paragraphe  suivant,  du  mode  de  production  de 
l’électricité  atmosphérique. 

12 
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de  0°,  ne  se  gèle  pas  toujours  immédiatement  ; car  on  sait  que 
l’eau  peut  se  refroidir  jusqu'à  10  et  même  20°  au-dessous  de  0* 
sans  devenir  solide;  mais  il  suffit  de  la  moindre  action  méca- 
nique pour  déterminer  sa  congélation;  ainsi  d'autres  graius 
de  grésil  qui  y pénètrent,  l'électricité  qui  en  rayonne,  peu- 
vent facilement,  en  produisant  un  ébranlement  dans  l'enve- 
loppe d'eau  qui  entoure  le  grain  de  grésil,  la  solidifier  brusque- 
ment. C'est  probablement  ce  qui  se  passe  dans  les  grêlons 
, qu’on  trouve  formés  tout  d'une  pièce  et  contenant  des  parti- 
cules neigeuses  outre  le  noyau  central;  dans  le  cas  où  il  existe 
des  parties  concentriques,  il  est  probable  que  l’eau  s'est  con- 
gelée à mesure  qu'elle  se  condensait.  L’électricité  négative 
du  nuage  inférieur,  en  provoquant  le  rayonnement  de  la 
positive  de  l'eau  très-froide  condensée  autour  du  noyau,  est 
une  des  causes  les  plus  actives  de  sa  congélation,  laquelle  est 
accompagnée  d'un  bruissement  particulier  qu’on  remarque 
dans  les  orages  de  grêle,  et  qui  provient  de  l'émission  de 
l’électricité.  Nous  avons  une  preuve  de  la  faculté  qu’a  l’eau  de 
rester  à l’état  liquide,  même  à une  température  très-inférieure 
à 0°,  quand  elle  est  suspendue  dans  l'atmosphère,  dans  le  fait 
observé  par  M.  Bois^iraud  de  larges  gouttes  de  pluie  qui,  en 
tombant  sur  un  sol  dont  la  température  étajt  notablement  au- 
dessus  de  0",  se  changeaient  immédiatement  en  glace  par 
l’eiret  de  leur  contact  avec  un  corps  solide.  Les  mêmes  gouttes 
de  pluie  auraient  dû  former  de  la  grêle  si,  par  une  circonstance 
exceptionnelle,  elles  ne. s'étaient  pas  trouvées  en  dehors  des 
conditions  ordinaires  qui  déterminent  celte  formation  '. 

M.  Lecoq,  qui  s'est  trouvé  assister  sur  le  Puy-de-Dôme  à la 
formation  d’un  orage  de  grêle,  en  a décrit  minutieusement  les 
détails  qui  se  trouvent  parfaitement  en  accord  avec  la  théorie 
que  nous  venons  de  donner.  Ainsi  il  a constaté  la  présence  de 
deux  couches  de  nuages  superposées  et  celle  de  deux  vents 
opposés  poussant  les  nuages  les  uns  vers  les  autres;  il  a bien 

1 II  est  probable  que  dans  ce  cas,  l'eau  condensée  autour  du  grain  central  de 
grésil  appartenait  à un  nuage  négatif,  et  que  se  trouvant  dans  une  atmosphère 
négative,  elle  n’avait  pas  rayonné  son  électricité. 
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remarqué  que  les  gréions  ne  vont  point  d'un  nuage  à l’autre; 
ils  sont  animés,  au  contraire,  d’une  vitesse  horizontale  très- 
grande,  étant  poussés  par  un  vent  très-froid  ; ils  ne  se  choquent 
nullement  pendant  leur  transport  horizontal,  de  sorte  qu’on 
ne  peut  attribuer  à leur  choc  le  bruit  qui  précède  leur  chute  ; 
ils  possèdent  également  un  mouvement  de  rotation  très-ra- 
pide ; enfin  on  les  voit  se  repousser  fortement  et  offrir  ce 
tourbillonnement  qu'on  aperçoit  de  la  surface  de  la  terre  et 
qui  chasse  dans  tous  les  sens  les  grêlons  que  le  vent  finit  par 
réunir  en  leur  imprimant  sa  propre  direction.  Toutes  ces  cir- 
constances s’expliquent  parfaitement  en  admettant  que  l’élec- 
tricité que  renfermait  l’eau  qui  en  se  condensant  forme  le 
grêlon,  en  sort  en  partie  en  déterminant  sa  congélation  et 
en  lui  imprimant  un  mouvement  de  rotation,  tandis  qu’une 
autre  partie  de  l’électricité  reste  dans  le  grêlon,  ce  qui  le 
rend  électrique. 

Pour  se  rendre  compte  des  causes  qui  font  que  la  chute  de  la 
grêle  a lieu  dans  certaines  localités  plutôt  que  dans  d'autres,  il 
faudrait  analyser  toutes  les  circonstances  variables  d’un  endroit 
à un  autre,  qui  déterminent  soit  des  courants  d'air  ascendants 
ou  descendants,  soit  des  vents  ayant  une  direction  particu- 
lière. Il  se  forme  même  dans  quelques  vallées,  par  l’effet  du 
réchauffement  des  faces  latérales  des  montagnes  frappées  par 
les  rayons  solaires,  des  appels  d'air  froid  qui  amènent  souvent 
avec  eux  les  nuages  chargés  d'un  grésil  qui,  en  traversant  les 
épais  nuages  qui  le  séparent  du  sol,  se  convertit  eu  grêle  ou  en 
grosse  pluie  si  la  température  est  trop  peu  basse.  M.  Blanchet 
affirme  que  les  choses  se  passent  ainsi  dans  la  vallée  du  Léman, 
et  il  appuie  son  assertion  sur  l'observation  qu’il  a faite  des 
courants  d’air  et  des  vents  qui  régnent  un  peu  avant  et  pen- 
dant la  chute  de  la  grêle.  11  est  possible  qu’indépendamment 
de  la  direction  des  vents,  la  nature  du  sol  puisse  influer  sur 
la  chute  de  la  grêle  comme  sur  la  présence  des  orages;  si  en 
effet  le  sol  se  trouve,  par  une  cause  quelconque,  chargé  d'une 
électricité  contraire  à celle  des  nuages,  il  attirera  ces  nuages 
et  par  conséquent  avec  eux  la  pluie  ou  la  grêle  qu'ils  renfer- 
ment. Ce  n'est  donc  que  par  des  observations  suivies  et  bien 
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faites  dans  les  lieux  qui  sont  le  plus  fréquemment  frappés  par 
la  grêle,  qu’on  pourra  être  mieux  fixé  non  sur  l’origine  même 
du  météore,  qui  nous  paraît  maintenant  assez  claire,  mais  sur 
les  causes  qui  déterminent  et  circonscrivent  sa  chute. 

Le  rôle  que  l’électricité  joue  dans  l’apparition  de  la  grêle 
avait  fait  croire  qu’on  pourrait  se  mettre  à l’abri  de  ce  fléau, 
comme  on  se  met  à l’abri  de  la  foudre,  en  soutirant  l’électricité 
des  nuages  orageux.  De  là  l’invention  des  paragrêles;  les  essais 
qu’on  en  a faits  dans  différents  pays,  particulièrement  dans 
ceux  de  vignoble,  n'ont  point  réussi.  Il  est  vrai  que  les  moyens 
employés  étaient  très -imparfaits;  mais  le  principe  ne  nous 
paraît  pas  suffisamment  prouvé  pour  qu’avec  des  moyens  plus 
parfaits  on  eût  eu  plus  de  succès.  En  effet,  si  l’électricité  joue 
un  rôle  dans  la  production  de  la  grêle,  ce  n’est  qu’un  rôle  très- 
secondaire,  et  elle  est  bien  plus  un  effet  qui  accompagne  cette 
production  qu’une  cause  qui  la  détermine.  D’ailleurs,  pour 
empêcher  la  formation  de  la  grêle,  s’il  était  vrai  qu’elle  est  due 
à l’électricité,  il  faudrait  atteindre  le  nuage  même  où  cette  for- 
mation a lieu  pour  en  soutirer  l’électricité,  et  les  paratonnerres 
les  plus  élevés  n’y  parviendraient  pas.  Aussi  M.  Arago  avait-il 
proposé,  pour  résoudre  la  question,  de  faire  monter  dans  des 
nuages  orageux , et  beaucoup  plus  haut  que  Romas  fit  monter 
son  cerf-volant,  des  ballons  captifs  munis  d’une  pointe  mé- 
tallique faisant  fonction  de  conducteur.  En  soutirant  ainsi  leur 
électricité  à ces  nuages  orageux,  M.  Arago  est  disposé  à croire 
qu’on  les  convertirait  en  nuages  inoffensifs  et  qu’on  ferait  ainsi 
avorter  les  plus  forts  orages.  La  question  est  de  savoir  en  effet 
quelle  influence  l’électricité  exerce  sur  la  rencontre  des  nuages 
opposés  dont  le  mélange  est  nécessaire  pour  la  production  de 
la  grêle.  Celte  rencontre  n’esl-elle  que  le  résultat  de  l’action  de 
deux  vents  opposés,  comme  le  croit  M.  Olmsted,  ou  l’électri- 
cité y a-t-elle  une  part?  Enfin  la  rencontre  des  nuages  ayant 
eu  lieu,  l’électricité  contribue-t-elle  à la  conversion  des  grains 
de  grésil  en  grêlons?  Peut-on  croire  que  si  on  faisait  disparaî- 
tre l’électricité  on  n’aurait  que  du  grésil  et  plus  de  grêlons?  U 
y aurait  une  grande  importance  à résoudre  définitivement  ces 
questions,  non -seulement  sous  le  rapport  scientifique,  mais 
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dans  l'intérêt  de  l'humanité , et  en  particulier  de  l'agricul- 
ture. 

Les  trombes  sont  encore  un  de  ces  phénomènes  naturels, 
comme  la  grêle,  dans  lesquels  l’électricité  semble  jouer  un 
rôle  assez  important  et  dont  la  nature  cependant  n’est  pas  bien 
déterminée.  Les  trombes  sont  des  amas  de  vapeurs  vésicu- 
laires, c’est-à-dire  d’eau  mêlée  d'air  comme  les  nuages,  mais 
très-épais  et  très-denses,  qui  sont  ordinairement  animés  d’un 
mouvement  rapide  de  rotation  et  de  translation,  ayant  la  plu- 
part du  temps  la  forme  d’un  cône  dont  la  base  est  dirigée  le 
plus  souvent  vers  les  nuages  et  le  sommet  vers  la  terre,  quel- 
quefois aussi  dans  le  sens  inverse.  Ces  météores  déracinent  les 
arbres,  les  dépouillent  de  leurs  feuilles,  les  foudroient,  les  en- 
lèvent et  les  transportent  à de  grandes  distances;  ils  renver- 
sent les  maisons,  enlèvent  leurs  toitures,  détruisent  ou  brisent 
tout  ce  qui  se  trouve  sur  leur  passage;  souvent  ils  déversent 
de  la  pluie  et  de  la  grêle,  ils  sont  aussi  très-souvent  accom- 
pagnés de  globes  de  feu,  lancent  des  éclairs,  font  entendre  le 
bruit  du  tonnerre  et  se  dissipent  assez  ordinairement  après. 
Les  trombes  s’observent  aussi  bien  sur  mer  que  sur  terre. 

M.  Kaemtz  considère  les  trombes  comme  uniquement  dues 
à des  courants  d’air  ; ce  sont  des  tourbillons  de  vent  qui  seule- 
ment ont  lieu  sur  une  plus  grande  échelle  que  ceux  qui  se  ma- 
nifestent souvent  à l’approche  des  orages,  et  qu’on  voit  enlever 
à plusieurs  mètres  de  hauteur  les  corps  légers,  tels  que  la 
poussière,  les  feuilles  d’arbre,  de  la  paille.  Dans  les  trombes 
proprement  dites,  le  tourbillon  existe  non-seulement  dans  les 
nuages,  mais  encore  dans  l’eau  qui  s’élève  et  va  rejoindre  le 
nuage  qui  s'abaisse  vers  elle;  en  effet  dans  les  trombes  qui  ont 
lieu  sur  des  lacs  ou  sur  la  mer,  on  voit  l’eau  du  lac  ou  de  la 
mer  monter  à la  rencontre  du  nuage  et  former  avec  lui  deux 
cônes  se  touchant  par  leur  sommet,  et  animés  d’un  mouvement 
giratoire  très-rapide.  Comme  nous  l’avons  dit,  les  trombes  ont 
lieu  sur  mer  aussi  bien  que  sur  terre;  au  milieu  de  la  mer 
équatoriale,  on  ne  les  trouye  que  là  où  les  vents  alizés  ne  souf- 
flent pas  d’une  manière  régulière;  elles  se  montrent  surtout 
dans  la  région  des  calmes;  elles  se  forment  le-plus  souvent  au 
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moment  du  changement  des  moussons,  et  dans  les  latitudes 
plus  élevées  elles  coïncident  avec  les  orages. 

Il  résulte  des  observations  de  M.  Kaemtz,  et  de  celles  de  plu- 
sieurs antres  météore’ ogistcs,  que  les  trombes  ont  lieu  presque 
toujours  quand  deux  vents  opposés  passent  l’un  à côté  de 
l'autre,  ou  bien  quand  un  vent  très-vif  règne  dans  le  haut  de 
l’atmosphère  tandis  que  le  bas  est  calme.  A mesure  que  le 
tourbillon  qui  se  forme  par  la  rencontre  des  courants  d’air 
augmente,  il  descend,  et  s’il  atteint  la  gurface  de  l’eau,  celle-ci 
s'agite  et  s’élève,  en  même  temps  le  nuage  s’abaisse  et  tous 
deux  finissent  par  se  réunir.  Mais  en  général  la  trombe  est  for- 
mée en  grande  partie  de  vapeurs  condensées,  et  ce  qui  le 
prouve,  c'est  que  lorsqu’elle  a lieu  sur  la  mer,  l'eau  qui  s’en 
échappe  n’est  jamais  salée.  Lorsque  l'air  est  très-sec,  les  tour- 
billons ne  déterminent  pas  toujours  la  condensation  des  va- 
peurs, et  la  violence  du  vent  n'en  est  que  plus  remarquable. 

Ainsi  dans  cette  théorie,  le  vent  et  les  courants  d'air  seraient 
la  cause  réelle  de  la  formation  des  trombes,  et  les  accidents 
électriques  qui  les  accompagnent  fréquemment  seraient  la  con- 
séquence naturelle  de  la  présence  de  l’électricité  accumulée 
dans  les  vapeurs  condensées. 

Suivant  d’autres  physiciens,  l’électricité  serait  au  contraire 
la  cause  immédiate  des  trombes.  Peltier,  dans  un  long  et  inté- 
ressant travail,  a cherché  à établir  une  théorie  électrique  des 
trombes,  sclt  en  reproduisant  sur  une  petite  échelle  au  moyen 
de  l'électricité  artiticiellc  des  effets  analogues  à ceux  des 
trombes,  soit  en  discutant  les  phénomènes  que  présentent  les 
trombes  elles-mêmes  dont  il  décrit  137,  sur  lesquelles  il  est 
parvenu  à avoir  des  relations  détaillées. 

11  est  conduit  à admettre  que  lorsque  la  tension  des  nuages 
est  très-grande,  l’attraction  puissante  qui  en  résulte  abaisse 
ces  nuages  vers  la  terre,  et  les  met  en  communication  avec  elle 
par  la  portion  de  nue  la  plus  avancée.  Cette  portion  prolongée 
jusqu'au  sol  sert  alors  de  conducteur,  et  ofTre  une  voie  à l'é- 
coulement de  l’électricité  des  nuages  ; c'est  cette  portion  des- 
cendante qui  constitue  la  irnmbe.  Tous  les  corps  placés  à la 
surface  de  la  terre  sous  le  nuage  d’où  sort  la  trombe  servent 
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de  conducteurs  en  raison  de  leur  propre  conductibilité,  de  leur 
forme,  de  leur  étendue  et  de  leur  proximité  du  sol.  Les  corps 
chargés  de  l’électricité  contraire  sont  attirés  et  soulevés  vers  la 
trombe,  si  leur  poids  ne  s'y  oppose  pas,  puis  leur  électricité 
s’étant  neutralisée  en  partie,  la  pesanteur  l’emporte,  ils  retom- 
bent sur  la  terre  où  ils  reprennent  leur  première  tension  élec- 
trique; ils  remontent  de  nouveau  vers  la  nue,  formant  ainsi  au- 
dessous  du  cône  un  amas  nuageux.  Si  les  corps  sont  attachés  à la 
terre,  comme  les  arbres  par  exemple,  ils  se  chargent  instantané- 
ment d’une  immense  quantité  d’électricité,  ils  sont  arrachés  et 
transportés  au  loin  par  l’attraction  du  nuage.  Cequi  semble  con- 
firmer cette  explication,  c’est  que  quand  on  observe  les  arbres 
aiusi  arrachés,  on  les  trouve  presque  tous  fendus  en  latte  d’une 
très-petiie  section  sur  une  longueur  de  plusieurs  mètres;  et  les 
parties  du  bois,  ainsi  divisées,  paraissent  entièrement  dépouil- 
lées de  sève;  effet  analogue  à celui  que  produit,  comme  nous 
l’avons  vu,  le  passage  de  la  foudre  dans  les  arbres.  Il  y a plus, 
tous  les  arbres  qui  sont  sur  le  passage  de  la  trombe  ne  sont 
pas  également  renversés;  il  se  fait  pour  ainsi  dire  un  choix 
entre  eux;  effet  difficile  à expliquer,  si  c’est  la  force  du  vent 
qui  est  la  cause  de  l'arrachement,  mais  qui  se  comprend  mieux 
si  c’est  un  résultat  de  l’attraction  électrique,  la  différence  dans 
la  nature,  dans  l’humidité  intérieure  de  l’arbre  ainsi  que  dans 
l'état  du  sol  sur  lequel  il  repose  devant  en  entraîner  une  dans 
sa  susceptibilité  à être  électrisé.  M.  Peltier  remarque  avec 
raison  que  la  chute  des  arbres  tient  à un  effet  dynamique,  puis- 
qu’il est  une  conséquence  de  la  vaporisation  de  la  sève  produite 
par  la  chaleur  qui  accompagne  la  décharge;  ces  effets  dyna- 
miques qui  ont  lieu  dans  les  trombes,  aussi  bien  que  les  sta- 
tiques, se  manifestent  quand  les  nuages  sont  abaissés  pour 
former  un  bon  conducteur,  et  que  ce  conducteur  se  met  en 
communication,  par  exemple,  avec  les  arbres.  Mais  en  général 
la  trombe  ne  constitue  qu'un  conducteur  imparfait  entre  les 
nuages  orageux  et  la  terre,  et  le  bruit  qui  accompagne  le  mé- 
téore serait  le  résultat  d’une  multitude  de  petites  décharges 
partielles,  dont  l’intensité  varierait  avec  la  résistance  du 
milieu  dans  lequel  elles  s’opèrent.  Quant  aux  bourrasques  de 
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vent  qui  viennent  ajouter  leur  puissance  matérielle  à celle  de 
l’électricité,  elles  sont  un  produit  immédiat,  suivant  M.  Pel- 
tier,  des  attractions  et  des  répulsions  électriques.  En  effet,  lors- 
que par  une  brusque  attraction,  des  masses  d’air  sont  entraî- 
nées rapidement  de  la  circonférence  au  centre,  leur  marche  se 
résout  très-souvent  en  un  mouvement  giratoire  qui  rend  leur 
force  plus  dévastatrice.  Mais,  quelle  que  soit  leur  énergie, 
leur  action  est  limitée  dans  une  circonscription  assez  restreinte, 
ce  qui  indique  suffisamment  que  cette  puissance  perturbatrice 
est  toute  locale,  et  qu’elle  ne  reçoit  ni  ne  pousse  au  loin  les 
vents  violents  qui  l’accompagnent. 

M.  Peltier  a réussi  à reproduire  tous  les  effets  des  trombes, 
en  supposant  que  le  nuage  soit  représenté  par  un  globe  con- 
stamment électrisé  et  couvert  de  pointes,  et  mettant  dans  sa 
sphère  d’activité  des  vapeurs,  des  poussières  et  de  l'eau  ; avec 
l'eau  la  dépression  du  liquide  a lieu;  avec  les  poussières  on  a 
des  courants  directs  du  centre  à la  circonférence,  se  transfor- 
mant en  mouvements  giratoires.  Tous  ces  effets  disparaissent 
en  remplaçant  le  globe  garni  de  pointes  par  un  globe  poli  ; au 
lieu  de  la  dépression  du  liquide,  on. obtient  une  protubérance; 
l'attraction  devenant  plus  considérable,  l'eau  s’élève  en  masse, 
et  il  y a accélération  de  la  vaporisation  ; avec  des  corps  légers  pla- 
cés entre  un  plateau  de  cuivre  communiquant  avec  le  sol  et  une 
sphère  supérieure  électrisée,  on  produit  les  effets  des  trombes. 

Sans  contester  que  l’électricité  ne  joue  un  rôle  dans  le  phéno- 
mène des  trombes , nous  ne  croyons  pas  que  la  théorie  de 
M.  Peltier  soit  à l’abri  de  toute  objection;  nous  reconnaissons 
avec  lui  que  celle  qui  ne  voit  que  dans  l'action  des  vents 
la  cause  de  ces  phénomènes , est  insuffisante , puisque  sur 
137  trombes  signalées  par  lui,  il  y en  a eu  33  qui  ont  existé 
sous  un  calme  plus  ou  moins  complet;  d’un  autre  côté,  il  y en 
a eu  10  qui  ont  eu  lieu  sous  un  ciel  sans  nuages.  Puission  peut 
expliquer  par  l'attraction  électrique  d’un  nuage  des  trombes 
de  poussière  et  de  corps  légers,  il  est  bien  difficile  de  croire  que 
cette  attraction  soit  capable  de  déraciner  des  arbres,  de  sou- 
lever des  maisons;  ne  serait-il  pas  plus  naturel  d’admettre  que 
c'est  le  nuage  qui  doit  venir  vers  les  corps  aussi  solidement 
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fixés  au  soi  que  le  sont  des  arbres  et  des  maisons,  que  de  sup- 
poser que  ce  sont  ces  corps  qui  vtfnt  vers  le  nuage?  L’eau  elle- 
même  pourrait-elle  être  soulevée  aussi  haut  à la  rencontre  du 
nuage  qu'elle  l'est  dans  quelques  cas?  Nul  doute,  comme  nous 
l’avons  déjà  dit,  qu'il  y ait  des  phénomènes  électriques  très- 
prononcés  dans  les  trombes;  nous  sommes  même  disposés  à 
admettre  que  cette  électricité  est  plus  qu'un  effet;  niais  nous  ne 
croyons  pas  qu’on  ait  encore  bien  réussi  à établir  le  rôle  po- 
sitif qu’elle  y joue.  Remarquons  encore  que  rien  n'explique 
pourquoi  cette  influence  électrique  d'un  nuage  sur  la  terre  qui 
ordinairement  se  manifeste  par  la  chute  de  la  foudre  et  les 
phénomènes  concomitants,  se  trouve  se  traduire  dans  quelques 
cas  par  une  trombe;  il  y a là  quelque  condition  particulière 
nécessaire  pour  que  l’action  revête  cette  forme  qui  échappe  à 
l'observateur.  Cette  condition  ne  serait-elle  point  un  état  parti- 
culier qu'aurait  le  globe,  dans  les  portions  situées  un  peu  au- 
dessous  de  la  surface  du  sol  sur  laquelle  se  promène  la  trombe? 
Certains  phénomènes  souterrains  qui  précèdent  ou  accompa- 
gnent fréquemment  les  orages,  et  dont  nous  parlerons  dans  le 
paragraphe  suivant,  sembleraient  donner  quelque  consistance 
à celte  opinion  ; la  trombe  serait  ainsi  un  phénomène  à la  fois 
terrestre  et  atmosphérique. 

C'est  encore  à l'attraction  électrique  exercée  par  les  nuages, 
que  M.  Pellier  attribue  les  phénomènes  connus  sous  le  nom  de 
raz  de  marée  et  de  seiche.  Le  raz  de  marée  consiste  dans  une 
élévation  subite  et  quelquefois  assez  considérable  du  niveau  de 
la  mer,  tout  à fait  indépendante  des  marées  proprement  dites, 
qu'on  ne  peut  observer  que  près  des  côtes.  Ainsi  le  17  juillet 
1841,  on  vit  à Cette  le  niveau  de  la  mer  s’élever  en  quelques 
minutes  à 1°\22  au-dessus  de  son  niveau  ordinaire  ; on  en  cite 
encore  d’autres  exemples  dans  les  différentes  mers.  Suivant 
M.  Pellier,  ce  phénomène  est  dû  à la  puissance  attractive  d'un 
nuage  électrique  qui,  agissant  sur  une  surface  d'eau,  quelque- 
fois se  borne  à soulever  de  la  vapeur  vésiculaire  sous  forme  de 
colonnes,  puis,  lorsqu’elle  est  plus  forte,  soulève  l'eau  elle-même 
aussi  sous  forme  de  colonnes  bouillonnantes,  et  même  dans 
quelques  cas  soulève  toute  la  surface  de  l'eau  dans  une  grande 
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étendue,  dans  le  cas  plus  rare  où  cette  puissance  attractive  est 
à peu  près  égale  sur  toute  l'étendue  du  nuage.  Les  seiches  sont 
un  phénomène  du  même  genre  qui  s'observe  sur  les  lacs  et  spé- 
cialement sur  le  lac  de  Genève.  Elles  consistent  dans  des  chan- 
gements de  niveau  qui  se  manifestent  soudainement  sans  que 
rien  puisse  les  faire  prévoir,  et  qui  ont  lieu  seulement  aux  ex- 
trémités rétrécies  du  lac.  Ces  changements  qui  sont  quelque- 
fois considérables,  car  on  les  a vus  s'élever  jusqu’à  près  de  deux 
mètres,  ne  durent  qu’un  instant,  mais  ils  sont  accompagnés 
d’oscillations  assez  prolongées  dans  le  niveau.  On  ne  peut  les 
attribuer  ni  à des  coups  de  vent,  ni  à des  variations  dans  la 
pression  atmosphérique,  car  elles  ne  sont  généralement  accom- 
pagnées ni  d'un  vent  plus  fort  qu’à  l’ordinaire,  ni  de  mouve- 
ments dans  le  baromètre.  C’est  donc,  comme  Bertrand  l’avait 
le  premier  imaginé,  par  des  nuées  électriques  qui  attirent  et  sou- 
lèvent les  eaux,  qu’on  peut  les  expliquer  ; ces  eaux  retombant 
ensuite  produisent  des  ondulations  dont  l’effet  est  comme  celui 
des  marées,  d’autant  plus  sensible  que  les  bords  sont  plus  res- 
serrés. Un  fait  favorable  à cette  explication,  est  que  le  temps 
que  l'eau  met  à monter  au-dessus  de  son  niveau  est  d'autant 
moindre  qu’elle  s'élève  plus  haut,  et  qu’au  contraire  elle  met 
d’autant  plus  de  temps  à s’abaisser  qu’elle  s’est  élevée  plus  haut. 

Ainsi,  d’après  Peltier,  les  trombes,  les  raz  de  marée  et  les 
seiches  ne  seraient  que  les  modifications  d'un  même  phéno- 
mène; c’e.4  à la  même  cause  qu'on  peut  attribuer  la  dispari- 
tion entière  de  l’eau  des  mares  peu  profondes  qui,  soulevées 
avec  ce  qu’elles  renferment,  donnent  naissance  à ces  chutes  de 
substances  solides  même  quelquefois  vivantes,  telles  que  gre- 
nouilles et  poissons,  qui  sont  signalées  de  temps  à autre. 

Ainsi  que  nous  venons  de  le  voir,  le  rôle  que  l'électricité 
joue  dans  la  plupart  des  phénomènes  météorologiques  est  très- 
important,  lors  même  qu’il  n’est  pas  encore  bien  défini.  11  est 
probable  que  ce  rôle  est  plus  général  même  que  nous  ne  pou- 
vôns  le  conclure  des  observations  que  nous  avons  rapportées; 
ce  qui  semblerait  le  faire  présumer , c’est  le  rapport  qui  existe 
entre  les  variations  du  baromètre  et  celles  de  l’état  électrique 
de  l’air  ; or  les  variations  du  baromètre  sont  liées  avec  toutes 
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les  variations  météorologiques  de  l’atmosphère,  car  on  les  a attri- 
buées soit  à l’influence  des  vents,  soit  aux  modifications  de  la 
température,  soit  aux  changements  survenus  dans  la  quantité 
de  vapeurs  répandues  dans  l’air.  Quelle  qu’en  soit  la  cause  , il 
n'en  résulte  pas  moins  d’observations  très-suivies  faites  par 
M.  Quetelet  que  le  baromètre  se  tient  d'autant  plus  haut  que 
l’air  est  plus  électrisé  positivement;  la  difl'érence  qui  est  sur- 
tout sensible  pendant  les  mois  froids,  diminue  en  été;  et  elle 
change  de  signe  pendant  le  mois  le  plus  chaud.  Quand  l'élec- 
tricité de  l’air  est  négative,  le  baromètre,  toutes  choses  égales, 
atteint  son  état  le  plus  bas  '.  Du  reste,  ce  cas  est  très-rare,  car  il 
ne  s’est  présenté  que  23  fois  sur  les  nombreuses  observations 
de  plusieurs  années  au  moyen  desquelles  M.  Quetelet  a dressé 
le  tableau  suivant  en  s’y  prenant  comme  suit.  H a formé  pour 
chaque  mois  deux  groupes  de  ses  observations  électriques, 
l’un  contenant  les  observations  qui  surpassaient  l’indication 
moyenne  du  mois,  l'autre  contenant  les  observations  qui  tom- 
baient nu  contraire  au-dessous  de  cette  moyenne;  puis  il  a pris 
ensuite  les  hauteurs  barométriques  qui  correspondaient  à cha- 
cune de  ses  observations  électriques  et  qui  se  sont  trouvées 
partagées  naturellement  de  cette  manière  en  deux  groupes.  11 
avait  ainsi  pour  chaque  mois , une  moyenne  barométrique 
correspondant  aux  jours  où  l’électricité  s’était  manifestée  avec 
le  plus  d'intensité  , et  une  seconde  moyenne  pour  les  jours  r,ù 
l'on  avait  constaté  le  moins  d’électricité.  M.  Quetelet  n’a  pas 
fait  entrer  dans  ce  calcul  les  23  observations  pour  lesquelles 

1 M.  Peltler,  dans  on  grand  travail  sur  la  cause  des  variations  barométriques, 
les  attribue  exclusivement  à l'état  électrique  des  vapeurs.  Partant  du  principe 
que  ces  vapeurs  sont  composées  de  vésicules  qui,  ayant  chacune  leur  électricité 
propre,  se  repoussent  mutuellement,  il  montre  que  quand  elles  sont  positives  leur 
denBité  augmente,  parce' que  le  globe  négatif  en  les  attirant  les  rapproilie  les 
unes  des  autres,  tandis' que  lorsqu’elles  sont  négatives  la  répulsion  exercée  sur 
elles  par  le  globe  les  éloigne  et  diminue  par  conséquent  leur  densité,  c’est-à-dire 
la  quanlilé  qui  s'en  trouve  dans  le  même  .volume  d'air.  Dans  le  premier  cas  la 
pressiun  doit  augmenter,  dans  le  second  diminuer  conformément  à l'observation. 
M.  Pcltier  cherche  à rendre  compte  par  sa  théorie  des  différences  que  présentent 
avec  les  latitudes,  les  climats  cl  les  saisons,  les  variations  soit  régulières,  soit 
irrégulières,  du  baromètre. 
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l’électricité  était  négative;  ces  observations  ont  été  considérées 
à part  ; la  moyenne  de  ces  23  observations  a donné  pour  la 
hauteur  barométrique  751"’°', 19,  valeur  qui  diffère  considé- 
rablement de  7o5m“,97  qui  est  la  moyenne  déduite  des  dix- 
sept  dernières  années.  Voici  maintenant  le  tableau  dressé  d’a- 
près les  observations  pour  lesquelles  l’électricité  était  positive, 
et  dont  M.  Quetelet  a déduit  les  conséquences  que  nous  venons 
de  rappeler. 
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$ 6.  Orijflne  de  l’électricité  atmoephérlqiie. 

Volta  et  de  Saussure  avaient  cru  pouvoir  attribuer  l’élec- 
tricité atmosphérique  à l’évaporation  qui  a lieu  sur  la  surface 
de  la  terre.  De  Saussure  en  particulier  avait  montré  par  un 
grand  nombre  d’expériences  que  .toutes  les  fois  qu’on  projette 
de  l’eau  pure  ou  plus  ou  moins  salée,  acide  ou  alcaline,  sur  un 
creuset  de  métal  chauffé  au  rouge , l'évaporâtion  qui  a lieu  est 
accompagnée  d’un  fort  dégagement  d'électricité.  Mais  nous 
avons  fait  voir  que  ce  dégagement  n’est  pas  dû  à l’évaporation, 
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mais  bien  à une  action  chimique.  M.  Pouillet  a montré  que  si 
le  creuset  est  de  platine  et  le  liquide  projeté  de  l’eau  distillée, 
il  n’y  a pas  d'électricité  produite  11  n’en  est  plus  de  même, 
suivant  lui,  si  l’eau  est  salée;  dans  ce  cas,  il  y a une  désagré- 
gation chimique,  même  avec  le  creuset  de  platine,  et  il  y a 
dégagement  d’électricité.  Or , comme  l'immense  proportion  de 
l’eau  qui  s’évapore  à la  surface  de  la  terre,  est  l’eau  des  mers 
qui  est  salée,  M.  Pouillet  est  disposé  à voir  dans  cette  évapora- 
tion de  l’eau  de  mer  la  source  de  l’électricité  atmosphérique. 
Il  y ajoute  comme  seconde  source  la  végétation  qui  a lieu  sur 
la  partie  solide  de  la  surface  du  globe,  laquelle,  suivant  lui, 
fournit  à l’air  de  l’électricité  positive,  tandis  qu’elle  donne  au 
sol  de  la  négative.  Mais  nous  avons  vu  que  le  dégagement  de 
l’électricité  dans  l’acte  de  la  végétation  est  plus  ou  moins  con- 
testable et  en  tout  cas  bien  faible  et  bien  insuffisant  pour 
rendre  compte  de  la  charge  électrique  considérable  de  l'at- 
mosphère. Quant  à l’évaporation  de  l’eau  de  mer  il  paraîtrait , 
d’après  quelques  expériences  de  M.  Riess,  que  c’est  au  frotte- 
ment des  gouttelettes  d’eau  entraînées  avec  la  vapeur , contre 
les  parois  du  vase  'de  platine  où  s'opère  l'évaporation  , plutôt 
qu’àl’évaporation  elle-même  que  serait  dù  le  dégagement  d’élec- 
tricité, qui  ainsi  ne  résulterait  pas  de  la  ségrégation  chimique. 

Il  semble  donc  nécessaire  de  recourir  à des  causes  plus  gé- 
nérales pour  trouver  l’origine  de  l’électricité  atmosphérique. 
On  avait  eu  l'idée  de  la  chercher  dans  l'action  calorifique  du 
soleil  sur  l'atmosphère  et  dans  la  distribution  de  la  tempéra- 
ture qui  en  est  la  conséquence  ; mais  jusqu’ici  l'expérience  n'a 
jamais  pu  démontrer  dans  les  gaz  et  les  vapeurs  la  moindre 
trace  de  thermo-électricité.  Ce  résultat  négatif  est  une  consé- 
quence nécessaire  de  la  théorie  des  phénomènes  thermo-élec- 
triques telle  qu’elle  ressort  des  travaux  de  Magnus;  d’ailleurs 
les  liquides  eux-mêmes  n’étant  pas  susceptibles  de  devenir 
électriques  par  la  chaleur,  les  vapeurs  et  les  gaz  doivent  l’être 
encore  moins. 

C’est  encore  dans  l'action  des  rayons  solaires  que  M.  Sehoen- 
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bein  veut  trouver  la  cause  de  l’électricité  atmosphérique; 
mais  c’est  dans  leur  actiou  chimique  et  non  dans  leur  action 
calorifique.  Après  avoir  prouvé  que  sous  l’influence  de  la  lu- 
mière, l’oxygène  est  susceptible  d’exercer  une  action  chimique, 
comme  s’il  était  ozoné,  M.  Schoenbein  estime  que  l’oxygène 
de  l’air,  sous  l’influence  des  rayons  solaires,  devient  capable 
d’agir  électro-chimiquement  sur  les  molécules  d’eau.  Il  en  ré- 
sulte une  polarisation  électrique  des  filets  de  particules  d’eau 
qui  composent  les  nuages,  et  par  conséquent  une  tension  élec- 
trique. Mais  cette  théorie  aurait  besoin  pour  ètfe  justifiée  de 
s’appuyer  sur  des  expériences  directes  et  positives,  et  d’ailleurs 
elle  ne  reudrait  compte  que  des  manifestations  électriques  des 
nuages  orageux  et  non  de  celles  de  l’air  atmosphérique  à l’état 
normal. 

M.  Becquerel  le  père,  à la  suite  de  recherches  sur  le  dégage- 
ment de  l'électricité  qui  a lieu  au  contact  du  sol  et  d’une  nappe 
ou  d'un  cours  d’eau,  dégagement  qu'il  est  parvenu  à rendre 
très-sensible 1 , s'est  demandé  si  l'on  ne  pourrait  pas  trouver 
dans  celte  production  d’électricité  l’origine  de  celle  qui  charge 
l’atmosphère.  Quand  l’eau  s’évapore  soit  d’un  cours  d’eau  , 
soit  de  la  terre  , elle  doit  nécessairement  emporter  avec  elle 
uu  excès  d’électricité  de  nature  semblable  à celle  que  possède  la 
surface  d’où  elle  s'évapore,  lequel  se  répand  dans  l'atmo- 
sphère. Gette  électricité  peut  provenir  non-seulement  de  la 
réaction  de  l'eau  de  la  rivière  sur  celle  qui  surmonte  le  sol, 
mais  encore  de  la  décomposition  des  matières  organiques; 
dans  ce  dernier  cas  la  vapeur  est  toujours  positive,  qu’elle 


1 Los  appareils  employés  aux  recherches  de  M.  Becquerel  se  composent  : 1*  de 
diaphragmes  en  porcelaine  poreuse  ou  de  petits  sacs  en  toile  à voile,  contenant 
chacun  une  lame  d'or  ou  de  platine  dépolarisée,  entourée  de  charbon,  de  sucre 
candi,  afin  de  rendre  les  effets  électriques  constants  pendant  quelques  instants 
pour  les  mesurer;  2°  des  boussoles  des  sinus,  d'une  assez  grande  sensibilité, 
appropriées  à ce  genre  d'expérience;  3“ d’élcetromètrcs  atmosphériques  destinés 
à recueillir  l'électricitc  des  vapeurs  se  formant  au-dessus  de  l'eau  ou  du  sol; 
4°  de  divers  accessoires,  tels  que  bobines  de  résistance,  fils  conducteurs  recou  - 
verts  de  guttn-percha,  etc.  Comme  on  le  conçoit  facilement,  ce  sont  les  veses  po- 
reux qu'on  place  dans  l’eau  et  dans  le  sol. 
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provienne  de  la  rivière  on  du  sol  où  s’opère  la  décomposition; 
dans  le  premier  les  deui  vapeurs  sont  de  signe  contraire;  les 
effets  sont  alors  complexes. 

11  y a dans  la  théorie  de  M.  Becquerel  un  point  qui  nous  pa- 
rait parfaitement  plausible,  c’est  que  la  vapeur  d’eau  est  le 
véhicule  qui  porte  dans  l'atmosphère  l’électricité  dont  est 
chargé  le  liquide  d’où  elle  émane.  Mais  la  cause  à laquelle 
il  attribue  la  production  même  de  l'électricité  ne  nous  paraît 
ni  assez  générale , ni  assez  constante  soit  dans  l’intensité , soit 
dans  la  nature  de  ses  manifestations , pour  pouvoir  être  con- 
sidérée comme  la  véritable  et  unique  source  de  l’électricité 
atmosphérique. 

Nous  estimons  donc  qu'il  faut  chercher  uette  source  dans 
quelque  action  naturelle  d'un  ordre  supérieur  à celles  que  nous 
avons  indiquées.  Nous  ne  pouvons  trouver  une  action  de  ce 
genre  que  dans  l’influence  du  soleil  sur  la  terre  ou  dans  la 
terre  elle-même.  Nous  avons  exclu  l’action  chimique  du  soleil; 
quant  à son  action  directe,  elle  pourrait  peut-être  donner 
naissance  à des  courants  fermés  constituant  le  magnétisme, 
mais  nous  ne  voyons  pas  comment  elle  pourrait  développer  sur 
notre  globe  de  l'électricité  statique , et  en  particulier  charger 
en  même  temps  la  terre  elle-même  d’ électricité  négative  et  son 
atmosphère  d’électricité  positive.  C’est  donc  dans  quelque  grand 
phénomène  naturel  s’opérant  à la  surface  ou  près  de  la  surface 
du  globe  terrestre,  qu’il  nous  semblé  que  doit  se  trouver  l’o- 
rigine de  l’électricité  atmosphérique , et  ce  phénomène  nous 
parait  être  l’action  chimique  continue  qui  a lieu  sur  la  surface 
intérieure  de  l’écorce  solide  du  globe  là  où  est  la  limite  entre  la 
portion  déjà  solidifiée  et  celle  qui  est  encore  à l’état  de  liqui- 
dité incandescente.  Cette  action  chimique  provient  évidemment 
non-seulement  d’actions  locales',  mais  aussi  des  infiltrations  de 
l’eau  de  la  mer,  et  il  doit  en  résulter , d’après  les  lois  connues 


1 L'électricité  engendrée  par  ces  actions  local»  ne  serait-elle  point  liée  arec 
I»  tremblements  de  terre?  c’est  ce  que  sembleraient  faire  présumer  les  bruits 
souterrains  assez  semblables  aux  roulements  du  tonnerre , qui  précédent  ordi- 
nairement et  souvent  accompagnent  lu  forts  tremblement*  de  terre. 
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du  dégagement  de  l’électricité  dans  les  actions  chimiques,  que 
cette  eau  se  charge  d'électricité  positive , tandis  que  la  partie 
solide  de  la  terre  sc  charge  d’électricité  négative.  Les  vapeurs 
qui  s'élèvent  de  la  mer  emporteraient  donc  constamment 
avec  elles  dans  l’atmosphère  de  l'électricité  positive,  tandis  que 
le  globe  garderait,  là  où  il  n'y  a pas  de  mer,  l'électricité  néga- 
tive. Mais  c’est  surtout  dans  les  régions  tropicales  où  l’évapo- 
ration est  beaucoup  plus  active,  que  l’atmosphère  recevrait  de 
la  mer  ces  vapeurs  positives,  lesquelles,  après  s’être  élevées 
plus  ou  moins  verticalement,  seraient  chassées  dans  les  deux 
hémisphères  par  le  courant  tropical  des  hautes  régions  de 
l’atmosphère.  Cheminant  d’abord  horizontalement,  ce  courant 
d’air  chargé  des  vapeurs  positives  se  rapprocherait  toujours 
plus  de  la  surface  du  sol  à mesure  qu’il  se  refroidirait  davan- 
tage en  s'éloignant  des  régions  équatoriales  ; et  aux  pôles 
mêmes  de  la  terre  ou  dans  leur  voisinage  il  viendrait  presque 
en  contact  avec  le  sol  négatif , produisant  ainsi , comme  nous 
le  verrons  dans  le  chapitre  suivant,  le  phénomène  des  aurores 
polaires..  On  conçoit  également  dans  cette  théorie  que  l’atmo- 
sphère doive  renfermer  beaucoup  plus  de  vapeurs  positives  dans 
l’hémisphère  où  se  trouve  le  soleil  que  dans  l’hémisphère  où  il 
n’est  plus , puisque  l’évaporation  y est  beaucoup  plus  forte  ; 
que  dès  lors  c’est  entre  l’équinoxe  du  printemps  et  celui  de 
l’automne  que  doivent  avoir  lieu  le  plus  grand  nombre  d’o- 
rages dans  l’hémisphère  boréal,  tandis  que  ce  doit  être  l’inverse 
dans  l’austral;  quant  aux  régions  équatoriales,  il  doit  yen 
avoir  toute  l’année  également.  Par  contre  les  vapeurs  doi- 
vent être  beaucoup  plus  surbaissées  dans  l’hémisphère  boréal 
que  dans  l’austral,  entre  l’équinoxe  d’automne  et  celui  du 
printemps,  et  réciproquement  pour  l’hémisphère  austral  ; don- 
nant naissance  ainsi  non  plus  à des  orages,  du  moins  très-rare- 
ment, mais  essentiellement  à des  brouillards  toujours  positifs 
qui  recouvrent  en  grande  partie  alors  la  surface  de  la  terre.  A 
côté  de  ces  vapeurs  positives  qui  s’élèvent  constamment  de  la 
mer  et  qui  donnent  à l’atmosphère  son  électricité  positive,  il 
part  de  la  terre  solide  elle-même  ou  plutôt  de  l’eau  qu’elle 
renferme  çà  et  là  et  qui  est  en  contact  avec  elle , des  vapeurs 
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négatives  qui  surtout  en  été  où  l'évaporation  est  plus  active, 
neutralisent  en  partie  en  s’élevant  dans  l'atmosphère  son  élec- 
tricité positive,  du  moins  dans  la  région  la  plus  rapprochée  de 
la  terre.  Ce  sont  de  ces  vapeurs  négatives  qui  s’élèvent  du  sol 
que  proviennent  les  nuages  négatifs  inférieurs  dont  la  présence 
contribue  essentiellement  aux  orages  d’été  et  en  particulier  à 
la  production  de  la  grêle,  lorsque  très-épais  et  très-denses,  ils 
attirent  les  nuages  positifs  des  hautes  régions  de  l'atmosphère 
remplis  des  particules  glacées  qui  deviennent  les  noyaux  des 
grêlons  ou  ceux  des  grosses  gouttes  de  pluie,  si  la  température 
n’est  pas  assez  basse.  Il  est  vrai  que , pour  que  ces  phéno- 
mènes se  manifestent  dans  toute  leur  intensité , il  faut  que  les 
vents  locaux  qui  sont  dus  surtout  à l'action  calorifique  des 
rayons  solaires  sur  un  sol  découpé  de  mille  manières,  accumu- 
lent les  nuages  inférieurs  dans  une  même  portion  de  l’atmo- 
sphère, ce  qui  détermine  également  par  l’attraction  qu’ils 
exercent  sur  les  nuages  supérieurs  positifs,  l’accumulation  de 
ces  derniers  dans  les  mêmes  régions. 

L'absence  de  ces  nuages  négatifs  qui  s’élèvent  du  sol,  dans 
les  régions  de  l’atmosphère  situées  au-dessus  de  la  pleine  mer, 
à de  grandes  distances  des  côtes,  explique  la  rareté  des  orages 
dans  ces  parages,  que  nous  a*ons  constatée  dans  le  § 3. 

Ajoutons  encore  que  la  différence  de  nature  dans  l’électricité 
des  vapeurs  qui  s’élèvent  de  la  mer  et  de  celles  moins  abondantes 
qui  s'échappent  du  sol,  rend  compte  d’une  manière  très-satisfai- 
sante non-seulement,  comme  nous  l’avons  vu,  des  orages,  mais 
des  divers  états  électriques  de  l'atmosphère  dans  ses  différentes 
régions  et  des  variations  que  cet  état  éprouve.  Ainsi  on  trouve 
rarement  de  l’électricité  négative  dans  l’air  pendant  les  mois 
froids  où  l’évaporation  provenant  du  sol  est  nulle  ou  très- 
faible.  Ainsi  encore  on  comprend  pourquoi  l’humidité  de  l’air, 
dans  la  portion  de  l'atmosphère  la  plus  rapprochée  de  la  terre, 
augmente  l'intensité  de  son  état  électrique  en  hiver  et  la  diminue 
en  été;  c’est  qu’eu  hiver  cette  humidité  provient  essentiellement 
des  vapeurs  dont  l'air  lui-même  est  chargé  et  qui  sont  positives, 
tandis  qu’en  été  elle  provient  des  vapeurs  qui  s’élèvent  du  sol 
et  qui,  étant  négatives,  neutralisent  une  certaine  proportion  de 
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l'éleclricilé  naturellement  positive  de  l'atmosphère.  Les  épo- 
ques des  maxima  et  des  minima  diurnes  mensuels  d'électricité 
sont  également  une  conséquence  de  la  quantité  plus  ou  moins 
grande  de  vapeurs  dont  l’air  est  imprégné,  et  de  la  proportion 
de  ces  vapeurs  fournie  par  l’air  et  par  le  sol,  c'est-à-dire  par 
refroidissement  et  par  évaporaliou. 

Il  nous  reste  maintenant  à donner  des  preuves  à l'appui  de 
notre  hypothèse  sur  l’origine  même  de  l'électricité.  Nous  les 
trouvons  d’abord  dans  le  fait  que  l'eau  de  mer  est  positive,  tan- 
dis que  la  surface  du  sol  est  négative;  ce  point  établi  par  de 
nombreuses  observations  et  en  particulier  par  celles  de  M.  Pel- 
tier  en  ce  qui  concerne  la  terre,  celles  toutes  récentes  de  M.  Bec- 
querel en  ce  qui  concerne  la  mer , explique  pourquoi  l’air  est 
déjà  positif  dans  celle  de  ses  couches  qui  est  en  contact  avec  la 
surface  de  la  mer,  taudis  que  ce  n’est  qu'à  une  certaine  dis- 
tance du  sol  qu’il  commence  à le  devenir  dans  les  plaines  éloi- 
gnées des  mers.  Il  rend  compte  également  de  l’attraction  exer- 
cée par  les  montagnes  nécessairement  négatives  sur  les  nuages 
traînants,  ainsi  que  du  phénomène  désigné  sous  le  nom  de  fu- 
mage des  montagues.  Mais  rien  ne  montre  mieux  la  différence 
qui  existe  entre  l’état  électrique  du  globe  terrestre  et  celui  que 
possède  son  atmosphère,  grâce  aux  vapeurs  positives  qu’elle  ren- 
ferme, que  les  phénomènes  souterrains  remarquables  qui  ont 
lieu  quelquefois  à l’approche  des  orages.  Nous  empruntons  à 
M.  Arago,  qui  en  cite  un  grand  nombre,  la  description  de  quel- 
ques-uns de  ces  phénomènes.  Dans  les  collines  du  Vicentin,  il 
existe  une  fontaine  qui,  même  après  une  longue  sécheresse, 
même  aux  époques  où  elle  est  complètement  à sec,  déborde  subi- 
tement quand  un  orage  se  prépare,  et  remplit  un  canal  large 
d’une  eau  très-trouble,  qui  se  répand  dans  les  vallées  voisines. 
On  avait  foréàquelque  distance  de  Perpignan  un  puits  artésien 
qui  fournissait  à l’origine  une  grande  quantité  d'eau  jaillissante; 
cette  eau  diminua  rapidement , ce  que  tous  les  habitants  attri- 
buèrent à l’accumulation  de  matières  vers  la  partie  inférieure 
du  trou;  il  arriva  un  jour  où  le  ciel  était  couvert  de  nuages 
fortement  orageux,  qu'on  entendit  sous  terre  un  bouillonnement 
sourd  , suivi  bientôt  d’une  explosion  à la  suite  de  laquelle  la 


— BigilizgSiby  Goo; 


V 


ÉLECTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  195 

fontaine  artésienne  fournit  la  même  quantité  d’eau  qu'aupara- 
vant.  En  octobre  1755',  une  inondation  subite  produisit  d'im- 
menses ravages  dans  la  plupart  des  vallées  du  Piémont;  le 
désastre  futprécédé  d’horribles  tonnerres,  suivantBeccaria,  à qui 
on  4pit  cette  relation;  et  d’après  l'assentiment  unanime,  il  eut 
pour  cause  principale  l’immense  volume  d'eau  souterraine  qui 
tout  à coup,  pendant  l’orage,  sortit  du  sein  des  montagnes  par 
de  nouvelles  ouvertures.  Un  a remarqué  que  presque  toutes  les 
sources  thermales  éprouvent,  à l'approche  des  orages,  une  agi- 
tation particulière  qui  se  manifeste  par  un  bouillonnement  ex- 
traordinaire ou  par  d’autres  symptômes,  ce  qui  montre  l’état 
électrique  des  lieux  profonds  d’où  elles  proviennent  et  aux- 
quels elles  l’ont  probablement  emprunté. 

Il  existe  donc  dans  l’écorce  solide  de  notre  globe,  toujours 
essentiellement  négative,  des  portions  qui  de  temps  à autre  le 
sont  plus  les  unes  que  les  autres;  et  il  en  résulte  des  phéno- 
mènes locaux  tels  que  ceux  que  nous  venons  d’indiquer , tels 
encore  que  les  trombes,  et  autres  dans  lesquels  se  manifeste 
évidemment  l’influence  locale  du  sol.  Ces  différences  dans  l’état 
négatif  des  différentes  parties  de  la  terre,  soit  â sa  surface,  soit  à 
une  certaine  profondeur,  sont  une  conséquence  toute  natu- 
relle des  différences  de  conductibilité  et  des  variations  dans 
l’action  chimique  intérieure , soit  quant  aux  points  mêmes  où 
elle  a lieu,  soit  quanta  son  intensité*.  En  ce  qui  concerne  cette 
action  chimique  elle-même , nous  avons  une  preuve  de  l’é- 
norme quantité  d’électricité  qu  elle  produit  dans  celle  dont 
sont  chargées  les  vapeurs  et  les  cendres  qui  sortent  des  vol- 
cans. Nous  avons  déjà  cité  l'orage  électrique  si  violent  qui  ac- 
compagna l’éruption  du  Vésuve  de  1794;  tout  dernièrement 
une  nouvelle  éruption  volcanique  qui  a eu  lieu  dans  la  mer 

1 C'était  l’année  du  tremblement  de  terre  de  Lisbonne. 

1 On  conçoit  en  effet  que  la  présence  d'eaux  souterraines  puisse  déterminer 
une  plus  grande  et  une  plus  prompte  accumulation  d'électricité  dans  les  parues 
du  sol  qui  en  sont  voisines;  on  conçoit  de  mémo  que  des  filons  métalliques  ou 
des  roches  conductrices  qui  pénètrent  a de  grandes  profondeurs  puissent  amener 
aussi  aux  points  auxquels  ils  correspondent  une  plug  graude  charge  électrique  ; 
ce  dont  nous  avons  cité  de  nombreux  exemples. 
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des  Célèbes  a également  donné  naissance  à des  effets  électri- 
ques, éclairs , tonnerres,  etc.,  tels  que  ceux  qu'engendre  un 
ornge  ordinaire.  M.  Palmieri  a observé  que  les  vapeurs  qui  s’é- 
lèvent du  cratère  du  Vésuve  sont  toujours  chargées  d’une  forte 
électricité  positive;  et  le  fameux  brouillard  sec  de  1783,  qui 
couvrit  assez  longtemps  une  bonne  partie  de  l'Europe  et  dont 
l'électricité  positive  donna  naissance  à de  fréquents  orages,  avait 
évidemment  une  origine  volcanique,  car  son  apparition  suivit 
les  violents  tremblements  de  terre  qui  eurent  lieu  en  Calabre 
au  commencement  de  la  même  année,  et  il  fut  précédé  dans  les 
régions  septentrionales  de  l’Europe  par  un  vent  du  midi  ou  du 
sud-est.  Un  phénomène  semblable  avait  déjà  été  observé  en 
Perse  en  1721,  après  le  grand  tremblement  de  terre  qui  dé- 
truisit la  ville  de  Tauris  la  même  année. 

Quand  on  voit  qu’il  suffit  d’une  seule  éruption  volcanique 
pour  charger  l’air  d'une  quantité  aussi  considérable  d'électri- 
cité positive,  on  conçoit  facilement  comment  l'eau  de  mer  qui 
est  en  communication  avec  les  lieux  souterrains  où  s’élaborent 
ces  éruptions 1 est  constamment  électrisée  positivement.  11  existe 
très-probablement  un  nombre  considérable  de  volcans  sous- 
marins  constamment  en  activité;  les  soulèvements d*  certaines 
côtes,  l'apparition  de  temps  à autre  de  quelques-uns  de  ces 
volcans  à la  surface  de  la  mer  en  sont  autant  de  preuves.  L'eau 
de  mer  une  fois  positive,  les  vapeurs  qui  s’en  élèvent  le  sont 
aussi,  et  voilà,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l’explication  de 
l'électricité  positive  dont  notre  atmosphère  est  chargée. 

Nous  voyons  donc  que  la  théorie  que  nous  avons  exposée 
rend  compte  d’une  manière  satisfaisante,  jusque  dans  leurs  plus 
petits  détails , de  tous  les  phénomènes  de  la  météorologie  élec- 
trique ; il  n'en  est  qu'un  qui,  il  faut  le  reconnaître,  échappe 

* La  présence  fi  abondante  des  chlorures  et  des  vapeurs  hydrocbloriques  dans 
les  produits  des  éruptions  volcaniques,  le  nombre  proportionnellement  si  grand 
de  volcans  rapprochés  de  la  mer  ou  sous-marins,  sont  des  preuves  frappantes  de 
l'action  de  l’eau  de  mer  sur  les  matières  incandescentes  souterraines  ; toutefois  un 
fait  asscr  remarquable  observe  par  M.  Sainte-Claire  Deville,  c’est  l’absence  de  va- 
peur d’eau,  et  par  contre  l’abondance  de  vapeurs  de  chlorure  de  sodium  dans  les 
émanations  volcaniques. 
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complètement  à notre  intelligence , c’est  celui  des  éclairs  en 
boule.  Voici  cependant  une  explication  de  ce  singulier  météore 
que  nous  nous  hasardons  à présenter  avec  toute  réserve.  Ne 
se  pourrait-il  point  que  par  l'effet  de  la  propagation  considé- 
rable d’électricité  qui  s’opère  dans  les  nuages  pendant  un 
orage,  l’eau  fût  décomposée  comme  elle  l’est  toutes  les  fois 
qu’il  y a propagation  d’électricité,  et  que  de  l'hydrogène  mé- 
langé avec  une  portion  d’air  atmosphérique  renfermé  dans  une 
espèce  d’enveloppe  d’eau  par  une  cause  qui  nous  échappe,  mais 
de  même  nature  que  celle  qui  détermine  l’état  de  l’eau  dans  les 
nuages,  déterminât  la  formation  de  ces  boules  qui  sont  comme 
des  espèces  de  ballons  qui  flottent  plus  ou  moins  haut  dans 
l’air?  L’épouvantable  bruit  qui  accompagne  leur  explosion  se- 
rait dû  à la  combinaison  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  qui 
aurait  lieu  au  moment  de  la  décharge  des  deux  électricités  con- 
traires sur  la  roule  desquelles  elles  se  trouveraient;  la  direction 
de  la  route  même  que  suivent  ces  boules  dépendrait,  comme  celle 
des  coups  de  foudre,  des  nombreuses  circonstances  qui  détermi- 
nent le  chemin  que  parcourent  les  deux  électricités  dans  leur 
tendance  à se  neutraliser.  Quant  à leur  apparence  lumineuse 
qui  n’est  pas  accompagnée  de  chaleur  sensible,  elle  proviendrai» 
du  rayonnement  électrique  de  l’enveloppe  aqueuse  sortie  du 
nuage  avec  une  forte  charge  d’électricité;  rayonnement  qui  se 
changerait  en  explosion  au  moment  où  le  départ  de  cette  élec- 
tricité serait  plus  vivement  sollicité  par  l’action  de  l’électricité 
contraire  des  corps  ambiants. 

Sans  attacher  plus  d’importance  qu'elle  n'en  mérite  à l'ex- 
plication que  nous  venons  d’essayer  et  qui  aurait  besoin,  pour 
prendre  de  la  consistance,  d'être  appuyée  sur  des  observations 
bien  faites  et  sur  des  expériences  directes , je  ne  puis  m'empê- 
cher cependant  de  remarquer  qu’il  ne  serait  pas  impossible  que 
la  décomposition  de  l’eau  et  la  présence  de  l'hydrogène  qui  en 
résulte,  jouassent  dans  les  phénomènes  des  orages  électriques, 
un  rôle  plus  grand  qu'on  ne  le  pense  communément  '.  Qui  sait 


1 C'est  ici  que  pourraient  trouver  leur  application,  les  considérations  de 
M.  Schoenbein  sur  l'influence  de  l’oxygène  ozone  qui  existe  en  grande  quantité 
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en  particulier  si  le  bruit  même  qui  accompagne  l'explosion 
électrique  et  qui  constitue  l'élément  du  tonnerre  , ne  serait 
point  dû  à la  recomposition  de  l'eau  décomposée  par  la  propa- 
gation de  l'électricité  dans  le  nuage?  Cette  décomposition  et 
cette  recomposition  pourraient  se  suivre  immédiatement  sans 
laisser  d'autres  traces  que  le  bruit  provenant  de  la  combinai- 
son de  l’oxygène  et  de  l'hydrogène.  Et  ce  n’est  pas  là  une 
vaine  hypothèse;  car  nous  avons  une  preuve  directe  que  les 
choses  peuvent  se  passer  ainsi  dans  le  bruit  effrayant  qui  ac- 
compagne le  passage  de  l’étincelle  électrique  de  l’appareil 
d'induction  de  Ruhmkorff,  à travers  de  l'eau  distillée  qui  en 
même  temps  est  légèrement  décomposée.  Du  reste,  que  ce  bruit 
provienne  de  la  décomposition  et  de  la  recomposition  de  l’eau, 
qu’il  provienne  simplement  de  la  vibration  imprimée  directe- 
ment à l’eau  par  le  passage  de  la  décharge,  il  n'en  fournit  pas 
moins  une  explication  parfaitement  plausible  du  bruit  du  ton- 
nerre avec  lequel  il  a la  plus  grande  analogie,  sauf  qu’il  a une 
intensité  absolue  naturellement  bien  moindre  et  qu'il  n’est  pas 
accompagné  du  roulement;  différences  qui  sont  une  consé- 
quence nécessaire  des  circonstances  bien  dissemblables  dans  les- 
quelles il  est  produit.  Ajoutons  en  faveur  de  l'analogie  que 
nous  venons  d’indiquer,  que  M.  Dumoncel  en  faisant  passer  l'é- 
tincelle d'induction  de  Ruhmkorff  à travers  de  minces  couches 
d'eau  divisées  par  flaques  sur  une  surface  vernie,  a vu  le  trait 
de  feu,  par  lequel  l'étincelle  se  manifeste  en  traversant  l'eau, 
se  terminer  par  une  boule  rouge,  semblable,  sauf  la  grandeur, 
à celle  qui  constitue  le  tonnerre  en  boule. 

dans  l'air  en  temps  d'urace  ; on  conçoit  facilement  que  cette  Influence  pourrait 
contribuer  d'une  manière  notable  à la  décomposition  de  l'eau. 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

De  Saussure.  — Élcctromètrc  et  électricité  atmosphérique.  — Voyage  dans 
les  Alpes,  in-4.  NeochAtet,  1784.  T.  n,  p.  idiot  17  3. 

Peltier.  — Klcctromètre  atmosphérique.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  nouvelle 
strie).  T.  iv,  p.  385.  — Météorologie  électrique.  — Arch.  de  l'électricité.  T.  iv, 
p.  173. — Observations  et  recherches  sur  la  formation  des  trombes,  I vol. 
in-8,  Paris,  18  40.  — notice  sur  les  travaux  scientifiques  de  Peltier,  l vol. 
ln-8,  Paris,  1847. 

Qu'telct.  — Klcclricité  de  l'air.—  Rapports  de  l'humidité  avec  l'électricité. — 
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Mémoires  de  l'Académie  de  Bruxelles,  I849-1S&4.  — Arch.  des  sc.  phys. 
T.  xi,  p.  177,  et  T.  xxvn,  p,  5.  T.  il  (1816),  p.  93,  et  t.  xui  (1839),  p,  203. 

Schùblcr. — Electricité  atmosphérique. — Bibl.  rmr.T.  il,  p.  93;eli.  xui,p.  203. 

Birt.  — Observations  d'électricité  atmosphérique  à Kew. — Arch.  des  sc.  phys. 
T.  xn,  p.  224. 

Plantamour.  — Idem.  — Arch.  d’électricité.  T.  t,  p.  2G0. 

Romershausen.  — Appareil  pour  l'électricité  atmosphérique.  — Arch.  des  sc. 
phys.  T.  x,  p.  179. 

Palmieri.  — Electricité  atmosphérique.  — Arch.  des  sc.  phys.  T.  xxvt, 
p.  105. 

Arago. — Orages,  tonnerre,  éclairs,  etc.  — notices  scientifiques.  T.  t (OEu- 
xres  complètes).  \ 

Volta.  — Retour  périodique  des  orages.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  tv, 
p.  245. 

Gay-Lvssac.  — Formation  des  nuages  orageux.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys. 
T.  vin,  p.  158.  — Instruction  sur  les  paratonnerres.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys. 
T.  xxvi,  p.  358.  — Formation  des  tubes  fulminaires.  — Idem. T.  xxxvti.  p.  319. 

Baer.  — Fréquence  des  orages  dans  les  régions  polaires.  — Bibl.  unie.  T.  xxx 
(1840),  p.  407. 

Pouillet.  — Instruction  de  l’Académie  des  Sciences  sur  les  paratonnerres. — 
Comptes  rendusde  l'Academie  des  Sciences  de  Paris.  T.  xxnx(l854),  p.  1142. 

Blanchet.  — Mémoire  sur  un  orage  et  sur  la  grêle.  — Annuaire  métérolo- 
gique  de  France  (1852). 

Despine.  — Grêles  tombées  en  1 8 40  en  Piémont  et  en  Savoie.  — Académie  des 
sciences  de  Turin.  T.  vil  (Deuxième  série). 

Lecoq.  — Formation  de  la  grêle.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  ui,  p.  202, 
et  Bibl.  unie.  T.  iv  (1836),  p.  217. 

Boisgiraud. — Formation  de  la  grêle.  — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  lxii, 
p.  01. 

Schoenbein.  — Origine  de  l'électricité  des  nnages.  — T.  xv,  p.  89. 

Becquerel.  — Origine  de  l'électricité  atmosphérique.  — Comptes  rendus  de 
l’Académie  des  sciences  de  Pans.  T.  xui  (1856),  p.  661. 

Kir.wan.  — Electricité  positive  du  brouillard  sec  de  1783. — Bibl.  Brit.  T.  xxii, 
p.  235. 

Oersted.  — Trombes.  — Bibl.  um'v.  (1840).  T,  xxtti,  p.  145. 

M'aller.  — Observations  microscopiques  sur  la  grêle.  — Arch.  des  sc.  phys. 
T.  tu,  p.  30  '. 

t Les  observations  de  M.  Waller,  que  nous  avons  omis  de  citer,  confirment  en  plusieurs  points 
ce  que  noos  avons  dit  sur  U formation  de  la  prêle.  Ainsi  il  a trouvé  que  la  prêle  a une  température 
de  3 à 4*.  et  qu'elle  renferme  uue  quantité  d'air  considérable  qu’elle  abandonne  en  foudant,  preuve 
qoe  c’est  bien  l'eau  des  nuages  qui  s’est  congelée.  Il  a réussi  en  fiisaut  geler  de  U vapeur  d’eau 
sur  une  plaque  de  verre  sou»  le  microscope,  à obtenir  quand  il  opérait  en  hiver  des  cristaux  régu- 
liers et  peu  de  globules,  tandis  qu’en  etc  les  cristaux  étaient  peu  nombreux  et  confus,  et  les  glo- 
bules très-abondants  L’est  exactement  ce  que  présente  la  nature;  double  résultat  qui  s'explique 
par  le  peu  d’abondance  de  la  vapeur  dans  le  premier  cas  et  la  lenteur  de  la  condensation,  tandis 
que  dans  le  second  les  circonstances  sont  précisaient  inverses.  v 
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MAGNÉTISME  TERRESTRE. 


$ i.  Description  «I  théorie  de*  instrument». 

Nous  avons  déjà  parlé  dans  le  premier  volume1  de  la  pro- 
priété que  possèdent  les  aimants  d'affecter  une  direction 
déterminée  sous  l'influence  du  globe  terrestre;  nous  avons 
même  décrit  quelques-uns  des  appareils  au  moyen  desquels 
on  parvient  à déterminer  cette  direction,  soit  dans  un  plan  ver- 
tical, soit  dans  un  plan  horizontal,  c'est-à-dire  la  boussole 
d’inclinaison  et  celle  de  déclinaison.  Maintenant  nous  sommes 
appelés  à revenir  sur  la  force  elle -même  qui  produit  cette 
direction,  et  qu’on  a désignée  sous  le  nom  de  magnétisme  ter- 
restre; elle  est  un  des  modes  de  manifestation  des  sources  natu- 
relles de  l’électricité , puisque  le  magnétisme  lui-même  n'est 
qu'une  forme  particulière  de  l’électricité.  Nous  verrons  en  effet 
par  l’étude  que  nous  allons  en  faire  que  c’est  bien  du  globe 
terrestre  qu’émane  la  puissance  qui  agit  sur  les  aimants  pla- 
cés à sa  surface,  et,  après  avoir  cherché  à analyser  cette  force 
dans  ses  différents  éléments , nous  essayerons  d’en  découvrir 
l’origine. 

La  force  magnétique  de  notre  globe  se  manifeste  à sa  surface 
par  trois  classes  de  phénomènes,  savoir  : la  déclinaison  de  l’ai- 
guille aimantée,  son  inclinaison,  et  l’ intensité  avec  laquelle  la 
force  agit  sur  l’aiguille.  Ainsi  que  nous  l’avons  déjà  dit,  la 
déclinaison  est  l’angle  que  forme  avec  la  direction  du  méridien 
du  lieu,  la  direction  de  l’aiguille  aimantée  placée  sur  un  pivot 
vertical  ou  suspendue  à l’aide  d’un  fil  sans  torsion  de  manière 


1 Tome  1,  pave  lii. 


/ 


Digitized  by  Google 


MAGNÉTISME  TERRESTRE.  201 

à ce  qu'elle  se  tienne  horizontale.  L’inclinaison  est  l'angle  que 
forme  avec  l'horizon  dans  le  méridien  magnétique  la  direction 
d’une  aiguille  aimantée  soutenue  par  son  centre  de  gravité, 
autour  duquel  elle  peut  tourner  librement  dans  un  plan  verti- 
cal. Ces  trois  éléments,  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l’inten- 
sité, varient  non-seulement  d'un  lieu  à l’autre,  mais  dans  un 
même  lieu  avec  le  temps;  ils  éprouvent  même,  dans  l’intervalle 
des  vingt-quatre  heures  qui  constituent  le  jour,  des  variations 
fort  petites  il  est  vrai,  mais  cependant  appréciables  et  soumises 
à une  régularité  remarquable  ; ils  manifestent  aussi  quelque- 
fois des  variations  irrégulières  et  accidentelles  désignées  sous 
le  nom  de  perturbations,  et  dont  l’existence  est  liée  avec  la  pré- 
sence de  quelque  phénomène  naturel,  tel  en  particulier  que 
celui  de  l’aurore  boréale. 

On  comprend  combien  il  importe  pour  l’étude  du  magné- 
tisme terrestre,  qui  est  lui-même  une  partie  si  essentielle  de  la 
physique  terrestre,  qu’on  ait  des  appareils  susceptibles  de  don- 
ner avec  la  plus  grande  précision  possible  la  déclinaison,  l’in- 
clinaison et  l’intensité,  soit  d’une  manière  absolue  dans  un 
instant  et  dans  un  lieu  détermines,  soit  dans  les  variations 
qu’elles  éprouvent  d’un  lieu  à un  autre,  ou  d'un  moment  à un 
autre  dans  un  même  lieu.  Parmi  les  nombreux  appareils  qui 
ont  été  imaginés  dans  ce  but,  nous  nous  bornerons  à décrire: 
1°  ceux  de  Gambey,  qui  ont  été  longtemps  employés  à l’Obser- 
vatoire de  Paris  et  qui  sont  fondés  sur  les  mêmes  principes  que 
les  instruments  usuels  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  le  pre- 
mier volume,  mais  dans  lesquels  l’habile  artiste  français  a 
introduit  beaucoup  de  perfectionnements  de  détail  ; 2°  les  ap- 
pareils de  Gauss  désignés  sous  le  nom  de  magnétomètres , et 
dont  l’emploi  a largement  contribué  aux  progrès  qu’a  faits 
depuis  quelques  années  l’élude  du  magnétisme  terrestre; 
3”  enfin  les  appareils  enregistreurs,  qui  ne  présentent  rien  de 
nouveau  quant  au  fond,  mais  qui  sont  construits  de  manière 
que  les  observations  s'enregistrent  elles-mêmes. 

La  boussole  de  déclinaison  de  Gambey  (fig.  353)  présente 
un  cercle  horizontal  gradué  qui  repose  sur  un  trépied  à vis 
calantes  et  se  trouve  lié  à une  lunette  de  repère,  au  moyen  de 
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laquelle  on  peut  s’assurer,  en  visant  une  mire  avant  et  après 
l'observation , que  le  limbe  est  resté  fixe.  L’axe  du  cercle  est 
percé  et  reçoit  un  axe  intérieur  qui  porte  une  alidade  munie 


Fig.  355. 


de  verniers  et  une  plaque  sur  laquelle  est  fixée  toute  la  partie 
mobile  de  l’appareil;  celle-ci  se  compose  de  deux  colonnes 
verticales  réunies  par  une  traverse  à moitié  environ  de  leur 
hauteur  et  portant  à leur  extrémité  supérieure  un  axe  horizon- 
tal, auquel  est  fixée  une  lunette.  Un  barreau  aimanté  prismati- 
que ayant  environ  0"a0  de  long,  muni  à chacune  de  ses  extré- 
mités d'un  anneau  portant  deux  fils  en  croix,  repose  sur  un 
étrier  auquel  est  attaché  un  fil  sans  torsion  enroulé  par  sa  par- 
tie supérieure  sur  un  petit  treuil  que  supporte  la  traverse  fixée 
aux  colonnes.  Une  boite  qui  met  le  barreau  aimanté  à l'abri  des 
courants  d’air  est  percée  à chacune  de  ses  extrémités  de  deux 
ouvertures,  l’une  permettant  de  viser  la  croisée  des  fils  avec  la 
lunette,  l’autre  destinée  à éclairer  ces  mêmes  fils.  Enfin  il  n’est 
pas  besoin  d’ajouter  que  toutes  les  parties  de  l’appareil  sont 
en  cuivre  rouge  et  qu'il  ne  doit  pas  s’y  trouver  la  moindre  par- 
celle de  fer.  Au  moyeu  de  cet  instrument,  on  détermine  l’angle 
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que  fait  le  plan  vertical  passant  par  l’axe  magnétique  du  bar- 
reau en  équilibre  et  le  plan  méridien  du  lieu,  ou  tout  autre 
plan  vertical  dont  on  détermine  l'azimut.  En  remplaçant  d’a- 
bord le  barreau  aimanté  par  un  prisme  de  cuivre  parfaitement 
semblable,  on  s’assure,  en  visant  ces  réticules  dans  le  micros- 
cope, que  lorsque  le  fil  est  sans  torsion,  le  plan  vertical  passant 
par  l’axe  optique  du  microscope  contient  l’axe  du  barreau.  On 
replace  alors  l’aimant  dans  l’étrier  et  on  fait  tourner  toute  la 
partie  mobile  de  l’instrument  jusqu’à  ce  que  l’on  voie  coïnci- 
der avec  le  fil  qui  dans  le  microscope  détermine  son  axe  opti- 
que, le  point  de  croisement  des  fils  du  barreau  immobile  et 
par  conséquent  en  équilibre;  à ce  moment,  le  plan  vertical 
passant  par  l’axe  optique  est  le  plan  du  méridien  magnétique, 
si  nous  admettons  toutefois  que  l’axe  magnétique  du  barreau 
est  le  même  que  son  axe  de  figure.  La  même  opération,  répétée 
après  avoir  retourné  l’aimant,  donne  rigoureusement  le  méri- 
dien magnétique;  il  ne  reste  plus  maintenant  qu’à  mesurer 
l’angle  dont  il  faut  faire  tourner  le  système  mobile  pour  que 
ce  même  axe  optique  vienne  passer  soit  par  une  étoile,  soit  par 
un  objet  dont  on  connaisse  la  position.  Or,  pour  cela  il  faut 
que  le  microscope,  tout  en  conservant  son  axe,  se  transforme 
en  une  lunette,  et  c’est  dans  ce  but  que  son  objectif  est  formé 
de  deux  parties  différentes  : l’une  centrale,  beaucoup  plus  con- 
vexe, formant  à elle  seule  l’objectif  du  microscope;  et  l’autre 
périphérique , plus  aplatie , formant  l’objectif  d’une  lunette 
astronomique.  Un  diaphragme  qui  couvre  à volonté  l’une  ou 
l’autre  de  ces  deux  parties  rend  la  lunette  propre  à l’usage 
qu’on  en  veut  faire.  Nous  n’avons  pas  parlé  des  précautions 
qu’il  faut  prendre  pour  rendre  l’instrument  horizontal,  ni  du 
nombre  de  fois  qu’il  convient  de  répéter  l’observation  pour  en 
rendre  le  résultat  le  plus  exact  possible;  il  faut  à cet  égard 
appliquer  les  mêmes  règles  qui  régissent  l’usage  des  instru- 
ments d’astronomie. 

Quand  il  s'agit,  non  plus  d’observer  la  déclinaison  absolue, 
mais  les  variations  de  la  déclinaison,  il  faut  un  instrument  un 
peu  different  dont  voici  la  description.  Deux  colonnes  fixes 
(fig.  356)  supportent  un  treuil  autour  duquel  est  enroulé  le  fil 
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qui  porte  le  barreau  aimanté;  ce  barreau  est  terminé  à chacune 
de  ses  extrémités  par  une  plaque  en  ivoire  sur  laquelle  est 


Fig.  356. 

tracée  une  division  en  quarts  de  millimètre  symétriquement 
autour  de  son  axe.  Un  microscope,  mobile  au  moyen  d’une  vis 
de  rappel  le  long  d'une  échelle  sur  laquelle  est  disposée  une 
loupe  pour  faciliter  les  lectures,  sert  à observer  la  marche  de 
chacune  des  extrémités  du  barreau  ; enfin,  une  botte  qui  con- 
tient l'aimant  et  un  cadre  à glaces  qui  recouvre  le  fil , mettent 
l’appareil  à l’abri  des  courants  d'air.  Pour  se  servir  de  cet  ins- 
trument , après  avoir  nivelé  le  barreau  et  amené  les  fils  inté- 
rieurs des  microscopes  en  coïncidence  avec  l’axe,  on  mesure  les 
, variations  de  la  déclinaison,  soit  en 

comptant  les  divisions  de  l’échelle 
gravée  sur  la  plaque  d’ivoire,  qui 
passent  sous  le  fil  du  microscope,  soit 
en  tournant  la  vis  de  rappel  du  mi- 
croscope, de  manière  à faire  rester  son 
réticule  en  coïncidence  avec  l'axe  du 
barreau,  et  en  lisant  ensuite  de  com- 
bien on  l’a  avancé  ou  reculé. 

La  boussole  d’inclinaison  dont 
nous  avons  déjà  donné  une  descrip- 
tion abrégée  dans  notre  premier  vo- 
Fig  357.  lume1,  se  compose  (fig.  357)  d’un 


1 Tome  I,  puge  1S7,  figure  ' i. 
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cercle  horizontal  divisé  en  demi-degrés  et  donnant  la  minute 
au  moyen  de  verniers,  sur  lequel  se  meut  une  alidade  fixée  à 
une  plaque  solide.  Sur  cette  plaque  s’élèvent  deux  colonnes 
qui  supportent  un  double  châssis  et  un  cercle  vertical;  le 
châssis  extérieur  est  lixe,  tandis  que  le  châssis  intérieur  est 
mobile  autour  d’une  de  ses  extrémités,  et  sert  à ramener, 
par  le  mouvement  dont  il  est  susceptible,  le  centre  de  l’ai- 
guille en  coïncidence  avec  le  centre  du  cercle  vertical.  L’axe 
de  l’aiguille  passe  dans  deux  entailles  qui  la  soutiennent  lors- 
qu'on n’observe  pas,  et  ses  pivots  viennent  s’appuyer  sur 
des  petits  plans  en  agate  ou  en  cristal  de  roche.  Indiquons 
maintenant  les  précautions  qu’il  faut  prendre  pour  la  détermi- 
nation de  l’inclinaison,  poiut  important  que  nous  n’avions  pas 
traité,  quand  nous  avons  parlé  dans  le  tome  1"  de  la  boussole 
d’inclinaison.  On  sait  qu’il  est  très-rare  de  trouver  une  aiguille 
dont  le  centre  de  gravité  coïncide  parfaitement  avec  le  centre 
de  suspension  , d'où  il  résulte  que  la  direction  que  prend  l'ai- 
guille est  la  résultante  des  deux  forces  qui  agissent  sur  elle, 
l’une  le  magnétisme  terrestre  et  l’autre  la  pesanteur;  c’est 
pour  cela  qu'il  devient  nécessaire  de  retourner  les  pôles  de 
l’aiguille.  Mais  il  faut  bien  remarquer  que  la  moyenne  des 
valeurs  trouvées  pour  l'inclinaison  avant  et  après  le  retourne- 
ment des  pôles,  ne  doit  donner  l'iuclinaison  vraie  qu'aulant 
que  la  distribution  de  la  force  magnétique  daus  l'aiguille  est 
parfaitement  symétrique  et  n’est  point  altérée  par  le  renver- 
sement des  pôles;  or  c’est  ce  qui  n’a  pas  toujours  lieu,  surtout 
quand  l’aiguille  dout  on  se  sert  est  nouvelle,  en  sorte  qu’il 
serait  plus  prudent,  avant  de  remettre  l’aiguille  en  expérience, 
de  la  faire  osciller  pour  s'assurer  que  sa  force  magnétique  est 
restée  la  même.  Une  seconde  cause  d'erreur  est  la  non  coïnci- 
dence de  l'axe  magnétique  avec  l’axe  de  ligure  de  l’aiguille; 
on  eu  lient  compte  en  retournaut  l'aiguille  sur  ses  tourillons 
avant  et  après  le  renversement  des  pôles,  en  sorte  qu'une 
observation  d’inclinaison  exige,  suivant  cette  méthode, 
quatre  mesures  d’angles.  Mais  pour  que  la  moveune  de  ces 
quatre  observations  soit  exacte,  il  faut  admettre  que  lediamètrc 
du  cercle  divisé,  qui  passe  par  la  division  90°,  est  vertical  ; s'il 


Oigitized  by  Google 


206  RAPPORTS  DE  L'ÉLECTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS, 
on  était  autrement,  l’angle  compris  entre  la  verticale  et  ce  dia- 
mètre donnerait  une  erreur  sur  le  résultat  observé;  il  importe 
d’éliminer  cette  erreur,  et  le  moyen  le  plus  sûr  d’y  parvenir 
est  d'opérer  chaque  fois  le  retournement  de  tout  l’instrument 
qui  doit  être  mobile  autour  d'un  axe  vertical,  et  muni  de 
niveaux  permettant  de  s'assurer  que  cet  axe  reste  vertical  pen- 
dant le  retournement.  L'observation  complète  de  l’inclinaison 
se  compose  ainsi  de  huit  observations  au  lieu  de  quatre. 

L’intensité  est  celui  desélémentsdu  magnétisme  terrestredont 
la  détermination  présente  les  plus  grandes  difticultés.  En  effet,  la 
valeur  de  la  force  directrice  qui  agit  sur  une  aiguille  et  qui  peut 
être  mesurée  par  divers  procédés,  ne  dépend  pas  seulement  de 
l'intensité  du  magnétisme  terrestre,  mais  aussi  de  l'état  ma- 
gnétique de  l’aiguille  elle-même.  Il  en  résulte  que  la  détermi- 
nation de  celte  force  directrice  sur  une  même  aiguille  en  diffé- 
rents points  du  globe,  ne  pourra  faire  connaître  les  intensités 
relatives  du  magnétisme  terrestre  en  ces  différents  lieux,  qu’au- 
lant  que  l'état  magnétique  de  cette  aiguille  sera  resté  inva- 
riable durant  tout  le  cours  de  ces  observations,  ce  qui  est 
très-rare,  ou  qu’on  pourra  connaître  la  manière  dont  il  a varié, 
ce  qui  est  extrêmement  difficile.  On  comprend  donc  l’importance 
qu’il  y avait  à pouvoir  mesurer  d’une  manière  absolue  l'in- 
tensité magnétique,  indépendamment  des  aiguilles  qui  servi- 
raient à cette  détermination.  Poisson  avait  déjà  appliqué  le 
calcul  à celte  question,  et  résolu  le  problème  en  indiquant  une 
méthode  à suivre  fondée  sur  l’emploi  simultané  de  deux  ai- 
guilles ; mais  c’est  Gauss  qui,  le  premier,  en  suivant  une  marche 
analogue,  a rendu  pratique  une  conception  qui,  jusqu’à  lui, 
avait  paru  purement  spéculative1.  Nous  reviendrons  sur  l'ap- 
plication de  cette  méthode,  et,  en  général,  sur  le  mode  à suivre 
pour  se  mettre  à l'abri  de  la  cause  d’erreur  que  nous  venons 
de  signaler;  mais  auparavant  il  nous  faut  décrire  les  procédés 
mêmes  au  moyen  desquels  on  mesure  la  force  directrice  du 
magnétisme  terrestre. 

Jusqu’à  l’invention  du  magnétomèlre  bifilaire  au  moyen 

■ Voyez  la  note  finale  A,  pour  le  développement  de  celte  méthode. 
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duquel  Gauss  a pu  la  déterminer  avec  une  extrême  précision, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin,  en  fonction  d’une  résistance 
étrangère  qui  maintient  un  barreau  aimanté  hors  de  sa  position 
d'équilibre,  la  seule  méthode  connue  consistait  à faire  osciller 
une  aiguille  aimantée.  C’est  à ce  procédé  que  l'on  doit  la 
presque  totalité  des  observations  faites  jusqu'à  ce  jour;  il  com- 
porte des  instruments  beaucoup  plus  portatifs  que  le  magnéto- 
mètre,  et  qui  peuvent  être  appliqués,  quoique  avec  moins  de 
précision,  il  est  vrai,  à la  recherche  de  l’intensité  absolue  *. 

La  force  directrice  du  globe  s’exerçant  suivant  la  direction 
de  l’aiguille  d’inclinaison,  il  faut,  pour  trouver  directement 
l’intensité  de  cette  force,  ou  plutôt  le  rapport  des  intensités  de 
cette  forcé  en  deux  lieux  différents,  faire  osciller  l’aiguille 
d'inclinaison  autour  de  sa  position  d’équilibre.  Si  n et  ri  sont 
les  nombres  d'oscillations  exécutées  dans  le  même  temps  par 
l’aiguille,  en  désignant  par  G et  G'  les  intensités  correspon- 
dantes, on  a : 

G__  n * 

G'  ~ » * 

Celte  méthode  a été  suivie  par  plusieurs  observateurs,  et  en 
particulier  par  M.de  Humboldt,mais  elle  n’est  exacte  qu’autant 
que  le  poids  de  l’aiguille  est  entièrement  supprimé;  en  outre, 
le  frottement  qui  est  considérable  dans  ce  mode  de  suspension, 
et  peut-être  aussi  le  magnétisme  de  rotation,  contribuent  à ar- 
rêter l’aiguille. 

11  est  donc  préférable,  comme  on  l’a  généralement  pratiqué, 
de  faire  osciller  l’aiguille  de  déclinaison;  on  détermine  ainsi  la 
composante  horizontale  de  la  force  directrice,  et  si  g et  g'  repré- 
sentent maintenant  les  composantes  horizontales  en  deux  lieux 
où  l’on  ait  en  même  temps  observé  les  inclinaisons  I et  1',  les 
forces  directrices  totales  G et  G'  auront  pour  rapport  ; 

G _ g cos.  r 

G'  — g'  cos.  I 

La  boussole  d’intensité  de  M.  Gumbey  (lig.  3ü8)  présente 

1 Voyez  la  note  A. 
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une  caisse  ronde  de  bois  qui  est  percée  de  deux  ouvertures 
diamétralement  opposées.  Le  microscope  sert  à compter  les 
oscillations  de  l’aiguille  lorsqu’elles  deviennent  très-petites. 


Fig.  358. 


Un  arc  gradué  que  parcourt  l’extrémité  de  l'aiguille  mesure 
les  amplitudes  et  la  manière  dont  elles  décroissent.  Le  fil  au- 
quel est  suspendue  l'aiguille  doit  être  un  fil  de  cocon  bien 
délié,  de  manière  à n’opposer  par  sa  torsion  qu’une  très- faible 
résistance  aux  mouvements  de  l'aimant.  Tous  les  appareils  qui 
ont  servi  aux  observations  d’intensité  ont  la  plus  grande  analo- 
logie  avec  celui-ci,  et  se  composent  toujours  essentiellement 
d’une  aiguille  de  déclinaison  dont  on  peut  compter  les  oscil- 
lations. 

Voici  maintenant,  en  quelques  mots,  la  manière  de  procéder 
dans  ces  observations.  On  s’assure  que  l’aiguille  est  horizon- 
tale, et  on  l’écarte  de  sa  position  d'équilibre  autant  que  pos- 
sible dans  un  plan  horizontal,  d'un  angle  d’environ  20°,  car  si 
la  déviation  primitive  était  moindre,  on  ne  pourrait  pas  comp- 
ter un  nombre  suffisant  d’oscillations,  ce  qui  nuirait  à l’exacti- 
tude du  résultat.  Mais,  d’un  autre  côté,  la  formule  du  pendule 
dont  on  se  sert  pour  trouver  l’intensité  de  la  force  directrice 
qui  agit  sur  l’aiguille  n’est  rigoureuse  que  pour  des  oscillations 
infiniment  petites,  en  sorte  qu'il  faut  corriger  le  résultat,  c’est- 
à-dire  la  durée  observée  pour  un  certain  nombre  d’oscillations, 
au  moyen  d’une  formule  dans  laquelle  entrent  l'amplitude  des 
oscillations  et  la  manière  dont  cette  amplitude  a diminué;  on 
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doit  aussi  tenir  compte  de  la  raideur  du  fil  auquel  est  suspendue 
l'aiguille,  et  on  y arrive  en  remplaçant  l'aiguille  aimantée  par 
une  aiguille  de  cuivre  de  même  ferme  et  de  même  poids,  dont 
on  observe  les  oscillations;  on  obtient  ainsi  la  durée  de  l'oscil- 
lation corrigée.  11  est  évident  que  pour  ces  observations,  comme 
pour  toutes  celles  où  le  temps  est  une  des  données  de  la  ques- 
tion, il  faut  pouvoir  l’évaluer  avec  une  grande  exactitude.  Il 
est  encore  un  élément  très-important  à déterminer,  qui  est  la 
température  de  l’aiguille  pendant  l’expérience;  on  sait  en  effet 
que  le  magnétisme  d’un  aimant  diminue  à mesure  que  la  tem- 
pérature s’élève  ; il  faut  donc  tenir  compte  de  cette  cause  d'al- 
tération dans  la  durée  des  oscillations  et  pouvoir  ramener 
toutes  les  observations  destinées  à être  comparées  entre  elles 
à une  même  température;  pour  cela,  chaque  aiguille  dont  on 
se  sert  doit  être  soumise  à un  certain  nombre  d'expériences  ; 
on  la  fait  osciller  en  la  maintenant  successivement  à des  tem- 
pératures différentes,  et,  si  on  a soin  de  choisir  toujours  la 
même  heure  de  la  journée,  on  peut  admettre  que  la  force  ma- 
gnétique terrestre  est  la  même  pour  toutes  les  expériences  et 
que  les  différences  dans  la  durée  des  oscillations  sont  dues 
uniquement  aux  différences  de  température;  on  détermine  ainsi 
les  constantes  d’une  formule  de  correction;  c’est  ce  que  M.  Kupf- 
fera  fait  avec  beaucoup  de  soin.  Enfin,  nous  avons  déjà  dit  qu’il 
est  essentiel  que  l’aiguille  aimantée  conserve  sa  force  sans  au- 
cune altération  durant  une  série  d’expériences  comparables, 
ou  du  moins  qu'au  commencement  et  à la  fin,  des  expériences 
soient  faites  dans  un  même  lieu,  afin  qu’on  puisse  vérifier  les 
altérations  survenues,  et,  si  elles  n'étaient  pas  trop  abondan- 
tes, corriger  les  résultats  par  voie  d'interpolation. 

Lorsqu'il  s’agit  d’observations  à faire  dans  un  même  lieu,  il 
y a un  grand  avantage  à se  servir  d'une  nouvelle  classe  d'ins- 
truments magnétiques  de  beaucoup  supérieurs  aux  anciens,  à 
la  fois  par  la  seusibilité  et  par  l'exactitude,  et  qui  ont  été  ima- 
ginés par  Gauss;  ces  appareils  sont  depuis  longtemps  em- 
ployés à l'Observatoire  magnétique  de  Gœltingue,  où  ils  ont  été 
établis  pour  la  première  fois;  leur  usage  s'est  promptement 
répandu  dans  toute  l'Allemagne,  et  de  là  successivement  dans 

14 
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tous  les  observatoires  ; c’est  seulement  au  moyen  de  ces  instru- 
ments qui  permettent  de  donner  aux  observations  magnéti- 
ques l’exactitude  astronomique,  qu’on  a pu  acquérir  des  notions 
vraiment  importantes  sur  les  variations  des  éléments  du  ma- 
gnétisme terrestre.  Leur  sensibilité  tient  soit  à la  grandeur 
des  aimants  qu'on  emploie,  soit  au  mode  de  Suspension  ; leur 
exactitude  est  due  à l’appareil  particulier  au  moyen  duquel  on 
observe. 

Le  premier  de  ces  appareils  est  le  magnélomèlre  unifilaire  ou 
de  déclinaison,  dont  voici  la  description.  Dans  une  salle  conve- 
nablement disposée,  et  pour  la  construction  de  laquelle  on  doit 
avoir  évité  tout  emploi  du  fer,  on  trace  (fig.  359)  une  ligne  sui- 
vant la  direction  du  méridien  magnétique;  c'est  en  deux  points 


de  cette  ligne  que  sont  placés,  d’une  part,  le  barreau  aimanté  ab 
suspendu  à l’extrémité  d’un  fil  cf  qui  va  s'enrouler  autour  d’un 
petit  treuil  fixé  au  plafond,  et  de  l’autre,  à une  distance  d'envi- 
ron 5 mètres,  un  théodolite  pn  avec  sa  lunette  g g dont  l’axe 
optique  est  dans  le  méridien  magnétique.  Le  barreau  aimanté, 
long  environ  de  600  millimètres,  porte  à celle  de  ses  extrémi- 
tés qui  regarde  le  théodolite,  un  miroir  plan  ss  vertical  perpen- 
diculaire à son  axe  magnétique;  enfin  au-dessous  du  théodolite 
on  dispose  horizontalement  une  règle  divisée  mn , faisant  face 
au  miroir  et  dont  le  zéro  soit  sur  la  verticale  pq  passant  par  l'ob- 
jectif de  la  lunette  ; ce  sont  les  divisions  de  cette  règle  dont  on 
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regarde  l'image  dans  le  miroir  du  barreau;  si  son  axe  magné- 
tique est  parallèle  à la  ligne  qui  a été  tracée,  le  miroir  lui  est 
normal,  par  conséquent  parallèle  à la  règle  divisée,  et  c’est  l’i- 
mage du  zéro,  qui  vient  coïncider  avec  le  point  de  croisement  des 
fils  de  la  lunette;  mais  lorsque  le  barreau  est  dévié,  c’est  l’i- 
mage d’un  autre  point  de  l’échelle  qui  se  trouve  sur  l’axe  opti- 
que, et  il  est  facile  de  déduire  de  la  longueur  comprise  entre 
le  zéro  et  la  division  que  l’on  voit,  en  même  temps  que  de  la  dis- 
tance de  la  règle  au  miroir,  l’angle  dont  on  a tourné  le  barreau. 
Il  faut  remarquer  que  ce  mode  d’observation  présente  l’avan- 
tage que,  parmi  tous  les  mouvements  dont  est  nécessairement 
susceptible  le  barreau  et  par  conséquent  aussi  le  miroir,  le 
mouvement  angulaire,  dans  un  plan  horizontal,  est  le  seul 
qui  influe  sur  la  lecture  de  l’échelle.  Sans  vouloir  entrer  dans 
tous  les  détails  que  comporterait  la  description  complète  de 
cet  appareil,  nous  ajouterons  quelques  mots  sur  les  principales 
parties  qui  le  composent,  et  dont  les  figures  360  et  361  donnent 
la  projection  verticale  et  la  projection  horizontale.  Le  fil  est 


Fig.  361. 


formé  de  fils  de  cocon  en  nombre  suffisant  pour  pouvoir  sup- 
porter avec  le  barreau  un  poids  de  1 kilogramme  qu’on  ajoute 
dans  la  recherche  du  moment  d’inertie.  Le  fil  n’est  pas  fixé 
directement  à l’étrier  qui  supporte  le  barreau,  mais  à un  cercle 
horizontal  appelé  cercle  de  torsion,  et  sur  lequel  repose  l’étrier, 
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de  telle  manière  qu’en  tournant  ce  cercle  on  peut  amener  le  fil 
à être  sans  torsion,  tout  en  laissant  au  barreau  la  direction  que 
l’on  veut.  Tout  l’appareil  est  renfermé  dans  une  boite  cylindri- 
que dont  le  couvercle  laisse  passer  le  fil  de  suspension,  et  qui 
présente  une  ouverture  latérale  vis-à-vis  du  miroir. 

De  la  grande  sensibilité  du  magnétomètre,  il  résulte  que  le 
barreau  est  toujours  eu  mouvement,  que  par  conséquent  il 
faut  remplacer  les  observations  immédiates  par  des  observa- 
tions indirectes  qui  n’exigent  pas  un  repos  complet,  et  déduire 
des  oscillations  de  l’aimant  la  position  qu'il  occuperait  si,  à cet 
instant,  il  était  en  équilibre.  Le  procédé  le  plus  simple  serait 
de  prendre  le  bissectrice  de  l’angle  des  deux  positions  succes- 
sives et  extrêmes  du  barreau,  mais  il  est  loin  d’ôtre  exact  dès 
que  l’oscillation  a une  certaine  amplitude,  car  dans  ce  cas 
l’amplitude  diminue  pendant  la  durée  même  de  l’oscillation, 
et  la  direction  d’équilibre  est  moins  rapprochée  de  la  première 
position  extrême  que  de  la  dernière;  si  celle-ci  est  prise  pour 
point  de  départ  d’une  seconde  oscillation,  la  direction  d’équi- 
libre, déterminée  de  la  même  manière  que  la  première  fois, 
s’écartera  du  même  angle  de  la  direction  réelle,  mais  en  sens 
contraire  ; il  faut  donc  prendre  la  moyenne  des  deux  moyennes 
successives.  Nous  dirons  enfin  que  pour  observer  les  variations 
de  la  déclinaison,  il  suffira  d’un  télescope  qui  puisse  être  mu 
dans  un  plan  vertical,  et  braqué  à volonté  sur  le  miroir  et  sur 
un  point  de  mire  disposé  à une  distance  convenable  dans  le 
plan  vertical  passant  par  la  ligne  tracée  primitivement,  afin 
que  l’observateur  puisse  s’assurer  que  son  instrument  n’a  pas 
été  dérangé.  Pour  mesurer  des  déclinaisons  absolues,  on  se  sert 
d’un  théodolite  au  moyen  duquel  on  peut  viser  un  objet  dont 
l’azimuth,  par  rapport  au  méridien  du  lieu,  est  déterminé 
d’avance. 

Le  second  des  appareils  imaginés  par  Gauss  est  le  magnéto- 
mètre  bifilaire.  Il  était  naturel  de  supposer  que  l’intensité  de  la 
force  magnétique  était,  tout  autant  que  sa  direction,  soumise  à 
des  variations  continuelles;  or  les  observations  d’intensité  dont 
nous  avons  parlé  ne  peuvent  servir  qu’à  déterminer  sa  valeur 
moyenne  peudaut  le  temps  que  dure  l’expérience,  et  il  est  im- 
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possible  de  trop  raccourcir  ce  temps  sans  courir  le  risque  de 
commettre  une  erreur  sensible  sur  la  durée  de  l'oscillation  ; il 
était  donc  indispensable,  pour  étudier  les  variations  de  l'inten- 
sité magnétique,  de  recourir  à un  nouveau  moyen  ; c’estcequ'a 
fait  Gauss  en  inventant  le  magnétomètrc  bifilaire.  Lorsqu'un 
corps,  suspendu  par  deux  fils,  est  soumis  uniquement  à l’action 
de  la  pesanteur,  il  se  met  en  équilibre  dans  une  position  déter- 
minée par  les  conditions  particulières  auxquelles  satisfont  les 
points  d’attache  des  fils  et  le  centre  de  gravité  du  corps  lui- 
même.  Si  on  le  dérange  de  sa  position  d’équilibre,  il  tend  à y 
revenir  en  vertu  de  la  pesanteur  qui  se  transforme  ici  en  une 
force  directrice.  Supposons  maintenant  que  ce  corps  soit  une 
aiguille  aimantée;  elle  prendra  une  position  d’équilibre  inter- 
médiaire entre  celle  qui  dépendrait  uniquement  du  mode  de 
suspension,  et  la  direction  du  méridien  magnétique;  et,  dans 
celte  position,  on  saura  que  le  moment  magnétique  est  préci- 
sément égal  et  contraire  à celui  de  la  pesanteur,  que  l’on  peut 
calculer1,  et  d’où  l’on  déduit,  par  conséquent,  la  force  direc- 
trice qui  agit  sur  l’aiguille.  Si 
son  intensité  vient  échanger,  la 
position  d’équilibre  changera 
aussi,  et  ses  variations  se  tra- 
duiront ainsi  en  variations  an- 
gulaires. On  dispose  l'instru- 
ment de  manière  que,  pour  une 
valeur  moyenne  de  l’intensité, 
le  barreau,  dans  sa  position  d’é- 
quilibre, soit  perpendiculaire 
au  méridien  magnétique  ; il  en 
résulte  que  les  petits  change- 
ments de  déclinaison  n’ont  sur 
cette  position  aucune  influence, 
tandis  que  les  moindres  varia- 
tions dans  l’intensité  l'affectent 
immédiatement.  Le  mode  d’ob- 

1 Voyci  note  finale  B. 
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servation  est  le  même  que  pour  lemagnétomètrededéclinaison, 
c’est-à-dire  que  l'on  vise  dans  un  miroir,  fixé  au  barreau,  l’i- 
mage d’une  règle  divisée  ; les  fils  sont  en  acier,  et  viennent  s’at- 
tacher en  deux  points  du  diamètre  d’un  cercle  divisé,  sur  lequel 
(fig.  362)  peuvent  tourner  deux  alidades  munies  de  vernier, 
dont  l’une  porte  un  miroir  vertical  mobile  autour  d’un  axe  ver- 
tical, et  l’autre  l’étrier  dans  lequel  se  place  le  barreau';  les 
diverses  parties  de  l’instrument  doivent  être  considérées  comme 
liées  invariablement  les  unes  aux  autres,  lorsqu’on  observe  les 
variations  de  l’intensité;  et  ce  n’est  que  pour  la  détermination 
de  l’intensité  elle-même,  qu'on  se  sert  des  mouvements  de 
rotation  dont  elles  sont  suceptibles.  Nous  verrons,  quand  nous 
nous  occuperons  du  procédé  photographique  pour  l’enregis- 
trement des  observations,  comment  on  peut  se  mettre  à l’abri 
de  l'influence  de  la  température,  qui  risquerait  d'altérer  les 
résultats.  S. 

La  déclinaison  et  l'intensité  horizontale,  une  fois  détermi- 
nées au  moyen  des  deux  magnétomèlres,  il  faudrait,  pour 
rendre  l’observation  complète,  connaître  l’inclinaison;  il  suffit, 
pour  cela,  de  déterminer  la  composante  verticale  de  la  force 
magnétique,  puisque  le  rapport  de  la  force  verticale  à la  force 
horizontale  du  magnétisme  terrestre  n’est  autre  que  la  tan- 
gente de  l’inclinaison 1 *  3.  C’est  dans  ce  but  qu’a  été  construit 
l'instrument  connu  sous  le  nom  de  magnétomètre-balance.  11 
se  compose  d’une  aiguille  aimantée,  reposant  sur  des  plans 
d’agate,  au  moyen  de  couteaux,  et  amenée  par  un  con- 
tre - poids  à être  horizontale  ; un  miroir  lui  est  fixé , et  le 
mode  d’observation  est  le  même  que  dans  les  deux  autres 
magnélomètres,  si  ce  n'est  que  la  déviation  observée  a lieu 
dans  un  plan  vertical.  Cet  appareil  est  très-inférieur,  au  point 
de  vue  de  l’exactitude,  aux  deux  autres  précédemment  dé- 
crits, et  il  a été  abandonné  à l’Observatoire  de  Bruxelles;  mais 
on  continue  à l’observer  daus  ceux  de  Greenwich  et  de  l'aris. 


1 Voycx  tome  1,  page  690. 

* Dans  la  (Ig.  362  le  miroir  est  représenté  dans  deux  plans  différents  perpen 

diculaires  l'un  à l’autre  et  tous  deux  verticaux. 
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Quand  on  eut  établi  dans  un  grand  nombre  d'observatoires 
magnétiques  des  instruments  assez  sensibles  pour  accuser  les 
moindres  variations  des  éléments  du  magnétisme  terrestre,  on 
comprit  bien  vite  la  nécessité  d'observer  les  phénomènes  à 
des  intervalles  beaucoup  plus  rapprochés  qu'on  ne  l’avait  fait 
jusqu'alors,  et  on  fut  conduit  ainsi  à inventer  des  appareils 
dans  lesquels  les  observations  pussent  s'enregistrer  d'elles- 
méines.  11  existe  maintenant  deux  systèmes  principaux  d'instru- 
ments enregistreurs,  ceux  dans  lesquels  les  indications  sont 
obtenues  par  des  appareils  mécaniques,  et  ceux  dans  lesquels 
l’inscription  se  fait  par  le  moyen  de  la  photographie.  Le  pre- 
mier système  a été  employé  longtemps  dans  plusieurs  observa- 
toires, et  notamment  à celui  de  Bruxelles  où  il  a donné  d'ex- 
cellents résultats;  il  varie  beaucoup  dans  ses  détails,  mais 
quelque  perfection  qu'on  apporte  dans  la  construction  des  appa- 
reils, il  est  impossible  d'éviter  que  la  sensibilité  des  instruments 
ne  soit  plus  ou  moins  altérée  par  l'intervention  et  l'inertie  des 
pièces  indicatrices. 

Le  système  photographique  ne  présente  pas  cet  inconvénient. 
Aussi,  après  avoir  été  installé  à Greenwich  et  à Toronto  par  - 
M.  Brooke  son  inventeur,  il  vient  d’être  adopté  par  M.  Lever- 
rier  à l’Observatoire  de  Paris  où  il  a été  établi  par  M.  Liais, 
d’après  le  plan  de  M.  Brooke,  mais  avec  quelques  modifications 
heureuses  pour  permettre  les  observations  directes  et  les  déter- 
minations absolues.  Au  moyen  d'un  théodolite  excellent,  bien 
exécuté,  on  peut  toujours,  quand  on  veut,  obtenir  facilement 
la  déclinaison  absolue;  les  précautions  de  stabilité  prises  dans 
ce  but  sont  toutes  celles  d'un  observatoire  astronomique.  Dans 
un  pavillon  isolé,  situé  à l’angle  sud-est  de  l'Observatoire,  on 
a placé  un  magnétomèlre  de  déclinaison,  un  magnétomètre 
bifilaire  et  un  magnétomètre-balance.  Le  barreau  aimanté  du 
magnétomèlre  de  déclinaison  est  un  cylindre  creux  de  20  cen- 
timètres de  longueur;  disposition  qui  présente  l'avantage  de 
fournir  des  aimants  puissants  d'un  faible  poids;  car  on  sait 
qu'à  partir  d'une  certaine  limite  d'épaisseur,  un  cylindre  creux 
s’aimante  à peu  près  au  même  degré  qu’un  cylindre  plein.  Le 
barreau  étant  creux,  on  en  fait  une  lunette-collimateur;  il 
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porte,  à l'une  de  ses  extrémités,  au  sud,  uue  lentille;  à l'autre, 
au  nord,  une  échelle  horizontale  divisée,  qui  est  au  foyer  prin- 
cipal de  la  lentille;  les  rayons  qui  en  émanent  sortent  paral- 
lèles, de  sorte  que  l'échelle  est  visible  avec  le  théodolite. 

Voici  maintenant  comment  s'opère  le  tracé  photographique. 
Le  barreau  supporte  un  miroir  concave  en  métal  qui  se  meut 
avec  lui.  A soixante-cinq  centimètres  de  ce  miroir  se  trouve 
un  bec  de  gaz  dont  la  cheminée  présente  une  fente  verticale  du 
côté  du  miroir.  Les  rayons  émanés  de  cette  fente  et  réfléchis 
par  le  miroir  forment  à trois  mètres  du  miroir,  au  foyer  con- 
jugué, une  image  de  la  fente  verticale.  La  fente  n'est  pas 
sur  l’axe  même  du  miroir,  afin  d’éviter  que  les  rayons  réfléchis 
ne  soient  interceptés  par  la  cheminée;  mais  elle  est  légèrement 
déviée.  Par  celte  disposition,  on  voit  que  l’image  de  la  fente  se 
meut  horizontalement,  par  rapport  au  centre  de  la  boussole, 
d'un  angle  double  de  celui  du  barreau.  Un  système  de  deux 
lentilles  cylindriques  de  trente  centimètres  de  longueur,  et  à 
court  foyer,  est  disposé  horizontalement,  de  manière  à concen- 
trer en  un  point  lumineux  l’image  de  la  fente,  sans  cependant 
réagir  sur  la  direction  de  ce  point.  Ces  lentilles  auraient  été 
inutiles  si  la  source  de  lumière  avait  été  un  point  au  lieu  d’une 
fente,  mais  alors  on  n’aurait  pas  eu  assez  de  lumière  pour  ob- 
tenir un  tracé  photographique. 

Derrière  les  lentilles  cylindriques  se  trouve  un  cylindre  de 
vingt  centimètres  de  diamètre,  recouvert  de  papier  photogra- 
phique, et  auquel  un  chronomètre  imprime  une  rotation  d’un 
tour  en  vingt-quatre  heures.  Ce  cylindre  reçoit  le  point  lumi- 
neux dont  les  déplacements  ont  lieu  parallèlement  à son  axe. 
Le  cylindre  étant  animé  d’un  mouvement  de  rotatiou,  le  point 
lumineux  décrit  à sa  surface  une  courbe  qui  impressionne  le 
papier  sensible. 

Sur  la  monture  du  cylindre  se  trouve  une  lentille  munie 
d’un  prisme,  au  moyen  de  laquelle  un  second  bec  de  gaz,  fixé 
sur  le  môme  pilier  que  ce  cylindre,  trace  photographiquement 
une  ligne  de  repère.  C’est  la  variation  de  la  distance  entre  cette 
ligne  de  repère  et  la  courbe,  distance  indépendante  de  la  posi- 
tion donnée  au  papier  sur  le  cylindre,  qui  fait  connaître  les 
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changements  de  la  déclinaison.  Un  obturateur  permet  de  faire 
sur  la  courbe  de  petites  interruptions  qui  servent  à fournir  des 
repères  pour  régler  l’échelle  des  heures. 

Sur  le  même  cylindre  enregistreur  se  trouve,  du  côté  opposé 
au  point  lumineux  fourni  par  la  boussole  de  déclinaison,  un 
troisième  point  lumineux  qui  trace  la  courbe  dés  variations  de 
la  force  horizontale.  Ce  troisième  point  est  fourni  par  le  ma- 
gnétomètre  bifilaire,  placé  sur  un  pilier  à l'angle  sud-ouest  du 
pavillon. 

Un  barreau  semblable  à celui  de  la  boussole  de  déclinaison 
est  maintenu  par  une  suspension  à deux  fils,  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  méridien  magnétique.  Sou  pôle  nord,  celui 
qui  porte  l’échelle  divisée,  est  à l’ouest.  Ce  barreau  est  obser- 
vable avec  le  même  théodolite  que  la  boussole  de  déclinaison. 
Cette  disposition  permet  de  déterminer  rapidement,  en  un  ins- 
tant quelconque,  la  situation  exacte  de  l’axe  magnétique  de  ce 
barreau  par  rapport  au  méridien  astronomique.  En  faisant 
cette  détermination  pour  diverses  lectures  du  cercle  de  torsion, 
on  en  peut  déduire  l’angle  de  torsion  nécessaire  pour  amener 
l’axe  magnétique  dans  le  plan  perpendiculaire  au  méridien 
magnétique.  Connaissant  alors  le  poids  de  l'appareil,  l'écarte- 
ment des  crochets  de  suspension  et  la  longueur  du  faisceau,  on 
a,  en  fonction  de  la  pesanteur,  la  valeur  du  couple  de  torsion 
qui  fait  équilibre  au  couple  magnétique;  ce  dernier  couple  a 
pour  mesure  le  produit  du  moment  magnétique  du  barreau 
par  la  force  horizontale  du  globe.  Si  alors  on  dévie,  suivant  la 
méthode  de  Gauss,  la  boussole  de  déclinaison  avec  le  barreau 
bifilaire , pour  en  déduire  le  rapport  du  moment  magnétique 
de  ce  barreau  à la  force  du  globe,  on  a les  éléments  nécessaires 
pour  obtenir  la  mesure  de  la  force  horizontale  du  globe. 

Les  faisceaux  de  suspension  du  magnétomètre  bifilaire  sont 
renfermés  dans  un  tube  de  verre;  ils  ont  un  mètre  de  lon- 
gueur. Le  barreau  est  renfermé  dans  une  botte  octogone  en 
glace,  semblable  à celle  de  la  boussole  de  déclinaison.  Le  bar- 
reau est  également  placé  entre  deux  planches  de  cuivre  et 
porte,  pour  l'enregistrement  photographique,  un  miroir  con- 
cave en  tout  semblable  à celui  de  la  boussole  de  déclinaison. 
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Le  moment  magnétique  d'un  barreau  aimanté  changeant 

avec  la  température,  et  la  situation  du  barreau  dépendant  du 
produit  de  ce  moment  magnétique  par  la  force  du  globe,  il  en 
résulterait  la  nécessité  de  corriger  les  courbes  des  influences  de 
la  température,  point  par  point,  si  l'on  n’avait  compensé  l'in- 
strument contre  les  effets  de  la  chaleur.  M.  Brooke  a obtenu 
celte  compensation  eu  faisant  varier  le  couple  de  torsion,  sous 
l'influence  de  la  température  dans  le  même  rapport  que  le 
magnétisme  du  barreau  dont  les  variations  ont  été  préalable- 
ment déterminées  par  expérience.  Il  a suffi  pour  cela  de  faire 
en  sorte  que  les  deux  crochets  de  suspension  se  rapprochent 
quand  la  température  s'élève,  effet  que  l’on  a obtenu  par  l'in- 
égalité de  dilatation  du  verre  et  du  zinc.  L’instrument  peut  à 
volonté  fonctionner  avec  ou  sans  compensation. 

Le  magnétomètre  de  force  verticale  est  placé  à l'est  du  pa- 
villon. 11  consiste  en  un  barreau  collimateur  semblable  à ceux 
des  deux  autres  instruments,  et  supporté  sur  un  plan  d'agate 
par  une  suspension  de  balance  à couteaux  d’acier.  Ces  cou- 
teaux sont  dans  le  méridien  magnétique,  de  sorte  que  le  bar- 
reau se  meut  dans  un  plan  perpendiculaire  au  méridien  ma- 
gnétique. Son  magnétisme  tendrait  alors  à le  rendre  vertical, 
mais  un  contre-poids  le  maintient  horizontal.  Les  variations  de 
la  force  verticale  du  magnétisme  font  incliner  cet  instrument 
comme  une  balance;  sa  sensibilité  dépend  de  l'abaissement  du 
centre  de  gravité  et  se  règle  à volonté.  Comme  pour  le  magné- 
tomètre bifilaire  il  faut  une  compensation  contre  les  effets  de  la 
température  ; cette  compensation  est  obtenue  par  un  thermo- 
mètre porté  par  le  barreau,  et  dont  les  dimensions  ont  été 
déterminées  par  M.  Brooke,  d'après  l’étude  des  variations  du 
magnétisme  du  barreau.  Quand  la  température  s’élève,  l’éléva- 
tion du  thermomètre  augmente  le  poids  du  côté  du  pôle  nord 
du  barreau.  Ce  thermomètre  peut  être  enlevé  à volonté.  La 
situation  de  l'axe  magnétique  par  rapporté  l’horizon  et  au  mé- 
ridien magnétique  peut  être  sans  cesse  déterminée  par  le  théo- 
dolite. 

L’enregistrement  photographique  se  fait  comme  pour  les 
deux  autres  instruments,  sauf  que  le  mouvement  du  point 
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lumineux,  au  lieu  d’avoir  lieu  dans  un  plan  horizontal,  a lieu 
dans  un  plan  vertical.  Cette  condition  a forcé  à employer  un 
cylindre  différent  de  celui  qui  sert  aux  deux  autres  instruments. 

La  préparation  des  papiers  photographiques  n’est  pas  un 
obstacle  à l’emploi  des  instruments  à indications  continues.  A 
l’Observatoire  de  Paris , on  a abandonné  les  procédés  humides 
qui  obligeaient  à préparer  le  papier  chaque  jour  et  à faire  pa- 
raître immédiatement  les  épreuves;  on  a également  abandonné 
les  papiers  cirés,  qui  sont  dispendieux  et  longs  à préparer  à 
cause  du  séjour  prolongé  qu'il  faut  leur  faire  subir  sur  un 
bain.  On  a tenu  à obtenir  des  épreuves  sur  papier  ordinaire  et 
sec.  En  quelques  heures  on  peut  préparer  du  papier  pour 
quinze  jours,  et  se  contenter  de  faire  paraître  les  épreuves  à 
l'acide  gallique  à la  ûn  de  chaque  semaine. 

Le  papier  est  sensibilisé  avec  l’iodure  et  le  bromure  d’am- 
monium, le  nitrate  d'argent  et  l'acide  acétique.  Après  avoir  été 
séché,  il  est  conservé  à l'abri  de  la  lumière,  et  est  en  état  d’être 
employé.  Les  feuilles  retirées  des  cylindres  sont  conservées.  On 
fait  paraître  les  images  avec  l’acide  gallique  dilué , et  on  les 
fixe  à l'hyposulfite  de  soude. 

$ 2.  Résultat»  de»  observation»  relative»  à la  détermination 
de»  élément»  da  magnétisme  terrestre  et  de  leur»  varia- 
tion». 

Après  avoir  décrit  les  principaux  instruments  destinés  aux 
observations  de  magnétisme  terrestre,  nous  allons  passer  à 
l'exposition  des  résultats  déjà  nombreux  que  ces  observations 
ont  fournis. 

Halley  est  le  premier  physicien  qui  paraisse  s’ôtre  fait  une 
idée  juste  de  ce  que  c'est  que  le  magnétisme  terrestre;  il  publia 
une  carte  des  lignes  de  déclinaison  de  l'aiguille  aimantée  en 
1701,  àson  retour  d'un  voyage  maritime  entrepris  dans  le  but 
spécial  de  faire  des  observations  magnétiques,  dans  lequel  il 
visita  les  côtes  est  et  ouest  de  l'océan  Atlantique  et  plusieurs 
lies  de  l'un  et  l’autre  hémisphère,  aussi  loin  que  les  glaces  lui 
permirent  d'avancer.  Indépendamment  de  ses  propres  observa- 
tions, liai ley  recueillait  avec  soin  toutes  les  observations  dignes 
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de  confiance  faites  par  d'autres.  A partir  de  Halley  les  savants 
continuèrent  à s’occuper  des  questions  relatives  au  magnétisme 
terrestre,  mais  c’est  surtout  depuisquarante  ans  environ  quecette 
étude  a pris  un  développement  tout  particulier.  Déjà  les  travaux 
importants  de  M.  de  Humboldt  avaient,  comme  nous  le  ver- 
rons, fourni  des  données  précieuses  sur  le  sujet,  quand  M.  Hans- 
leen  publia  à Christiania,  en  1819,  son  grand  ouvrage  intitulé 
Magnétisme  de  la  terre,  où,  réunissant  sous  un  seul  coup  d’œil 
toutes  les  observations  antérieures,  il  traça  les  cartes  de  la  dé- 
clinaison pour  les  années  1600, 1700, 1710,  1720,  1730, 1744, 
1756, 1787  et  1800,  et  celles  de  l’inclinaison  pour  les  années 
1600, 1700  et  1780.  M.  IJanstecn  a continué  dès  lors,  et  continue 
encore  à apporter  sans  interruption  un  contingent  important  de 
travaux  à cette  partie  si  intéressante  de  la  physique  terrestre. 
Les  recherches  relatives  à l'intensité  ont  commencé  seulement  à 
la  fin  du  dernier  siècle  par  les  observations  de  M.  de  Rossel,  dans 
le  voyage  d'Encastreaux,  puis,  plus  tard,  par  les  travaux  plus 
nombreux  et  plus  précis  de  M.  de  Humboldt;  un  grand  nombre 
de  physiciens  se  sont  dès  lors  occupés  à déterminer  la  valeur 
en  divers  lieux  de  cet  élément  du  magnétisme  terrestre;  mais 
la  première  carte  générale  des  lignes  d’égale  force  magnétique 
sur  le  globe  a été  publiée,  en  1837,  par  le  colonel  Sabine  qui 
s’est  livré  avec  une  ardeur  et  une  activité  non  interrompues 
depuis  près  de  quarante  ans  à l'étude  du  magnétisme  terrestre; 
étude  dans  laquelle  il  débuta  par  quatre  expéditions  scienti- 
fiques successives  de  1818  à 1822.  Parmi  les  autres  voyages 
fructueux  pour  l’avancement  de  cette  partie  de  la  science,  no- 
tons aussi  en  première  ligne  celui  du  capitaine  Duperrey 
sur  la  Coquille,  de  1822  à 1825,  entrepris  dans  le  but  de  tracer 
tout  autour  de  la  partie  océanique  du  globe  les  lignes  de  dé- 
clinaison nulle;  l'expédition  faite  par  MM.  Hansteen,  Ermann 
et  Due,  de  1827  à 1829,  dans  la  Sibérie  orientale,  pour  déter- 
miner à cette  époque  la  position  du  pôle  maguétique  le  plus 
faible  dans  l'hémisphère  nord;  l’expédition  de  1840  à 1845  du 
capitaine  J.  Ross , et,  plus  tard,  celles  des  capitaines  Moore  et 
Clark  en  vue  de  connaître  les  positions  des  pôles  sud  de  la 
force  magnétique , et  plus  généralement  de  recueillir  les  maté- 
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riaux  nécessaires  au  Iracé  des  cartes  magnétiques  dans  l'hémi- 
sphère sud;  le  voyage  et  le  séjour  de  MM.  Bravais  et  Lotlin  dans 
les  régions  polaires , et  en  particulier  leurs  observations  magué- 
tiques  à Bossekop  (Finmarle);  la  triangulation  magnétique  des 
possessions  britanniques  dans  l'Amérique  du  Nord,  faite  par  le 
lieutenant-colonel  Lefroy,  de  1843  à 1844;  et  eniin  celle  de 
l’archipel  indien,  entreprise  par  le  capitaine  Elliot,  de  184Gà 
1850,  aux  frais  de  la  compagnie  des  Indes,  et  qui  avait  pour 
objet  d’obtenir  une  carte  magnétique  exacte  des  trois  éléments, 
dans  cette  région  du  globe  où  ils  n'avaient  jamais  été  étudiés. 
A ces  diverses  expéditions,  il  faudrait,  pour  être  complet, 
ajouter  encore  les  observations  magnétiques  faites  depuis 
quelques  années , par  de  nombreux  voyageurs  et  navigateurs, 
et  dont  plusieurs  nous  serviront  également. 

A côté  des  voyages  et  des  expéditions  nous  ne  devons  pas  ou- 
blier, comme  ayant  rendu  un  grand  service  à la  science,  l’établis- 
sement de  nombreux  observatoires  magnétiques  sur  différents 
points  du  globe,  et  dont  la  multiplication  fut  essentiellement 
provoquée  par  la  lettre,  d’avril  1836,  de  M.  de  Humboldt  au 
duc  de  Sussex,  président  alors  de  la  Société  Royale  de  Londres. 
M.  dellumboldtinsistait  dans  sa  lettre  sur  l’utilité  d’augmenter 
le  nombre  des  stations  permanentes,  alin  d’avoir  le  plus  grand 
nombre  d’observations  correspondantes;  avantage  très-grand 
surtout  en  ce  qui  concerne  les  variations  dont  on  peut  ainsi 
étudier  la  simultanéité.  Plusieurs  observatoires  magnétiques 
furent  institués  alors  en  addition  de  ceux  qui  existaient  déjà  et 
dont  le  plus  remarquable  était  l’Observatoire  de  Goettingue 
dirigé  par  Gauss  et  Weber.  Parmi  ceux  institués  récemment, 
nous  en  citerons  principalement  quatre  qui  ont  été  choisis  de 
manière  à se  trouver  dans  des  circonstances  très-différentes 
d’intensité  magnétique,  et  dans  une  position  opposée  par  rap- 
port aux  pôles  et  aux  équateurs  magnétique  et  géographique. 
Le  premier  de  ces  observatoires  a été  construit  à Toronto  (Ca- 
nada), et  le  second  à Hobart-Town  (terre  de  Van-Diémen ). 
Ces  deux  stations  ont  été  choisies  parce  qu’elles  sont  situées  à 
peu  près  aux  antipodes  l’une  de  l’autre,  et  qu  elles  sont  assez 
rapprochées  des  points  où  la  force  magnétique  possède  son  maxi- 
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mum  d'inlensité.  Le  troisième  observatoire  a été  établi  au  Cap 
de  Bonne-Espérance,  point  important  à cause  de  sa  situation  à 
l'extrémité  méridionale  de  l’Afrique,  et  parce  que  les  éléments 
magnétiques  y subissent  de  grandes  variations.  Enfin  le  qua- 
trième observatoire  a été  placé  à Sainte-Hélène,  entre  les  deux 
tropiques,  à une  petite  distance  de  l'équateur,  et  dans  un  lieu 
où  l'intensité  magnétique  est  faible.  C'est  sous  la  direction  du 
colonel  Sabine,  que  se  poursuivent  dans  ces  observatoires  de 
nombreuses  observations. 

Au  moyen  de  toutes  ces  ressources  jointes  à la  perfection  des 
instruments  employés  et  que  nous  avons  décrits  dans  notre  para- 
graphe premier,  ou  est  parvenu  à déterminer  la  déclinaison , 
l’inclinaison  et  l'intensité  magnétiques  d’un  très-grand  nombre 
de  points  de  la  surface  de  la  terre , et  à tracer  sur  la  sphère  ter- 
restre des  lignes  d’égale  déclinaison  ou  isogoniques,  d'égale 
inclinaison  ou  isocliniques , et  d’égale  intensité  ou  isodynamiques. 
Ce  n'est  pas  seulement  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l’inten- 
sité qu'on  a réussi  à observer,  mais  aussi  les  variations  conti- 
nuelles que  ces  éléments  éprouvent  dans  un  même  lieu,  soit 
d’une  année  à l'autre,  soit  dans  les  divers  mois  d’une  même 
année,  soit  dans  les  différentes  heures  d'un  même  jour. 

11  importe  en  effet,  quand  on  compare  les  observations  faites 
en  un  lieu  avec  celles  faites  dans  un  autre,  pour  la  détermina- 
tion des  éléments  absolus,  de  connaître  à quelles  époques  elles 
ont  été  faites,  puisque  dans  un  même  lieu  les  trois  éléments 
magnétiques  ne  demeurent  point  constants.  Ainsi  la  déclinai- 
son, qui  est  l’élément  observé  le  plus  anciennement,  était  à 
Paris,  en  1580,  époque  la  plus  reculée  à laquelle  elle  ait  été  dé- 
terminée, de  111’,  30'  à l’est  ; en  1653,  l’aiguille  se  trouvait  dans 
le  méridien  terrestre;  la  déclinaison  est  devenue  dès  lors  occi- 
dentale, et  elle  a atteint  son  maximum  (22°.  34')  en  1814, 
époque  à partir  de  laquelle  elle  diminue  chaque  année.  Il 
paraît,  d’après  d’anciennes  observations,  qu’en  Belgique  l’ai- 
guille aimantée  déviait,  à l’est  du  méridien,  de  15*  environ  en 
1568,  et  que  vers  1600  elle  déviait  encore  de  9”.  A Londres,  et 
ce  qui  est  assez  curieux,  au  Cap  de  Bonne-Espérance,  par  con- 
séquent dans  l’autre  hémisphère,  la  déclinaison  a suivi  une 
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marche  semblable,  c’est-à-dire  que,  d’abord  à l’est,  elle  s’est 
portée  ensuite  à l'ouest;  seulement,  au  Cap,  elle  aurait  passé 
plus  tôt  à l’ouest,  et  aurait  également  atteint  plus  tôt  son  maxi- 
mum à l’ouest,  tandis  qu’à  Londres  et  à Paris  les  deux  maxima, 
à l’ouest,  ont  eu  lieu  sensiblement  à la  môme  époque.  A Lon- 
dres, la  déclinaison,  qui,  en  1576, était  de  11*  15' à l’est,  était, 
en  1652-16G7,  de  0°,  et  de  21“  20'  en  1813  et  1814  (maximum). 
Au  Cap,  elle  était  de  0°30'  à l’est,  en  1605;  de  25“  40'  à 
l’ouest,  en  1791  (maximum);  de  25“ 4'  à l’ouest,  en  1804. 
Nous  verrons  plus  loin  la  loi  que  parait  suivre  la  diminution 
actuelle  de  la  déclinaison,  qui  est  environ  de  6'  par  année. 

L’inclinaison  de  l’aiguille  aimantée  n’est  point  non  plus 
constante  dans  le  môme  lieu;  mais  elle  éprouve,  depuis  près  de 
deux  siècles  qu’on  l’observe,  une  diminution  régulière;  ainsi, 
après  avoir  été,  à Paris,  de  75°  en  1671 , elle  n’était  plus  que  de 
70*52'  en  1791,  et  de  66°  25'  en  1851.  L’inclinaison  a diminué 
de  môme  à Bruxelles  régulièrement  depuis  1 827,  où  elle  était  de 
68“  56'  5",  jusqu’à  1854,  époque  à laquelle  elle  n’était  plus  que 
de  67“  45'.  M.  Hansteen  croit  que  l’incbnaisou  atteindra  un 
minimum  à partir  duquel  elle  cessera  de  diminuer  pour  recom- 
mencer à augmenter.  Cet  état  minimum  se  trouve  déjà  atteint 
en  Russie;  il  doit  se  présenter  prochainement  à Stockholm  et 
à Christiana,  puis  plus  tard  à Copenhague,  et  dans  les  villes 
plus  méridionales.  M.  Kupffer  a trouvé  une  confirmation  des 
idées  de  M.  Hansteen  dans  les  observations  faites  récemment 
en  Sibérie  et  à Kasan,  et  surtout  à Pékin  où  l’inclinaison  aug- 
mente depuis  longtemps.  D’après  les  calculs  de  M.  Quetelet, 
faits  sur  de  nombreuses  observations,  la  diminution  annuelle 
de  l’inclinaison  est  de  3' 87  à Milan,  de  3'8  à Pétersbourg,  de 
3'7  à Paris  et  à Berlin,  de  3' 56  à Christiania,  de  3'5  à Turin, 
de  3'  4 à Bruxelles,  etc. 

Quant  à l'intensité,  elle  p'aratt  bien  aussi  éprouver  des  varia- 
tions; ainsi  M.  Arago  a trouvé  qu’elle  allait  en  augmentant 
d’une  année  à une  autre;  mais  celle  augmentation,  si  elle 
existe,  est  très-faible,  car  M.  Quetelet  n’a  pas  aperçu  que  cet 
élément  ait  éprouvé  d’altération  bien  sensible  depuis  un  quart 
de  siècle  qu’il  l’observe. 
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Les  variations  séculaires  dont  nous  venons  de  parler  sont 
tout  à fait  différentes  des  variations  annuelles  et  des  variations 
diurnes,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  quand  nous  aurons, 
en  tenant  compte  des  variations  séculaires,  jeté  un  coup  d'œiJ 
sur  l’état  magnétique  actuel,  sous  le  rapport  absolu,  des  diffé- 
rents points  de  notre  globe. 

Chaque  lieu  de  la  terre  est  donc  caractérisé,  au  point  de  vue 
magnétique,  par  trois  éléments  : la  déclinaison,  l'inclinaison  et 
l’intensité.  Nous  pourrions  nous  contenter  de  donner  une  table 
qui  renfermerait  la  valeur  de  ces  trois  éléments,  pour  tous  les 
points  du  globe  où  ils  ont  été  déterminés,  en  choisissant  les 
déterminations  faites,  autant  que  possible,  à la  même  époque. 
Mais  ce  procédé  ne  nous  donnerait  point  une  idée  de  l'ensemble 
de  la  distribution  des  forces  magnétiques  sur  la  surface  de  la 
terre;  aussi  préférons-nous  suivre  successivement,  essentielle- 
ment avec  M.  Hansteen  et  avec  M.  Duperrey,  qui  ont  employé 
des  méthodes  un  peu  différentes,  la  marche  du  magnétisme 
d'un  point  à un  autre. 

Admettant  que,  si  l’aiguille  aimantée  prenait  en  tous  les 
points  de  la  terre  la  direction  nord-sud,.  nous  n'hésiterions  pas 
à dire  que  la  terre  possède  des  pôles  magnétiques  qui  coïnci- 
dent avec  les  pôles  géographiques,  M.  Hansteen  est  conduit  à 
rechercher  quelle  doit  être  la  position  de  ces  pôles  magné- 
tiques pour  reudre  compte  du  fait  constaté  par  des  observa- 
tions exactes  que  l'aiguille  dévie  du  méridien,  que  celle  dévia- 
tion n'est  pas  la  même  partout,  qu'elle  est  plus  orientale  en 
quelques  lieux,  plus  occidentale  dans  d’autres,  enfin  qu'elle 
varie  avec  le  temps  dans  un  même  lieu.  La  déclinaison  est 
maintenant  occidentale  dans  toute  l'Europe;  si  donc,  partant 
de  Pétersbourg,  où  elle  est  de  8°  à l’ouest,  nous  nous  avançons 
de  l’est  à l’ouest,  vers  le  Groenland,  nous  la  voyons  s’accroître, 
étant  de  15°  j à Stockholm,  de  20°  à Christiana,  de  24°  à Lon- 
dres, d'environ  40°  sur  la  côte  nord  de  l’Islande,  et  d’environ 
51*  dans  la  colonie  de  Godthaab,  au  Groënland.  De  la  côte 
ouest  du  Groënland  à la  baied'Uudson,  elle  décroît  par  degrés; 
puis,  si  l’on  avance  sur  le  continent,  elle  disparaît  entièrement, 
devient  orientale,  et  s’accroît  rapidement  vers  la  côte  ouest 
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d'Amérique.  En  prolongeant  les  lignes  qui  indiquent  les  direc- 
tions de  l'aiguille  aimantée,  on  voit  qu'elles  se  rencontrent  en 
un  même  point  éloigné  du  pôle  de  la  terre  de  20°,  et  environ  à 
259°  à l'est  de  Greenwich  ; ce  qui  donne,  pour  ce  point,  une 
latitude  nord  de  70°  et  une  longitude  ouest  de  101°.  Mais,  d'un 
autre  côté,  si  l’on  suit,  dans  le  nord,  la  côte  de  Norwége,  on  voit 
la  déclinaison  décroître,  et  enfin  disparaître  entièrement  dans  la 
mer  Blanche;  et,  si  l'on  trace  les  prolongements  des  directions 
de  l’aiguille  en  ces  divers  points,  les  lignes  ne  vont  plus  passer 
par  le  point  déterminé  plus  haut;  il  en  est  de  même  des  pro- 
longements des  directions  de  l'aiguille  dans  les  parties  septen- 
trionales du  détroit  de  Béring  et  dans  la  partie  nord-est  de  la 
Sibérie.  On  est  ainsi  conduit  à supposer  quelque  part,  dans  la 
mer  de  Sibérie,  un  second  pôle  magnétique,  qui  attire  le  pôle  nord 
de  l'aiguille  vers  l’est,  entre  le  Spilzberg  et  la  Norwége,  vers 
l'ouest  dans  la  Sibérie  orientale  et  dans  le  détroit  de  Béring. 

Il  résulte  de  diverses  observations  recueillies  par  M.  Hans- 
teen  que  la  déclinaison  occidentale  disparaissait  entièrement 
en  1803  avant  d'arriver  à Kasan;  de  Kasan  à Tobolsk  la  décli- 
naison orientale  s'accroissait  et  elle  décroissait  de  nouveau  vers 
Irkutsh  où  elle  n’était  plus  que  d’un  demi  degré;  plus  à l'est 
elle  doit  entièrement  disparaître,  car  à Jakutskol,  Billings  1 
trouva  en  1788  une  déclinaison  occidentale  de  2°;  enfin  à l'est 
de  Jakutskol  cette  déclinaison  occidentale  disparaît  encore  et 
redevient  orientale  dans  le  kamlschatka  et  dans  toute  la  partie 
nord-ouest  de  l’Amérique.  Il  y a donc  quatre  points  autour  du 
pôle  boréal  où  la  déclinaison  est  nulle;  le  premier  sur  la  côte 
ouest  de  la  baie  d'Hudson,  le  secoud  sur  la  ligne  qui  joint  Ka- 
san à la  mer  Blanche,  le  troisième  un  peu  à l est  d lrkutsk,  et 
le  quatrième  un  peu  à l’est  de  Jakutskol.  Entre  le  premier  et  le 
second,  c’est-à-dire  dans  la  partie  nord-est  de  l’Amérique,  sur 
l’océan  Atlantique  et  dans  toute  l’Europe,  la  déclinaison  est  oc- 
cidentale; entre  le  second  et  le  troisième,  c’est-à-dire  dans  la 
plus  grande  partie  de  la  Sibérie,  elle  est  orientale;  entre  le  troi- 

1 II  y a quelque  doute  sur  l’exactitude  de  celle  observation,  dont  M.  Ilanslccn 
o tiré  des  conséquences  importantes. 
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sième  et  le  quatrième,  c’est-à-dire  dans  la  Sibérie  orientale, 
elle  est  occidentale;  entre  le  quatrième  et  le  premier,  c’est-à- 
dire  dans  le  Kauitscbatka,  dans  la  partie  nord  de  l'océan  Paci- 
fique et  dans  la  région  nord-ouest  de  l’Amérique,  elle  redevient 
orientale. 

Imposition  attribuée  par  M.  llansteen  à celui  des  pèles  ma- 
gnétiques qu’il  admet  exister  dans  l’Amérique  septentrionale, 
s’accorde  avec  les  observations  faites  par  les  capitaines  Iloss  et 
Parry,  car  le  capitaine  Parry  trouva  le  22  août  1819  la  décli- 
naison de  1 29*  ouest  sous  une  latitude  de  70*,  40’  N.  et  une  lon- 
gitude de  Greenwich  de  91°,  47'  O.;  et  le  28  août  il  la  trouva 
de  166°  Est  sous  une  latitude  de  7o“,9'  N.  et  une  longitude  de 
103*, 45' O.;  d’où  il  résulte  que  entre  le  22  et  le  28  août  la 
déclinaison  avait  dû  s’élever  quelque  part  à 180*  avant  de  de- 
venir d’occidentale  orientale,  et  que  les  observateurs  avaient  dû 
passer  à quelques  degrés  au  nord  du  principal  pôle  magné- 
tique, ce  qui  assigne  à ce  pôle  une  position  tout  à fait  sem- 
blable à celle  que  M.  llansteen  lui  attribue. 

Les  observations  d’inclinaison  de  l’aiguille  confirment  ce 
résultat , car  il  est  évident  que  l’aiguille  d’inclinaison  doit 
prendre  une  position  verticale  au-dessus  du  pôle,  si  le  pôle  est 
le  point  de  convergence  des  forces  qui  dirigent  l’aiguilU;.  Or, 
dans  le  voyage  scientifique  qu’il  a exécuté  de  1829  à 1833,  le 
capitaine  llossa  trouvé  que  l’inclinaison  était  de  90°  à un  point 
dont  la  distance  au  pôle  était  de  49°,  55'  et  la  longitude  de 
96°,  4a’,  18'' 0.  de  Greenwich.  11  résulterait  seulement  de  la 
différence  de  longitude  que  le  pôle  magnétique  aurait  un  mou- 
vement de  l’ouest  à l’est , ce  que  du  reste  M.  llansteen  avait 
déjà  conclu  des  précédentes  observations,  soit  pour  ce  pôle, 
soit  pour  le  second  pôle  situé  eu  Sibérie. 

M.  llansteeu  a réussi  au  moyen  des  observations  magnétiques 
faites  dans  l’hémisphère  austral  à y reconnaître  aussi  l’exis- 
tence de  deux  pôles  magnétiques,  ayant  un  mouvement  vers 
l’ouest  au  lieu  de  l’avoir  vers  l’est;  l’un  de  ces  pôles  est  situé 
au  sud  de  la  Nouvelle-Hollande  et  l’autre  au  sud  de  la  Terre 
de  Feu.  Eu  désignant  par  A le  pôle  magnétique  de  l’hémis- 
phère austral  situé  au  sud  de  la  Nouvelle-Hollande,  par  a celui 
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du  même  hémisphère  situé  au  sud  de  la  Terre  de  Feu,  par  B le 
pôle  magnéliqne  de  l’hémisphère  boréal  situé  dans  la  partie 
nord-ouest  de  l'Amérique  septentrionale,  par  b celui  qui  est 
dans  la  partie  nord-est  de  la  Sibérie , on  trouve  un  rapproche- 
ment assez  curieux,  savoir  que  A et  B sont  à peu  près  diamé- 
tralement opposés  l’un  à l’autre,  car  chacun  d’eux  est  éloigné 
du  pôle  d’environ  20”,  et  A est  dans  le  méridien  de  136°  F.  B 
dans  celui  de  2G0°E.  de  Greenwich,  ce  qui  constitue  entre  eux 
une  différence  de  124"  en  longitude.  Les  points  a et  b ont  aussi 
une  situation  relative  semblable,  quoique  cependant  présen- 
tant une  analogie  moins  grande;  la  distance  du  premier  au 
pôle  austral  est  de  13*,  celle  du  second  au  pôle  boréal  d'un  peu 
plus  de  40°;  la  longitude  du  premier  est  de  237° E.  et  celle  du 
second  de  1 16°,  ce  qui  établit  une  différence  de  longitude  entre 
eux  de  121*. 

Suivant  M.  üansteen,  la  terre  aurait  deux  axes  magnétiques 
dont  les  extrémités  formeraient  les  quatre  pôles  que  nous  ve- 
nons de  reconnaître  ; deux  situés  dans  l’hémisphère  boréal,  se 
mouvant  de  l’ouest  à l’est,  et  deux  situés  dans  la  région  aus- 
trale, se  mouvant  de  l'est  à l’ouest;  mais  il  existerait  une  grande 
différence  dans  la  promptitude  de  leur  déplacement*.  Au 
moyen  de  ces  mouvements  des  pôles  magnétiques,  on  explique- 
rait les  variations  de  la  déclinaison  et  de  l’inclinaisod , les- 
quelles proviendraient  du  rapprochement  ou  de  l’éloignement 
des  pôles  dans  chaque  hémisphère,  et  par  conséquent  du  chan- 
gement pour  un  même  lieu  dans  la  prédominance  de  l'un  sur 
l’autre. .Ainsi,  par  exemple,  la  déclinaison  devient  occidentale 
dans  notre  hémisphère  quand  le  pôle  magnétique  B de  l’Amé- 
rique se  rapproché  de  l’Europe  en  même  temps  que  le  pôle  b 
de  Sibérie  s’en  éloigne;  auparavant  elle  était  orientale,  ce  der- 
nier pôle  étant  plus  près  de  l’Europe.  Ainsi  l’inclinaison  dimi- 
nue en  Europe  par  l’effet  du  déplacement  à l’est  du  pôle  de  la 
Sibérie,  tandis  qu’elle  augmente  dans  la  Sibérie  orientale  et 
dans  le  Kumlschalka. 

* M.  Hansteen  assigne  â ces  révo'utinns  des  pôles  les  durées  suivantes:  au 
pôle  A,  4609  ans;  au  pôle  a,  1304;  au  pôle  B,  1740;  au  pôle  b,  860. 
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Les  variations  de  la  déclinaison  et  de  l’inclinaison  dans 
l'hémisphère  austral  sont  également  justifiées  par  les  mouve- 
ments attribués  aux  pôles  magnétiques.  Ainsi,  au  Cap  de 
llonne-Espérance  et  dans  les  baies  qui  l'avoisinent,  la  déclinai- 
son était  orientale  au  temps  de  Vasco  de  Gama  1 ; ensuite  elle 
est  devenue  occidentale  et  s’est  élevée  jusqu'à  plus  de  25°,  ce 
qui  tient  à ce  que  le  pôle  américain  a s’est  éloigné,  tandis  que 
celui  de  la  Nouvelle-Hollande  A s’est  rapproché.  C’est  aussi  au 
mouvement  vers  l'ouest  du  pôle  a qu’est  due  l'augmentation 
de  l’inclinaison  australe  dans  toute  l’Amérique  méridionale. 

Après  avoir  établi  par  les  phénomènes  de  déclinaison  et 
d’inclinaison  l’existence  de  quatre  pôles  Magnétiques , on 
plutôt  de  quatre  centres  de  convergence  des  forces  magnéti- 
ques du  globe,  M.  Hansteen  a cherché  à montrer  que  les  phéno- 
mènes d'intensité  conduisent  à la  même  conséquence.  Déjà 
Humboldt,  eu  1799,  avait  trouvé  que  l'intensité  magnétique 
était  à son  minimum  à un  point  situé  à 7°  environ  au  sud  de 
l'équateur  au  Pérou,  et  il  avait  pris  pour  unité  cette  inten- 
sité minimum;  en  1805,  Humboldt,  par  de  nouvelles  obser- 
vations faites  eu  Europe , conjointement  avec  Gay-Lussac , 
établit  la  loi  que  l'intensité  magnétique  allait  en  augmentant 
de  L'équateur  aux  pôles.  A ces  documents  et  à d’autres  encore, 
il  faut  joindre  surtout  les  observations  du  colonel  Sabine  sur 
l’Atlantique,  à partir  de  12°  latitude  sud  jusqu'à  la  côte  la  plus 
septentrionale  du  Spitzberg.  Au  moyen  de  toutes  ces  observa- 
tions et  des  siennes  propres  qu’il  a faites  dans  un  voyage  en 
Sibérie,  M.  Hansteen  est  parvenu  à tracer  des  lignes  isodyna- 
miques, dont  l’inspection  montre  que  sur  un  même  parallèle 
l'intensité  est  beaucoup  plus  grande  en  Amérique  qu'en  Eu- 
rope, que  les  lignes  isodynamiques  sont  en  Amérique  presque 
parallèles  à l'équateur,  tandis  que  sur  l’Atlantique  elles  re- 
montent au  Nord,  puisse  rapprochent  en  Europe  du  parallé- 

1 Nous  appelons  dans  l'hémisphère  austral,  comme  dans  l’hémisphère  boréal, 
déclinaison  orientale  celle  en  vertu  de  laquelle  le  pôle  nord  de  l’aiguille  se  dévie 
à l'est,  et  le  pôle  sud  par  conséquent  à l'ouest  ; en  un  mot,  c'est  le  pôle  nord,  ou 
le  pôle  marqué,  comme  l'appellent  les  Anglais,  qui  est  celui  dont  nous  considé- 
rons toujours  et  dans  tous  les  cas,  les  mouvements. 
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lismc  à l'équateur.  L’étude  de  ces  lignes  confirme  l’existence 
des  deux  centres  ou  pèles  magnétiques,  avec  celte  différence 
seulement  que  le  centre  magnétique  de  la  région  ouest  de 
l'Amérique  septentrionale  possède  une  intensité  remarquable- 
ment plus  considérable  que  celui  de  la  région  est  de  la  Sibérie. 
Le  petit  nombre  d’observations  d'iuteusité  dans  l’hémisphère 
austral,  que  M.  llansteen  avait  à sa  disposition,  a suffi  cepen- 
dant pour  lui  permettre  de  reconnaître  aussi  deux  maxima 
d’intensité  aux  mêmes  places  où  la  déclinaison  et  l’inclinaison 
avaient  fait  présumer  l’existence  de  deux  pèles  magnétiques. 

11  est  évident  que  sur  chaque  méridien,  il  doit  y avoir  un 
point  auquel  l’intensité  est  à son  minimum,  point  qui,  en  gé- 
néral , ne  doit  pas  être  loin  de  l’équateur,  puisque  l'intensité 
augmente  également  à mesure  qu’on  s'approche  du  Nord  et  à 
mesure  qu'on  s’approche  du  Sud  ; mais  la  place  du  minimum 
n’est  point  la  même  sur  chaque  méridien,  et  parmi  les  minima 
il  y en  a de  plus  petits  les  uns  que  les  autres.  Ainsi,  sous  le 
300e  méridien,  l'intensité  décroît  depuis  1 ,8,  sa  valeur  près  de 
New- York  (40°  lat.  N.),  jusqu’à  1 ,0,  sa  valeur  à 7°  latitude  sud 
au  Pérou;  puis  elle  augmente  au  sud  de  ce  point  jusqu’à  1,6, 
sa  valeur  à la  Terre  de  Feu.  Sous  le  40'  méridien,  l’intensité 
décroît  depuis  la  valeur  1,55  sur  la  rète  la  plus  septentrionale 
du  Spitzberg  jusqu'à  20  ou  30°  de  latitude  sud  où  elle  n’est 
plus  que  0,8,  valeur  qui  paraît  être  celle  du  plus  petit  des 
minima,  tandis  que  le  minimum  qu’on  trouve  sous  le  280'  mé- 
ridien près  de  l’équateur,  qui  est  un  peu  supérieur  à 1,0,  serait 
le  plus  grand  \ 

Ainsi  l’intensité  a dans  chaque  hémisphère  un  double  maxi- 
mum; l’inclinaison  a également  un  double  maximum  et  un 

1 M.  llansteen  avait  cru,  en  se  fondant  sur  l’Intensité  1 ,8,  observée  par  M.  Sa- 
bine à New-York,  par  41*  latitude  nord,  et  sur  celle  t,fi  (non  corrigée)  observée 
par  M.  de  Rossel  A Van-Diémen  par  43°  de  latitude  sud,  que  l’intensité  magné- 
tique devait  être  généralement  plus  considérable  dans  l’hrmisphère  boréal  que 
dans  l’austral.  M.  Duperrey,  à ta  suite  de  ses  observations,  a fait  remonter  plus 
près  de  l’équateur  la  ligne  d’intensité  l,G,  qui  passait  par  la  terre  de  Van-Diémen, 
et  l'a  remplacée  par  la  ligne  t ,8,  ce  qui  ne  permet  plus  d’admettre  la  différence 
d’intensité  signalée  par  M.  llansteen.  Nous  verrons  même  que,  s’il  y a une  diffé- 
rence, elle  est  en  faveur  de  l’hémiepbèrc  austral. 
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double  minimum  sur  chaque  parallèle  géographique,  et  ces 
points  se  trouvent  sur  les  mêmes  méridiens  que  les  points  ana- 
logues pour  l'intensité.  Ainsi,  par  exemple,  sur  le  60' parallèle 
de  latitude  nord , l’inclinaison  est  d’environ  82“  dans  la  baie 
d’Hudson,  et  de  72"  entre  Stockholm  et  Abo,  de  75“  sur  le  mé- 
ridien d’Irkulsch,  puis  de  70“  au  Kamtschatka.  De  même  sur  la 
50*  parallèle  de  latitude  sud,  l’inclinaison  est  supérieure  à 60* 
sur  le  280*  méridien;  elle  est  d’environ  51“  sur  le  340*,  et 
d’environ  75“  dans  la  Nouvelle-Hollande.  La  direction  de  l’ai- 
guille horizontale  concorde  également,  comme  nous  l’avons  vu 
avec  l’inclinaison,  et  par  conséquent  avec  l’intensité , dans  la 
désignation  des  quatre  pôles  magnétiques. 

On  conçoit  que  dans  la  manière  dont  il  nous  présente  le 
phénomène  du  magnétisme  terrestre,  M.  Hansteen  ne  puisse 
pas  reconnaître  un  équateur  magnétique  daus  la  ligne  qui  passe 
par  tous  les  points  où  l’inclinaison  est  nulle;  elle  n’aurait  cette 
qualité  qu’autant  qu’il  n’existerait  qu’un  axe  magnétique;  mais 
comme  ses  observations  le  conduisent  à reconnaître  que  la  terre 
en  a deux,  ces  axes  ont  chacun  leur  plan  équatorial,  et  ces  deujt 
plans  se  coupent  suivant  une  ligne  droite  aux  extrémités  de 
laquelle  l’aiguille  d’inclinaison  doit  être  horizontale;  en  tout 
autre  point  la  ligne  sans  inclinaison  doit  se  trouver  entre  les 
deux  plans  équatoriaux,  plus  près  de  relui  qui  appartient  à 
l’axe  le  plus  énergique.  La  ligne,  sans  inclinaison,  n’appartient 
donc  pas  à un  plan,  mais  à une  surface  à double  courbure  dont 
les  inflexions  doivent  changer  à mesure  que  la  situation  rela-i 
tive  de  ces  axes  se  modifie  ’. 

Ilalley  avait  déjà,  avant  >1.  Hansteen,  montré  l’impossibilité 
de  concilier  les  différences  de  déclinaison  observées  dans  l’hé- 

‘ M.  Hansteen  a tracé  sur  la  carte  d'intensité  la  ligne  sur  laquelle  l'inclinai- 
son est  nulle,  soit  d'après  les  observations  de  1775  à 1180,  soit  d’après  les  plua 
rérentes  de  1822  à 1830.  Ces  deux  lignes  ne  s'accordent  en  aucune  façon  ; elles 
se  coupent  en  quatre  points  dont  la  position  indique  un  mouvement  d'ondulation 
qui  se  reproduit  dans  les  autres  courbes  d'inclinaison  et  qui  est  une  conséquence 
nécessaire  du  déplacement  des  pôles.  L'idée  de  quelques  physiciens  d’un  simple 
mouvement  de  translation  A l’ouest,  d'un  prétendu  équateur  magueliquo  unique, 
ne  peut  donc  nullement  expliquer  les  changements  dans  l’état  magnétique  dq 
globe. 
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misphère  austral  avec  deux  pôles  et  la  nécessité  d'en  admet- 
tre quatre  pour  donner  une  explication  complète  de  tous  les 
phénomènes  de  déclinaison  observés  sur  tous  les  points  du 
globe.  11  avait  même  assigné  la  position  de  ces  pôles  qui  a quel- 
que analogie  avec  celle  qui  a été  déterminée  par  M.  Hansteen. 
Halley  désignait  par  pôles  magnétiques  les  points  de  la  surface 
de  la  terre  considérée  comme  un  aimant,  où  la  résultante  des 
forces  de  toutes  les  parties  du  globe  atteint  un  maximum 
Le  colonel  Sabine,  auquel  des  travaux  aussi  nombreux  que 
remarquables  sur  le  magnétisme  terrestre  ont  donné  sur  cette 
matière  une  autorité  incontestée,  admet  aussi  les  quatre  pôles 
comme  conséquence  des  résultats  de  toutes  les  observations 
magnétiques  faites  sur  les  divers  points  de  la  surface  du  globe; 
mais  il  ne  les  définit  pas  comme  Halley  et  comme  M.  Hansteen; 


1 Gauss,  dans  sa  théorie  du  magnétisme  terrestre,  n'admet  que  deux  pôles 
magnétiques;  mais  par  ces  mots  pôles,  il  entend  deux  points  où  l'intensité  ma- 
gnétique, c’est-à-dire  la  composante  horizontale  de  cette  intensité,  est  nulle,  et  où 
il  n'y  a plus  par  conséquent  que  la  composants  verticale.  Le  premier  est  situé 
dans  le  nord  de  l'Amérique  par  70"  35' de  latitude  nord,  et  201°  2 1'  de  longi- 
tude est  de  Greenwich  ; ce  serait  le  pôle  B de  Hansteen  à peu  près  ; le  second  au  sud 
de  la  terre  de  Van-Diémen  par  Î2°  35'  do  latitude  sud,  et  152°  30'  de  longitude 
ouest.  Il  y a en  outre  trois  points  où  l'intensité  magnétique  totale  est  à son  maxi- 
mum relativement  aux  points  voisins,  dont  deux  sont  situés  dans  l'hémisphère 
boréal  et  un  dans  l’austral.  Le  premier  est  à 1C°  au  sud  du  pôle  magnétique, 
par  54°  32'  de  latitude  nord  et  261° 27'  de  longitude  est.  Le  second  est  situé 
à 7 1“  20'  de  latitude  nord,  et  119°  57'  de  longitude  est  en  Sibérie,  dans  la  ré- 
gion où  Hansteen  conjecturait  qu’il  y avait  un  second  pôle.  Le  troisième  est  placé 
à 2°  26'  au  nord,  et  7°  56'  à l'est  du  pôle  magnétique  austral.  L'intensité  totale 
en  ces  trois  points,  en  évaluant  celle  de  Londres  à 1,372,  est  respectivement  de 
1,7634  de  1 ,691 S et  de  2.2C05;  tandis  qu'aux  deux  pôles  magnétiques  nord  et 
sud,  elle  est  do  1 ,7 0 1 et  de  2,253.  Il  y a deux  points  dans  le  voisinage  de  l’équa- 
teur où  l'intensité  magnétique  est  à son  minimum.  Ils  sont  situés,  l'un  dans 
l'Océan  Pacifique,  par  5°  7'  de  latitude  nord  et  178,28  de  longitude  O.  ; l'autre 
près  de  l’ile  de  Sainte-Hélène,  par  18°  9'  de  latitude  sud  et  350°  12'  de  longi- 
tude K.  ; leurs  intensités  respectives  sont  de  0,9296  et  de  0,8094.  La  ligne  qui 
joint  Us  points  où  l’inclinaison  magnétique  est  nulle.  Coupe  l’équateur  presque 
diamétralement,  par  environ  8°  et  188°;  mais  les  deux  points  où  elle  s'éloigne  le 
plus  de  l'équateur  ne  sont  pas  placés  diamétralement,  et  sont  situés,  le  premier 
par  environ  14°  43'  de  latitude  nord  et  52°  de  longitude,  le  second  par  15°  4 de 
latitude  sud  et  320°  de  longitude. 
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ce  sont  pour  lui  simplement  les  points  de  plus  grande  intensité 
magnétique  pour  deux  systèmes  qui  se  distinguent  l'un  de  l’autre 
par  la  différence  dans  le  degré  de  la  variation  séculaire  à laquelle 
les  phénomènes  paraissent  être  sujets  dans  chacun  d’eux. 

La  méthode  par  laquelle  M.  Ilansteen  a déterminé  la  position 
des  pôles  magnétiques  n'est  pas  à l’abri  de  toute  objection. 
M.  Kupffer  remarque  avec  raison  que  si  l’on  adopte  deux  pôles 
magnétiques  dans  chaque  hémisphère,  l’aiguille  ne  sera  tournée 
ni  vers  l’un  des  pôles,  ni  vers  l'autre,  dans  la  plupart  des  points 
du  globe,  mais  prendra  une  direction  moyenne;  il  sera  bien 
difficile  alors  de  choisir  entre  les  déclinaisons  celles  dont  les 
points  de  convergence  indiquent  exactement  la  position  du 
pôle  magnétique.  En  supposant  que  ce  fût  un  seul  pôle  qui  agit 
en  même  temps  sur  l’aiguille,  il  serait  impossible  que  la  décli- 
naison, en  s’avançant  de  l'ouest  à l’est,  fût  d’abord  occidentale, 
puis  nulle,  puis  orientale,  et  cela  sur  des  points  très-rappro- 
chés,  comme  on  le  trouve  dans  la  Russie  orientale  européenne  ; 
ou  même  d'abord  orientale,  puis  nulle,  puis  encore  orientale, 
comme  cela  arrive  près  d’irkoutsk.  Du  reste,  M.  Kupffer  est 
peu  disposé  à admettre  l’existence  de  pôles  maguétiques  propre- 
ment dits,  c'est-à-dire  de  centres  d'actions  magnétiques  rap- 
prochés des  pôles  terrestres;  il  pencherait  plutôt  vers  l'idée  de 
(îauss  que  toute  la  masse  de  la  terre  est  magnétique. 

M.  Barlow,  qui  a réuni  les  observations  les  plus  importantes 
relatives  à la  déclinaison  faites  dans  les  voyages  récents,  en 
ayant  soin  d'écarter  les  erreurs  provenant  de  l’attraction  locale, 
n’admet  pas  non  plus  quatre  pôles  magnétiques  dans  chaque 
hémisphère;  du  reste,  il  s’est  surtout  occupé  de  tracer  les  lignes 
isogoniques,  c'est-à-dire  d’égale  déclinaison,  et  les  changements 
qu’elles  éprouvent  à la  surface  du  globe.  11  trouve  dans  l’Océan 
Indien  une  ligne  sans  déclinaison  qui  coupe  l'équateur  et  dont 
la  courbure  est  extraordinaire;  les  lignes  d’égale  déclinaison, 
situées  à gauche  de  celle-ci,  ont  une  déclinaison  occidentale; 
celles  qui  sont  à droite  une  déclinaison  orientale.  On  reconnaît 
encore  que  dans  ce  même  Océan,  pendant  40  degrés,  la  ligne 
sans  déclinaison  marche  presque  parallèlement  à l’équateur,  et 
que  pendant  40  autres  degrés  elle  revient  dans  le  méridien  ; 
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mais  comme  lorsqu’il  n’y  a pas  de  déclinaison,  il  faut  que  le 
pèle,  c’est-à-dire  le  centre  d’attraction,  soit  dans  le  méridien  du 
lieu,  il  en  résulte  que  ce  pèle  doit,  pendant  40  degrés,  coïncider 
avec  le  pèle  terrestre,  ce  qui  est  peu  compatible  avec  l’existence 
de  quatre  pôles. 

11  paraîtrait  que  c’est  vers  l’année  1660  que  la  ligne  sans 
déclinaison  aurait  traversé  l’Océan  Atlantique  presque  à angle 
droit  avec  le  méridien  de  nos  contrées,  comme  cela  se  voit 
aujourd'hui  dans  l’Océan  Indien.  Depuis  ce  temps  elle  a été 
graduellement  en  descendant  vers  le  sud  et  vers  l’ouest,  et 
aujourd'hui  elle  traverse  la  partie  orientale  de  l’Amérique  du 
Sud;  elle  traverse  également  l'Australie,  où  depuis  soixante  ans 
elle  ne  parait  pas  avoir  éprouvé  de  modification. 

En  résumé,  quelle  que  soit  l’opinion  qu’on  se  forme  sur 
l’existence  et  le  nombre  des  pèles  magnétiques,  il  résulte  des 
recherches  de  M.  Hansteen  qu’il  existe  deux  lignes  sans  décli- 
naison ',  l’une  située  dans  l’Océan  Atlantique  qui  commence 
sous  le  60"  degré  de  latitude  nord  à l’ouest  de  la  baie  d'Hudson, 
s'avance  dans  la  direction  du  sud-est  à travers  les  lacs  de  l’Amé- 
rique du  Nord,  traverse  les  Antilles  et  le  cap  Saint-Roch  jus- 
qu’à ce  quelle  atteigne  l’Océan  Atlantique  du  Sud  où  elle  coupe 
le  méridien  de  Greenwich  par  63°  de  latitude  sud.  Cette  ligne 
est  presque  droite  jusque  près  de  la  partie  orientale  de  l’Amé- 
rique du  Sud,  où  elle  se  courbe  un  peu  au-dessus  de  l’équa- 
teur. La  seconde  ligne  sans  déclinaison,  qui  est  remplie  d’in- 
flexions, commence  au  60*  degré  de  latitude  sud,  au-dessus 
de  la  Nouvelle-Hollande  qu’elle  traverse,  s’étend  dans  l’archipel 
Indien  en  se  partageant  en  deux  branches  qui  coupent  trois  fois 
l’équateur.  Elle  passe  d’abord  au  nord  de  ce  dernier,  à l’est  de 
Bornéo  ; elle  revient  ensuite  et  passe  au  sud  entre  Sumatra  et 
Bornéo,  et  traversant  de  nouveau  l’équateur  au-dessous  de 
Ceylan  d’où  elle  passe  à l’est  au  milieu  de  la  mer  Jaune,  elle  se 
dirige  ensuite  le  long  de  la  côte  de  la  Chine,  puis  redescend 

* On  a généralement  admis  qu'il  existait  sur  la  globe  trois  lignes  sans  décli- 
naison; mais  il  résulte  des  travaux  de  M.  Hansteen  que  deux  seulement  sont 
bien  déterminées,  et  que  la  troisième  ne  comprendrait  qu’un  tris-petit  nombre  de 
points  isolés. 
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de  nouveau  au  nord  en  faisant  un  grand  coude  semi-circulaire, 
qui  se  termine  à la  mer  Blanche.  Du  reste,  la  détermination 
des  positions  variables  des  lignes  sans  déclinaison  n‘a  d’autre 
utilité  que  d’indiquer  par  leur  changement  celui  de  la  direc- 
tion des  forces  magnétiques  sur  l'ensemble  de  la  surface  du 
globe.  Mais  pour  que  cette  détermination  fût  bien  exacte,  il 
faudrait  connaître  quels  sont  au  même  moment  tous  les  points 
où  l’aiguille  de  déclinaison  est  exactement  dirigée  dans  le  plan 
du  méridien  terrestre. 

La  conception  des  pôles  magnétiques,  commode  pour  fixer 
les  idées  sur  la  direction  des  forces  du  magnétisme  terrestre , a 
cependant  l'inconvénient  de  conduire  à considérer  ces  pôles 
comme  étant  véritablement  des  ceutres  d’où  émanent  les  forces 
magnétiques,  ce  qui  n'est  point  le  cas;  d’un  autre  côté,  elle  n’a 
pas  l’avantage,  à ce  qu'il  parait,  de  satisfaire  à toutes  les  exi- 
gences des  observations.  Aussi  M.  Uuperrey  a-t-il  cherché  à se 
représenter  l’état  magnétique  des  différents  points  du  globe 
d'une  manière  indépendante  de  toute  idée  sur  la  position  et  le 
nombre  des  pôles  magnétiques.  Partant  d’un  point  quelconque 
et  cheminant  toujours  dans  le  sens  de  la  direction  de  l’aiguille 
aimantée,  d’abord  vers  le  pôle  nord,  ensuite  vers  le  pôle  sud,  et 
relevant  tous  les  points  par  lesquels  il  a passé,  il  forme  une 
courbe  qui  réunit  tous  ces  points,  et  qui  est  pour  lui  un  méri- 
dien magnétique.  Prenant  ensuite  un  autre  point  voisin  du 
premier,  il  trace  de  la  même  manière  un  second  méridien  ma- 
gnétique qui  rencontre  nécessairement  le  premier  en  deux 
points  situés,  l’un  vers  le  pôle  nord,  l’autre  vers  le  sud.  En 
traçant  sur  le  globe  un  certain  nombre  de  ces  méridiens  et 
prenant  les  points  d'intersection  de  deux  méridiens  voisins,  on 
a dans  chaque  hémisphère  une  courbe  fermée  résultant  de  la 
réunion  de  tous  ces  points  d’intersection,  et  on  peut  admettre, 
si  l’on  veut,  que  le  pôle  magnétique  de  chaque  hémisphère  se 
trouve  au  centre  de  l’aire  renfermée  par  ces  courbes.  M.  Du- 
perrey  a tracé  sur  les  mêmes  cartes,  outre  les  méridiens  magné- 
tiques, des  courbes  normales  aux  méridiens,  et  qu’il  a appelées 
parallèles  magnétiques.  Celle  de  ces  courbes  perpendiculaires 
qui  passe  par  le  milieu  du  méridien  serait  l’équateur  magné- 
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tique,  mais  elle  diffère  de  la  courbe  qui  passe  par  tous  les 
points  de  nulle  inclinaison  à laquelle  on  a en  général  réservé  le 
nom  d'équateur  magnétique,  et  de  celle  qui  passe  par  tous  les 
points  d’iutensité  minimum  qui  n'est  point  non  plus  la  même 
exactement  que  celle  d’inclinaison  nulle , quoiqu’on  lui  ait 
aussi  donné  le  nom  d'équateur  magnétique. 

Les  lignes  d’égale  inclinaison,  soit  isocliniques,  seraient 
les  vrais  parallèles  magnétiques  analogues  aux  parallèles  terres- 
tres, si  on  considérait  la  ligne  d'inclinaison  nulle  comme  l'équa- 
teur magnétique.  Mais  elles  ne  sont  point  régulières  et  sont 
d’autant  moins  parallèles  entre  elles  qu’elles  se  rapprochent 
davantage  des  régions  polaires. 

M.  Duperrey  estime  que  les  lignes  d’égale  inclinaison  ont, 
comme  celle  d’égale  déclinaison  , l’inconvénient  de  n’ètre  pas 
l’expression  d'un  fait  dépendant  uniquement  de  l’action  du 
magnétisme,  car  elles  expriment  deux  faits  à la  fois , l’un  qui 
dépend  uniquement  de  l’action  du  magnétisme,  l’autre  de  la 
direction  particulière  que  suit  chaque  verticale.  La  ligne  sans 
inclinaison  ne  peut  donc  pas , d'après  cela , être  considérée 
comme  l’équateur  magnétique;  toutefois  M.  Duperrey,  ayant 
cherché  quelle  serait  la  figure  du  véritable  équateur  magné- 
tique, c’est-à-dire  d'une  courbe  qui  no  dépendrait  d’aucune 
cause  étrangère  au  magnétisme,  et  par  conséquent  dont  la 
condition  serait  d’être  perpendiculaire  à tous  les  méridiens 
magnétiques  et  dont  la  moyenne  des  latitudes  nord  et  sud  serait 
zéro,  ce  qui  est  à peu  près  la  moyenne  des  latitudes  de  la  ligne 
sans  inclinaison,  il  a trouvé  que  cette  courbe  ne  diffère  pas 
beaucoup  de  la  ligne  sans  inclinaison.  Le  plan  moyen  de 
cette  nouvelle  courbe  fait  avec  le  plan  de  l’équateur  terrestre 
un  angle  de  ÎO'W,  et  son  axe,  qui  semble  exprimer  la  direc- 
tion suivant  laquelle  le  globe  est  aimanté,  perce  la  surface  de 
la  terre  en  deux  points  situés  dans  les  régions  polaires,  l’un  à 
70"6'  latitude  nord  et  71°3i'  longitude  ouest,  l’autre  à 79°6' 
latitude  sud  et  108“28'  longitude  est.  Or  le  plan  moyen  de  la 
véritable  ligne  sans  inclinaisôn,  telle  que  l’a  tracée  M.  Duperrey 
au  moyen  de  deux  cent  soixante-dix  observations  qu’il  a re- 
cueillies, fait  un  angle  de  1Ô°49'  avec  l’équateur  terrestre  cl 
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perce  la  surface  du  globe  en  deux  points  situés,  l'un  à 70M1' 
latitude  nord  et  7H°10'  longitude  ouest,  et  l’autre  à 79M l' lati- 
tude sud  et  101°40'  longitude  est;  la  différence  n’est  donc  pas 
bien  grande  entre  ces  deux  plans1. 11  faut  remarquer  cependant 
que  les  extrémités  de  l’axe  de  l’équateur  magnétique,  tel  qu’il 
résulte  de  la  ligne  sans  inclinaison,  aussi  bien  que  de  la  ligne 
perpendiculaire  aux  méridiens  magnétiques , ne  coïncident 
point  avec  les  points  de  la  surface  du  globe  où  l’aiguille  affecte 
la  direction  de  la  verticale,  et  qu’on  nomme  pour  cette  raison 
pôles  magnétiques.  En  effet,  M.  Iluperrey  ayant  pu,  dans  sa 
recherche  des  méridiens  magnétiques,  déterminer  exactement 
la  position  de  ces  points,  a trouvé  que  l’un  était  situé  à 70°10' 
latitude  nord  et  100°40'  longitude  ouest J,  et  l’autre  à 73°  lati- 
tude sud  et  136°  longitude  est.  11  remarque  avec  raison  que  la 
non  coïncidence  des  pôles  avec  les  extrémités  de  l’axe  de  l’équa- 
teur magnétique,  n’est  point  une  raison  pour  repousser  l’idée 
que  le  magnétisme  terrestre  provienne  de  deux  centres  d’action, 
pourvu  que  ces  centres  soient  voisins  du  centre  de  la  terre,  car 
il  suffit  que  ces  deux  centres  soient  sur  une  corde  voisine  paral- 
lèle à l’axe  de  l’équateur  magnétique,  pour  que  les  pôles  ma- 
gnétiques de  la  surface  soient  aux  extrémités  d’une  seconde 
corde  à peu  près  parallèle,  mais  située  au-delà  de  celle-ci  par 
rapport  au  centre  du  globe. 

Nous  avons  déjà  vu  qu’une  des  circonstances  qui  compli- 
quent l’étude  de  la  distribution  du  magnétisme  sur  le  globe 

1 11  résulte  du  travail  de  M.  Dupenrey  que  la  ligne  sans  inclinaison  (équateur 
magnétique)  ne  rencontre  la  ligne  équinoiiale  que  dans  deux  points,  lesquels  sont 
presque  diamétralement  opposés,  et  situés,  l'un  dans  l'Océan  Atlantique,  l'autre 
dans  le  Grand  Océan,  à peu  près  dans  le  plan  du  méridien  de  Paris;  que  là  où 
cet  équateur  ne  rencontre  que  quelques  îles  éparses,  il  ne  s'éloigne  que  bien  peu 
de  la  ligne  équinoxiale,  qu'il  s'en  éloigne  davantage  lorsque  les  iles  se  multi- 
plient, et  ne  parvient  à son  maximum  d’excursion,  soit  au  nord,  soit  au  sud,  que 
dans  les  deux  grands  continents  qu'il  traverse,  qu’enfln  il  existe  entre  les  sec- 
tions australe  et  boréale  de  cette  courbe  singulière,  une  symétrie  remarquable, 
beaucoup  plus  parfaite  qu'on  ne  l'avait  d’abord  supposée. 

* Cette  détermination  est  très-rapprocliée  de  celle  qu'a  obtenue  directement 
le  capitaine  Ross,  et  qui  est  de  70”  !>'  17"  latitude  nord,  et  9G°  45'  18"  longi- 
tude ouest, 
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terrestre,  c’est  le  défaut  de  parallélisme  entre  les  lignes  d'é- 
gale inclinaison  et  celles  d'égale  intensité  ’,  défaut  constant  et 
qui  ne  provient  point  d’irrégularités  accidentelles.  Ce  point  ré- 
sultait déjà  des  observations  de  M.  de  Humboldt;  il  résulte 
également  des  recherches  deM.  Hansteen,  comme  nous  l’avons 
remarqué.  M.  Duperrey,  qui  a complété  le  travail  de  M.  llans- 
leen  sur  les  lignes  isodynamiques  en  ce  qui  concerne  l’hémi- 
sphère austral,  a obtenu  à cet  égard  des  résultats  dont  l’exac- 
titude se  trouve  parfaitement  confirmée  par  les  observations 
toutes  récentes  du  capitaine  Fitz-Koy.  Un  principe  assez  im- 
portant que  M.  Duperrey  a mis  en  évidence , c’est  que  ces 
lignes  isodynamiques  coupent  à angles  droits  les  directions  de 
l’aiguille  de  déclinaison,  soit  les  méridiens  magnétiques;  ce 
sont  donc  ces  lignes  qui  seraient  les  véritables  parallèles  ma- 
gnétiques. L’équateur  magnétique  serait  alors  par  conséquent 
la  ligne  passant  par  les  points  de  tous  les  méridiens  dont  l’in- 
tensité est  la  plus  petite;  ce  qui  ne  signifie  point  que  cette 
intensité  minimum  y soit  partout  la  même,  car  elle  varie  de 
l’unité  à 0,807  ; aussi  les  lignes  isodynamiques  voisines  de 
l’équateur  magnétique  viennent  s’y  terminer  obliquement  sans 
passer  outre.  Au  fond,  quoique  la  ligne  des  plus  petites  inten- 
sités magnétiques  ne  soit  pas  la  même  que  la  ligne  sans  incli- 
naison, ces  deux  courbes  ne  sont  pas  très-éloignées  l’une  de 
l’autre,  suivant  l’opinion  de  M.  Duperrey,  comme  nous  l’avons 
vu  plus  haut,  quand  nou3  avons  montré  qu’il  n’y  a pas  une 
grande  différence  entre  l’équateur  magnélique  tel  que  M.  Du- 
perrey le  définit  et  l’équateur  magnélique  déterminé,  soit  par 
la  ligne  sans  inclinaison,  soit  par  la  ligne  des  intensités  mininta. 
Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  M.  Duperrey  diffère  de 
M.  Hansteen,  non-seulement  en  ce  qu’il  ne  croit  pas  nécessaire 
d’admettre  quatre  pôles  magnétiques,  mais  en  ce  qu’il  trouve 
que  l'intensité  magnélique  moyenne  de  l'hémisphère  austral 
est  supérieure  à celle  du  boréal,  la  première  étant  l,Ulb2  si  la 
seconde  est  représentée  par  l'unité. 

La  question  de  l’intensité  magnétique  est  au  fond  celle  dont 

1 11  existe  néanmoins,  comme  nous  t'avons  établi  dans  § 1er,  une  relation  in- 
time entre  l’inclinaison  et  l’Intensité  (Voyex  plus  haut,  p.  J U). 
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l’étude  peut  jeter  le  plus  de  jour  sur  le  magnétisme  terrestre; 
en  effet  des  trois  espèces  de  lignes  magnétiques,  lignes  d’égale 
déclinaison,  lignes  d'égale  inclinaison  et  lignes  d’égale  inten- 
sité, les  dernières  sont  les  plus  importantes,  car  elles  expri- 
ment l’égalité  des  résultantes  magnétiques  en  tous  les  points  de 
la  surface  de  la  terre  par  où  elles  passent,  et  indépendamment 
de  toute  autre  considération  étrangère  au  magnétisme;  ce  qui 
n’a  pas  lieu  avec  les  deux  autres  espèces  de  lignes.  Mais  il  faut 
reconnaître  que  l’exacte  détermination  des  intensités  présente 
de  grandes  difficultés  quand  il  s’agit  de  comparer  celle  d’un 
lieu  avec  celle  d'un  autre,  et  il  en  résulte  quelquefois  des  di- 
vergences parmi  les  observations  qui  obligent  de  laisser  cer- 
taines questions  en  suspens.  Ainsi  d’après  M.  Fitz-Roy  l’inten- 
sité magnétique  serait  un  peu  plus  faible  à l’île  de  Sainte-Hélène 
qu’à  file  de  l'Ascension  où  passe  la  ligne  sans  inclinaison,  tan- 
dis que  le  fait  contraire  résulte  positivement  des  observations 
de  M.  de  Tessan.  Cependant  la  science  possède  un  très-grand 
nombre  de  déterminations  d’intensité  digues  de  toute  confiance, 
et  nous  en  avons  déjà  indiqué  plusieurs  en  parlant  des  lignes 
isodynamiques  de  M.  Ilansleen  ; sans  les  rappeler,  bornons-nous 
à remarquer  que  le  rapport  qui  existe  entre  la  plus  faible  et  la 
plus  forte  intensité  est  supérieure  au  rapport  de  f à 2;  en  effet 
les  intensités  observées  à New- York  et  à Hobart-Town,  compa- 
rées à celles  de  Sainte-Hélène,  sont  comme  1,81  est  à 0,84  ou 
comme  2,10  est  à 1 ; il  est  même  probable  que  ce  rapport  peut 
s’élever  à celui  de  2,5  à 1 . 

11  résulte,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  des  recherches  nom- 
breuses sur  l’intensité  magnétique  faites  par  Humboldt , puis  par 
Humboldt  et  Gay-Lussac  et  après  eux  par  MM.  Hansteen,  Sa- 
bine, Ermann,  Quelelet,  Forbes'et  bien  d’autres,  que  l'intensité 
va  en  augmentant  à mesure  que,  s’éloignant  des  régions  équa- 
toriales, on  s'approche  des  régions  polaires.  Voici  môme  la  loi 
des  variatious  qu’on  peut  tirer  du  tableau  des  observations  de- 
puis l’équateur  magnétique  jusqu’au  pôle  magnétique  boréal. 

IiicHaaiwnl,  Intensité* 

0«  1.0 
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Inclinaisons. 

Intensités. 

45° 

1.2 

64* 

1.3 

73° 

1.4 

76°  î 

1.5 

81° 

1.6 

8G° 

1.7 

L'influence  de  la  hauteur  sur  l’inclinaison  et  l’intensité 
magnétiques  serait  intéressante  à connaître.  Malheureusement 
les  observations  propres  à résoudre  cette  question  font  défaut. 
Un  avait  bien  conclu  de  l’observation  faite  par  MM.  Iliot  et  Gay- 
Lussac  dans  leur  voyage  aérostatique  que  le  décroissement  de  la 
force  magnétique  à la  hauteur  à laquelle  ils  étaient  parvenus, 
n'était  pas  sensible.  Mais  on  n'avait  pas  fait  attention  que  la  dif- 
férence de  température  étant  de  40°  entre  la  surface  du  sol  et  la 
région  aérienne  où  Gay-Lussac  fit  osciller  son  aiguille,  cette 
aiguille  avait  acquis  un  magnétisme  plus  fort  par  l’effet  de  l’a- 
baissement de  température,  ce  qui  fait  qu’elle  aurait  dû  osciller 
plus  vite  si  le  magnétisme  terrestre  avait  agi  sur  elle  avec  au- 
tant d’intensité  que  près  du  sol.  Cette  vitesse  étant  demeurée  la 
même,  il  faut  en  conclure  que  la  force  magnétique  du  globe  a 
diminué  avec  la  hauteur.  Cette  diminution  de  la  force  ma- 
gnétique avec  la  hauteur  résulte  également  des  observations 
faites  en  1829  au  sommet  du  mont  Elbrouz  (dans  le  Caucase) 
par  M.  Kupffer.  Il  est  probable  aussi  que  c’est  à la  diminution 
d'intensité  qu’on  doit  attribuer  la  diminution  d’inclinaison  que 
j'ai  eu  l’occasion  d'observer  à l’Hospice  du  grand  Saint-Ber- 
nard en  1829,  avec  M.  le  professeur  Gautier,  au  moyen  d'une 
excellente  boussole  d’inclinaison  de  Gambey.  J'avais  trouvé 
à Genève  le  15  juillet  que  l'inclinaison  était  de  65°,  42',  8;  au 
grand  Saint-Bernard,  d’après  des  observations  faites  le  20  et 
le  21  juillet,  elle  était  de  65°,  9',  8,  ce  qui  fait  une  différence 
de  0°,  33'  entre  Genève  et  le  Saint-Bernard  ; retranchant  pour 
la  différence  de  22’  de  latitude,  0°,  16',  8,  ainsi  que  l’observa- 
tion directe  indique  qu’il  faut  le  faire,  il  reste  une  différence 
de  16',  2 due  uniquement  à la  différence  de  hauteur.  Déjà 
Schukburgh  avait  trouvé  une  différence  de  20’  entre  l’incli- 
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naison  à Genève  et  l'inclinaison  au  sommet  du  Mole.  On  ne  peut 
attribuer  dans  ces  deux  cas  les  différences  à une  attraction 
exercée  par  la  masse  de  la  montagne  quand  l’observation  se 
fait  au  bas,  puisque  la  station  inférieure  (Genève)  était  suffi- 
samment éloignée  du  voisinage  des  montagnes  pour  qu’on  pût 
y regarder  leur  action  sur  l'aiguille  comme  insensible.  Il  n’y  a 
pas  de  doute  cependant  que  les  différents  éléments  magnéti- 
ques, et  en  particulier  l'intensité,  ne  soient  influencés  dans  bien 
des  cas  par  des  circonstances  locales  ; c’est  ce  qui  résulte  au 
reste  d'une  manière  évidente  des  recherches,  soit  de  M.  Forbes, 
soit  de  M.  Bravais  sur  le  décroissement  de  l'intensité  horizon- 
tale avec  la  hauteur.  M.  Forbes  a déduit  d’une  longue  série 
d’observations  qu'il  a faites  dans  les  Alpes  et  dans  les  Pyré- 
nées un  coefficient  de  diminution  égale  à 0,000034  pour  cent 
pieds  anglais,  maisM.  Bravais  estime  que  ce  coefficient  est  trop 
fort  pour  les  Alpes;  d'après  ses  propres  observations,  le  décrois- 
sement avec  la  hauteur  dans  les  stations  qui  entourent  le 
Mont-Blanc  ne  serait  au  plus  que  0,001  par  kilomètre,  ce  qui 
ne  ferait  que  0,0000033  par  cent  pieds,  coefficient  dix  fois 
moindre  que  celui  de  M.  Forbes.  M.  Bravais  croit  qu'en  ce  qui 
concerne  les  Pyrénées  les  résultats  de  M.  Forbes  sout  beaucoup 
plus  favorables  à 'l'opinion  d’un  décroissement  de  l'intensité 
horizontale.  M.  Forbes  avait  trouvé  en  effet  pour  les  Pyrénées 
une  diminution  de  0,000053  pour  cent  pieds  anglais , qui 
correspond  à 0,000054  pour  un  kilomètre;  et  en  tout  cas  le 
décroissement  serait  beaucoup  plus  rapide  dans  les  Pyrénées 
que  dans  les  Alpes. 

L'analyse  que  nous  venons  de  faire  de  la  distribution  des 
forces  magnétiques  sur  la  surface  du  globe,  nous  montre  que 
cette  distribution,  quoique  présentant  bien  des  irrégularités 
locales,  est  soumise  cependant  à des  lois  générales  qui  se  recon- 
naissent toujours;  c'est  ce  que  nous  ferons  ressortir,  plus  loin, 
d’une  manière  plus  explicite  que  nous  ne  l’avons  encore  fait; 
mais  nous  devons  auparavant  nous  arrêter  sur  un  point  essen- 
tiel, que  nous  avons  déjà  signalé,  et  qui  est  destiné  à jeter  un 
grand  jour  sur  l’origine  du  magnétisme  terrestre,  savoir  la  va- 
riation qu’éprouvent  constamment  chacun  de  ses  éléments. 
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Nous  avons  déjà  parlé  des  variations  séculaires , mais  il 
existe  en  outre  des  variations  annuelles  et  des  variations 
diurnes.  La  variation  diurne  consiste  dans  le  changement  con- 
tinuel de  direction  et  l'intensité  qu’éprouvent  pendant  les 
vingt-quatre  heures  qui  constituent  un  jour,  la  force  du  ma- 
gnétisme terrestre  en  un  lieu  déterminé;  aussi  se  manifeste-t- 
elle  sous  la  forme  de  variations  diurnes  de  déclinaison,  de 
variation  diurne  d’inclinaison  et  de  variation  diurne  d’intensité. 
Si,  ne  nous  occupant  que  de  la  première  de  ces  variations, 
nous  prenons  la  moyenne  entre  les  positions  extrêmes  qu’af- 
fecte l’aiguille  dans  les  vingt-quatre  heures  par  rapport  au 
méridien  terrestre  du  lieu  d'observation,  ou,  ce  qui  revient  au 
même,  entre  son  maximum  et  son  minimum  de  déclinaison 
dans  un  même  jour,  différence  qui  constitue  l’amplitude  de 
la  variation,  nous  obtenons  la  déclinaison  absolue  moyenne 
du  jour  '.La  variation  annuelle  se  déduit  delà  comparaison  de 
ces  déclinaisons  moyennes  du  jour;  dans  ce  but  on  les  groupe 
par  mois,  et  on  prend  la  différence  qui  existe  entre  les  moyennes 
mensuelles  maxiina  et  minima,  en  ayant  soin  de  tenir  compte 
de  la  variation  séculaire  qui  influe  d’une  manière  différente 
sur  les  mois  du  commencement  et  sur  ceux  de  la  fin  de  l’année. 

Enfin  la  variation  séculaire  elle-même  s'obtient  en  prenant  la 
moyenne  des  déclinaisons  moyennes  diurnes  ou  mensuelles  de 
l'année,  et  eu  la  retranchant  de  celle  de  l’année  précédente  ou 
suivante,  selon  que  l’aiguille  tend  à se  rapprocher  ou  à s’éloi- 
gner du  méridien  terrestre.  11  faut  avoir  soin  de  ne  point  con- 
fondre la  variation  mensuelle  avec  l’amplitude  moyenne  de  la 
variation  diurne  de  chaque  mois.  Ainsi,  si  je  prends  pour 
chaque  mois  de  l'année  la  moyenne  de  l’amplitude  de  la  décli- 
naison qui  a lieu  chaque  jour  à une  même  heure,  je  puis 
trouver  de  grandes  différences  à cet  égard  entre  les  différents 
mois,  différences  qui,  par  contre,  peuvent  devenir  très-faibles 

1 Ce  modêdc  détermination  n'est  point  à l'abri  de  toute  objection.  M.  Aimé 
montre,  par  une  tuile  d'obterv ations , que  le  résultat  auquel  il  conduit  peut 
différer  beaucoup  de  celui  qu'on  obtient  en  prenant  la  moyenne  des  observations 
faites  toutes  les  heures  pendant  vingt-quatre  heures. 

ni.  10 
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ou  nulles,  si  je  prends  la  moyenne  des  déclinaisons  moyennes 
de  tous  les  jours  du  mois.  En  effet,  le  premier  résultat  dépend 
de  la  grandeur  de  l'amplitude  delà  variation  de  la  déclinaison 
dans  un  même  jour,  tandis  que  le  second  ne  dépend  que  du 
changement  que  l’aiguille  peut  éprouver  dans  sa  direction 
moyenne  absolue  d’un  jour  à l'autre,  ou  mieux  d'un  mois  à 
l’autre,  changement  qui  peut  être  nul  ou  très-faible,  lors  même 
qu’il  y a eu  de  très-grandes  différences  dans  l'amplitude  de  la 
variation  diurne  entre  un  jour  et  le  suivant. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  la  déclinaison  s’applique 
également  aux  variations  diurnes,  annuelles  et  séculaires  des 
deux  autres  éléments,  l'inclinaison  et  l'intensité;  mais,  comme 
nous  le  verrous,  les  variations,  surtout  en  ce  qui  concerne  l’in- 
tensité, sont  beaucoup  moins  sensibles  et  par  conséquent  bien 
plus  difficiles  à apprécier. 

La  découverte  des  variations  diurnes  de  l’aiguille  aimantée 
remonte  à l’année  1722;  elle  a été  faite  par  Graham;  mais  ce 
n'est  que  depuis  le  commencement  de  ce  siècle,  surtout  depuis 
trente  à quarante  ans,  que  ces  variations  ont  été  observées  dans 
plusieurs  endroits  avec  assez  de  soin  pour  qu'on  ait  pu  y décou- 
vrir quelque  loi.  Si  on  ne  considère  la  variation  diurne  que 
d’une  manière  générale,  voici  en  quoi  on  peut  dire  qu'elle  con- 
siste : 

Dans  l’hémisphère  nord,  le  pôle  nord  de  l’aiguille  de  décli- 
naison marche  de  l’est  à l’ouest  depuis  8 h.  7 du  malin  jusqu’à 
1 h.  ! après  midi;  de  l'ouest  à l'est  depuis  1 h.  J après  midi  jus- 
qu'au soir. 

Dans  l’hémisphère  sud,  le  pôle  sud  de  l’aiguille  de  décli- 
naison marche  de  l’est  à l’ouest  depuis  8 h.  J du  matin  jusqu’à 
1 h.  ; après  midi,  et  de  l'ouest  à l’est  depuis  1 h.  J après  midi 
jusqu’au  soir. 

On  voit,  d’après  cela,  que  les  mouvements  de  l’aiguille  dans 
un  des  hémisphères  sont  opposés  à ce  qu'ils  sont  dans  l'autre; 
de  sorte  que  si  un  observateur  partant  de  Paris  s'avance  vers 
l’équateur,  la  pointe  nord  de  son  aiguille,  tant  qu’il  sera  dans 
notre  hémisphère,  effectuera  tous  les  matins  un  mouvement 
vers  l’occident,  tandis  que  dès  qu’il  aura  passé  dans  l’autre, 
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cette  môme  pointe  éprouvera  tous  les  matins  un  mouvement 
vers  l’orient.  Or  il  semble  impossible  que  ce  changement  du 
mouvement  occidental  en  mouvement  oriental  se  fasse  d'uue 
manière  brusque.  On  a donc  cru  qu’il  devait  y avoir  nécessai- 
rement entre  la  zone  où  s’observe  le  premier  de  ces  mouve- 
ments, et  celle  où  s'opère  le  second,  une  ligne  où  le  matin  le 
pôle  nord  de  l'aiguille  ne  marcherait  ni  à l’orient  ni  à l'occi- 
dent et  resterait  par  conséquent  stationnaire.  Cette  ligne  est-elle 
l’équateur  terrestre,  l’équateur  magnétique?  C'est  ce  qu’on 
ignore  encore.  On  a bien  trouvé  que  l’amplitude  des  variations 
diurnes  était  beaucoup  moindre  dans  les  lieux  voisins  de  ces 
lignes,  mais  on  n'a  pas  encore  trouvé  de  points  où  elle  fût  com- 
plètement nulle;  il  est  probable,  comme  nous  le  verrons,  qu'il 
n’en  existe  pas. 

Revenant  aux  variations  diurnes  dans  l’hémisphère  nord, 
si  nous  les  suivons  de  plus  près,  nous  trouvons,  comme  cela 
résulte  d’un  très-grand  nombre  d’observations  et  en  particu- 
lier de  celles  de  M.  Arago,  que  l’aiguille,  pour  revenir  de  son 
excursion  orientale  vers  l’occident,  s’y  prend  à deux  fois  dans 
les  vingt-quatre  heures,  qu’elle  fait  ainsi  deux  oscillations 
complètes  et  éprouve  par  conséquent  deux  déclinaisons  maxima 
et  deux  maxima  de  la  manière  suivante  : 

1*  A partir  de  11  heures  du  soir,  le  pôle  nord  de  l’aiguille 
marche  de  l’occident  à l’orient,  atteint  une  déclinaison  maxi- 
mum à 8 h.  J du  matin,  et  rétrograde  ensuite  vers  l’occident 
pour  atteindre  sa  déclinaison  maximum  à 1 h.  J. 

2*  A partir  de  1 h.  7,  l’aiguille  marche  de  nouveau  vers 
l’orient,  atteint  un  second  minimum  entre  8 et  9 h.  du  soir  et 
revient  ensuite  vers  l'occident  pour  un  second  maximum  à 
11  h.  du  soir.  L’amplitude  la  plus  grande  est  celle  de  la  demi- 
oscillation  qui  s’exécute  de  8 h.  du  malin  à 1 h.  de  l’après-midi; 
c’est  pourquoi  nous  l’avions  indiquée  comme  constituant  d’une 
manière  générale  la  variation  diurne. 

L’amplitude  des  variations  diurnes  n’est  point  la  même  dans 
les  divers  lieux;  elle  n’est  point  non  plus  la  même  aux  diffé- 
rentes époques  de  l'année  dans  le  même  lieu.  Ainsi,  au  moyen 
d’observations  faites  pendant  quinze  années,  de  1820  à 1834, 
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Arago  a trouvé  que  l'amplitude  de  la  variation  diurne  était 
en  moyenne  de  13  à 11  minutes  pendant  les  mois  de  mars, 
d'avril,  de  mai,  de  juin,  de  juillet,  d’août,  de  septembre  et 
d’octobre  ',  et  de  8 à 6 pendant  les  mois  de  novembre,  de 
décembre,  de  janvier  et  de  février;  que  le  maximum  moyen  de 
la  variation  diurne  a lieu  en  avril  et  le  maximum  moyen  en 
décembre,  et  que  la  variation  diurne  moyenne  est  comprise 
entre  3 et  17  minutes  qui  sont  les  deux  valeurs  extrêmes,  la 
première  en  décembre,  la  seconde  en  juin. 

L’inclinaison  a aussi  une  variation  diurne,  mais  cette  varia- 
tion plus  faible  que  celle  de  la  déclinaison  ne  va  pas  en  général 
au  delà  de  3 à 4 degrés.  D’après  les  observations  de  M.  Arago, 
il  y aurait  un  maximum  d'inclinaison  entre  8 et  9 heures  du 
malin,  un  minimum  après  2 et  3 heures  après  midi,  un  second 
maximum  entre  8 et  9 heures  du  soir,  et  un  minimum  entre  1 1 
heures  dusoiret  minuit.  Les  plus  grandes  amplitudes  des  varia- 
tions diurnes  semblent  avoir  lieu  après  les  équinoxes. 

L’intensité  éprouve  aussi  des  variations  diurnes  indépendan- 
tes de  celles  de  l’inclinaison,  ainsi  que  cela  résulte  de  nom- 
breuses observations  de  M.  Arago  faites  et  calculées  avec 
beaucoup  de  soin.  M.  llansteen,  qui  avait  aussi  observé  des 
variations  diurnes  d'intensité,  estime  qu'elles  ne  sont  qu’ap- 
parentes si  on  a soin  de  tenir  compte  de  la  variation  de  l’incli- 
naison. 

Cependant  on  a généralement  reconnu  qu’il  existe  une  va- 
riation diurne,  non-seulement  pour  l'intensité  horizontale, 
celle  qui  dépend  à la  fois  de  la  variation  de  l’inclinaison  et  de 
celle  de  l’intensité  absolue,  mais  aussi  pour  cette  dernière  in- 
tensité qn’on  désigne  sous  le  nom  d 'intensité  totale. 

Indépendamment  des  variations  diurnes,  M.  Arago  a con- 
staté, en  prenant  les  déclinaisons  moyennes  mensuelles,  deux 
r naxima  vers  mars  et  septembre,  c’est-à-dire  vers  les  équiuoxes, 
et  deux  minima  vers  juin  et  décembre,  c’est-à-dire  vers  les 


* Le»  mois  do  mars  et  d'octohre  sont  ceux  de  ces  mois  où  l'amplitude  moyenne 
de  la  variation  est  la  moindre  (I I'  22  et  1 1' 0);  le  mois  d’avril  est  celui  où  elle 
est  la  plus  forte  (13'  20"). 
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solstices  ; ce  résultat  est  d’accord  avec  celui  qu’avait  obtenu 
Cassini  qui  le  premier  avait  remarqué  une  variation  annuelle; 

mais  d’après  ce  savant  cette  variation  consistait  seulement  en 
ce  que  la  déclinaison  diminue  depuis  l’équinoxe  du  printemps 
jusqu’au  solstice  d’été,  et  que,  à partir  de  cette  époque  jusqu'à 
l’équinoxe  du  printemps,  c'est-à-dire  pendant  les  neuf  autres 
mois,  la  déclinaison  moyenne  mensuelle  augmente,  l'aiguille 
reprenant  son  chemin  vers  l’ouest.  M.  Arago  avait  trouvé  que 
des  observations  faites  par  Gilpin  constataient  l’existence  à 
Londres  en  1800  d’une  oscillation  périodique  semblable  à celle 
découverte  à Paris  en  1786  par  Cassini. 

Au  milieu  de  toutes  les  observations  sur  les  variations  diur- 
nes des  trois  éléments  magnétiques  et  dont  les  résultats  sont 
généralement  d’accord1,  nous  transcrivons  le  tableau  suivant 
qui  renferme  le  résumé  d’observations  de  trois  années  (1843, 
1844  et  1845)  faites  avec  le  plus  graud  soin  par  M.  Lamont  à 
Munich.  Nous  y trouvons  réunies  les  variations  diurnes  des 
trois  éléments;  les  variations  de  la  déclinaison  et  de  l’inclinai- 
son sont  exprimées  en  minutes;  celles  des  intensités  horizon- 
tale et  totale  en  dix  millièmes  de  la  valeur  entière.  Comme  les 
variations  présentent  des  caractères  essentiellement  différents 
selon  que  la  déclinaison  du  soleil  est  boréale  ou  australe, 
M.  Lamont  divise  l’année  en  deux  moitiés,  et  distingue  les  va- 
riations de  l’hiver  et  les  variations  de  l’été. 


1 II  existe  cependant  une  exception  remarquable  A la  loi  générale  des  varia- 
tions diurnes,  c'est  celle  qui  a été  observée  par  M.  Gay  A Valdivia,  au  Chili, 
sur  la  côte  occidentale  de  l'Amérique  du  Sud.  Au  lieu  de  deux  mouvements  de 
va  et  vient  dans  les  vingt-quatre  heures,  M.  Gay  en  a constamment  observé 
trois  : un  le  matin  A l'est,  un  second  au  milieu  de  la  journée  A l'ouest,  et  le  troi- 
sième le  soir  encore  A i'est  ; les  heures  des  maxima  et  des  «uni ma  durèrent 
un  peu  suivant  les  saisons  ; mais  le  triple  mouvement  a toujours  lieu  de  sorte 
qu'on  peut  regarder  le  phénomène  comme  constant.  L’amplitude  des  variations 
change  beaucoup  d’un  jour  A l'autre  ; rependant,  d'après  un  grand  nombre  d'ob- 
servations, on  peut  l'évaluer  A 6'  h",  î,  moyenne  de  six  mois;  en  été,  cette 
moyenne  serait  de  1'  1",  9,  et  en  automne  de  5'  8",  4. 
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HEURES. 

DÉCLINAISON. 

INTENSITÉ 

HORIZONTAL!. 

INCLINAISON. 

INTENSITÉ 

TOTAL!. 

>t4. 

HIVII. 

■Té. 

Birn. 

M. 

BITKI. 

éri. 

BIT!!.  1 

I h.  mat. 

2,22 

0,76 

13,65 

5,04 

0,08 

0,29 

8,03 

2,57 

2 — 

2,05 

0,98 

12,98 

4,58 

0,16 

0,30 

7,73 

2.43 

4 — 

1,80 

1,49 

12,02 

5,93 

0,23 

0,14 

7,21 

3,15 

« — 

0.52 

1,47 

9,99 

G, 77 

0,50 

0,00 

6,08 

3,59 

7 — 

0,00 

1,37 

7,27 

6,10 

0,97 

0,01 

4,51 

3,58 

8 — 

0,05 

0,97 

3.23 

5,14 

1 ,56 

0,25 

2,26 

2,70 

9 — 

1,33 

1,19 

0,29 

2,50 

1,02 

0,00 

0,33 

1,26 

1 10  — 

3,73 

2,39 

0,00 

0,46 

1,97 

0.03 

0,00 

0,04 

Il  — 

0,47 

3,98 

1,87 

0,00 

1 ,G6 

1.07 

1,17 

0,00 

Midi 

8.70 

6,28 

5.4’ 

1,80 

1,23 

0,92 

3,47 

1.24 

I h. soir. 

0,58 

5,50 

8,61 

3,34 

0,92 

0,78 

5,30 

2.45 

2 — 

9,04 

4,84 

10,58 

3,27 

0,79 

0,85 

7,15 

2,00 

i 3 —■ 

7.07 

3,47 

1 1,83 

2,81 

0,72 

0,94 

8,16 

2,40  1 

4 — 

5.85 

2,48 

1 1,09 

2,18 

0,79 

1,02 

8,19 

3.11  1 

1 S — 

4,38 

2,00 

1 i ,90 

2,11 

0,72 

0,99 

8,38 

1.90 

6 — 

3,41 

M5 

12,75 

3,18 

0,56 

0,81 

8,66 

2,55  ! 

i 8 

2,50 

o,oo 

15,24 

4,43 

0,10 

0,57 

9,73 

3.11  j 

| 10  — 

2,23 

0,00 

15,10 

5,29 

0,00 

0.34 

9,33 

3.13 

Minuit. 

2,14 

0,44 

14,15 

5,40 

1,10 

0,27 

8,65 

2,84 

Chacun  des  éléments  magnétiques  a deux  maxima  et  deux 
minima  de  variations  dans  2i heures: 


Maxima. 

Déclinaison.  5 h.  matin*  1 h.  soir 

Inclinaison.  10  h.  matin  4 h.  soir* 

Intensité  hor.  Gh.  matin*  dlh.soir 
Intensité  totale.  7 h.  matin’  10  b.  soir 


Minima. 

8 h.  matin  10  h.  soir* 
7 h. matin*  dlh.soir 
10  h.  matin  S h.  soir* 
2 h.  matin*  10  h.  soir* 


Les  maxima  et  les  minima  affectés  d'un  astérisque  sont 
moins  marqués  en  été. 

Les  observations  de  M.  Lamont  l’ont  amené  à reconnaître 
une  variation  séculaire  de  la  déclinaison  très-régulière , sa- 
voir : 


1841-1842 

— 

G' 48 

1842-1813 

— 

G' 72 

1813-1844 

— 

6' 83 

1841-1813 

— 

6' 70 

La  variation  séculaire  de  l’intensité  horizontale  est  beaucoup 
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moins  régulière,  ainsi  que  M.  Hansteen  l'a  déjà  remarqué.  Les 
observations  de  M.  Lamonl  donnent  pour  cette  variation  : 

1842- 1843  — 0,0038 

1843- 184*  — 0,0021 

1844- 1843  — 0,0014 

Nous  avons  déjà  vu  que  la  variation  séculaire  de  l'inclinaison 
n’est  pas  très-régulière,  et  qu’après  avoir  été  île  5'  de  1778  à 
1810,  elle  n’est  que  3' 5 environ  de  1820  jusqu’à  ce  jour. 

Une  remarque  importante  de  M.  Lamont  est  que,  si  on  tient 
compte  de  la  variation  séculaire  et  qu’on  ramène  les  observa- 
tions à ce  qu’elles  seraient  si  elles  étaient  faites  à la  même 
époque,  on  ne  trouve  pas  que  la  variation  annuelle  des  éléments 
magnétiques  soit  bien  sensible.  On  a en  effet  : 


Déclintison. 

loteuité. 

Janvier,  février,  mars. 

16°  40'  88 

1,9348 

Avril,  mai,  juin. 

40' 94 

1,9351 

Juillet,  août,  septembre. 

40' 81 

1,9343 

Octobre,  novembre,  décembre. 

40' 73 

1,9348 

Au  reste,  en  ce  qui  concerne  la  variation  annuelle  , nous 
devons  remarquer  que  déjà  il  y a une  différence  fondamentale 
entre  les  résultats  d’Arago  et  ceux  de  Cassini,  puisqu’Arago 
reconnaît  deux  maxima  dans  l’année  et  qu’il  n’y  a qu’un  maxi- 
mum suivant  Cassini,  et  que  de  plus,  les  maxima  et  les  minima 
d’Aragosont  très-peu  prononcés.  Ne  serait-il  point  possible  que 
celle  variation  annuelle  eût  diminué  et  presque  disparu  depuis 
que  la  variation  séculaire  a elle-même  diminué  d’amplitude? 
11  en  serait  de  même  pour  l’inclinaison  à laquelle  Arago  avait 
trouvé  une  variation  annuelle  indépendamment  de  la  variation 
séculaire,  et  qui  consistait  en  ce  qu’elle  avait  un  minimum  en 
avril  et  un  maximum  en  août. 

L’amplitude  de  la  variation  diurne  paraîtrait,  d’après  les  ob- 
servations de  M.  Lamont,  être  variable  dans  un  même  lieu 
suivant  les  années.  Ainsi  la  différence  entre  les  déclinaisons  à 
8 heures  du  matin  et  à 1 heure  après  midi  serait  pour  1834- 
1835de8'25,  et  irait  en  croissant  jusqu’en  1836-1837  où  elle 
serait  de  12'90,  à partir  de  quoi  elle  irait  graduellement  en 


Digitized  by  Google 


248  RAPPORTS  DE  l’ÊLECTMGITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS, 
diminuant  jusqu’en  1844-1 84a  où  elle  ne  serait  plus  que  de 
7'  41 . 

M.  Lamont  a confirmé  cette  variation  régulière  dans  l’am- 
plitude des  variations  par  des  observations  diurnes  suivies 
jusqu’en  1835,  et  il  a été  conduit  à reconnaître  que  la  gran- 
deur des  variations  de  la  déclinaison  a une  période  décen- 
nale,'de  telle  sorte  qu’elle  augmente  régulièrement  pendant 
cinq  ans  et  décroît  de  même  pendant  cinq  autres  années.  11 
trouve  que  l’époque  de  la  plus  faible  déclinaison  est  1843- 
1844  et  celle  de  la  plus  grande  1848-1849.  Outre  le  maximum 
déjà  signalé  de  1836-1837,  il  en  trouve  un  autre  en  1817 
au  moyen  des  observations  du  colonel  Beaufoy,  et  même  un 
autre  en  1786-1787  au  moyen  de  celles  deCassini.  La  même 
période  décennale  se  remarque  dans  les  variations  de  l'inten- 
sité horizontale;  ainsi  en  1843  cette  intensité  a un  minimum, 
puis  un  maximum  en  1848,  à partir  duquel  elle  recommence 
à décroître  jusqu’en  1833.  Déjà  en  comparant  les  observations 
d’intensité,  faites  par  M.  Kreil  à Milan,  en  1837-1839,  avec  les 
siennes  plus  récentes,  M.  Lamont  avait  trouvé  que  la  variation 
de  cet  élément,  tout  comme  celui  de  la  déclinaison,  a diminué 
depuis  l'époque  mentionnée. 

Indépendamment  des  variations  régulières,  les  éléments  ma- 
gnétiques sont  soumis  à des  variations  irrégulières,  soit  pertur- 
bations, qui  sont  en  général  simultanées  dans  plusieurs  lieux 
différents  et  paraissent  soumises  elles-mêmes  à certaines  lois 
générales.  Pour  étudier  ces  mouvements  irréguliers,  il  faut 
soustraire  de  chaque  observation  la  valeur  moyenne  mensuelle 
de  la  déclinaison,  qui  correspond  à la  même  heure  ; ce  qui  reste 
est  la  déviation  de  l’aiguille  de  sa  marche  régulière.  M.  Lamont 
a dressé  des  tableaux  qui  présentent  ces  déviations  pour  plus 
de  20,000  observations.  Leur  inspection  montre  que  les  mou- 
vements irréguliers  de  l’aiguille  ont  une  période  diurne  régu- 
lière ; on  y voit  que  les  heures  du  maximum  et  du  minimum 
de  ces  périodes  coïncident  avec  les  heures  des  maxima  et  des 
minima  secondaires  de  notre  tableau  des  variations  diurnes  in- 
séré plus  haut.  M.  Lamont  en  déduit  cette  conséquence  remar- 
quable que  la  marche  diurne  telle  que  nous  l’observous  est  due 
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à deux  causes  différentes;  nous  verrons  plus  loin  que  cette  re- 
marque de  M.  Lamont  est  d'accord  avec  une  remarque  sem- 
blable de  M.  Bravais  et  de  M.  Sabine,  à l'occasion  d’observations 
faites  dans  des  lieux  très-différents.  M.  Kreil,  qui  a fait  une 
étude  particulière  des  perturbations  magnétiques,  a cru  y re- 
marquer une  espèce  de  périodicité  annuelle  ; mais  il  faudrait 
un  très-grand  nombre  d’années  d’observations  pour  démontrer 
l’existence  réelle  d’une  semblable  périodicité.  Nous  reviendrons 
du  reste  sur  les  mouvements  irréguliers  de  l’aiguille  aimantée 
en  nous  occupant  de  l'aurore  boréale  avec  l’apparition  de 
laquelle  ils  sont  intimement  liés. 

Nous  n’avons  étudié  jusqu'à  présent  les  variations  magné- 
tiques que  dans  un  même  lieu , en  ne  les  envisageant  que 
dans  leurs  rapports  avec  le  temps.  Mais  les  variations  des  forces 
magnétiques  du  globe  ne  dépendent  pas  uniquement  du  temps; 
elles  dépendent  aussi,  comme  ces  forces  elles-mêmes,  du  lieu 
d'observation.  Cet  élément  de  la  question  a une  immense  im- 
portance par  le  jour  qu'il  peut  jeter  sur  la  nature  et  l’origine 
des  forces  dont  il  s'agit;  aussi  a-t-on  multiplié  les  observations 
magnétiques  sur  des  points  très-différents  de  la  surface  du 
globe,  et  a-t-on  cherché  à rendre,  autant  que  possible,  simul- 
tanées les  observations  faites  dans  ces  diverses  stations.  Nous 
avons  déjà  signalé  sous  ce  rapport  les  travaux  de  M.  Sabine, 
et  les  observations  qui  se  font  sous  sa  direction  dans  quatre 
points  du  globe  bien  différents,  soit  les  uns  des  autres,  soit  de 
Greenwich  et  autres  lieux  européens,  avec  des  instructions  par- 
faitement semblables  dans  tous  ces  observatoires.  Ces  quatre 
stations  sont  Toronto,  Sainte-Hélène,  leCap  de  Bonne-Espérance 
et  Hobart-Town.  Notons  aussi  les  observations  simultanées  qui 
se  sont  faites  pendant  longtemps  avec  des  instruments  parfai- 
tement semblables  dans  un  très-grand  nombre  d’observatoires, 
par  Gauss  et  plusieurs  savants  qui  s’associèrent  et  arrêtèrent 
qu’il  y aurait  par  an  six  périodes  d’observations  d’une  durée 
chacune  de  vingt-quatre  heures,  plus  deux  périodes  supplé- 
mentaires pendant  chacune  desquelles  les  observations  se  fe- 
raient de  cinq  en  cinq  minutes.  Enfin  MM.  Lottin  et  Bravais, 
dans  les  régions  boréales,  M.  Aimé  à Alger,  ont  également,  par 


2o0  n.vpronTs  de  l'électricité  avec  les  phénomènes  naturels. 
leurs  observations,  éclairé  le  sujet  de  l'influence  des  localités 
sur  les  lois  des  variations  des  éléments  magnétiques. 

M.  Sabine  a établi  une  succession  de  comparaisons  entre  les 
diverses  variations  dans  les  quatre  stations  que  nous  avons  in- 
diquées Il  a d’abord  tracé  les  courbes  qui  indiquent  la  série 
des  positions  moyennes  de  l'aiguille  de  déclinaison  dans  les 
vingt-quatre  heures,  soit  les  variations  moyennes  diurnes  de 
cette  déclinaison,  pour  Toronto,  Uobart-Town,  Saint-Ilélène  et 
le  Cap,  les  observations  étant  faites  toutes  les  heures  pendant 
cinq  années.  La  courbe  pour  Toronto  est  exactement  contraire, 
et  en  même  temps  symétrique,  à quelques  irrégularités  prés,  à 
celle  pour  Hobart-Town.  Ainsi,  à Toronto,  le  pôle  nord  marche 
vers  l'est  de  une  heure  après  midi  jusqu'à  dix  heures  du  soir; 
de  dix  heures  du  soir  à deux  heures  du  matin,  il  retourne  vers 
l’ouest,  puis  il  reprend  son  mouvement  vers  l’est  jusqu'à  huit 
heures  du  matin,  moment  de  son  maximum  de  déclinaison 
orientale  ; il  se  tourne  alors  d’une  manière  continue  vers  l'ouest 
jusqu'à  une  heure  après  midi,  époque  de  son  maximum  de  dé- 
clinaison occidentale.  A Hobart-Town  le  pôle  nord  marche  à 
l'ouest  de  deux  heures  après  midi  jusqu'à  onze  heures  du  soir; 
de  onze  heures  du  soir  à trois  heures  du  matin  il  retourne  vers 
l’est;  puis  il  reprend  son  mouvement  vers  l’ouest  jusqu'à  neuf 
heures  du  malin,  moment  de  son  maximum  de  déclinaison  oc- 
cidentale; il  reprend  alors  un  mouvement  continu  vers  l'est 
jusqu'à  deux  heures  après  midi,  moment  de  son  maximum  de 
déclinaison  orientale.  Il  faut  remarquer  que  la  courbe  est  sur- 
tout prononcée  depuis  quatre  à cinq  heures  du  matin  jusqu'à 
six  ou  sept  heures  du  soir,  dans  les  deux  stations  également, 
quoiqu'en  sens  inverse.  Observons  aussi  que  les  mouvements  à 


1 Nous  croyons  utile  de  donner  ici  la  position  géographique  et  les  caractères 
magnétiques  des  quatre  stations,  auxquelles  nous  ajoutons  celle  de  Greenwich  : 


Toronto 

Latitude. 

43e  40  N. 

Long.  Greeuwich, 
71°  S'O. 

DCcl.  moy. 
1°2S'  0. 

India,  moy, 

7 S°  1 S’  N. 

Hobart-Town 

42°S2'  S. 

1 47*27'  E. 

9°58'E. 

70“34'  S. 

Sainte-Hélène 

1S®S6'S. 

S*  40' 0. 

23“30'O. 

2 1*40' S. 

Cap  de  Bonne-Espéranco 

38*  sa'  s. 

18°  30'  E. 

29°  S'O. 

S8MS'S. 

Greenwich 

5l°3l'!f. 

22°ôl'l8"0(tS47). 

69°  « N. 
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Toronto,  tout  en  étant  identiques,  mais  de  signes  contraires  à 
ceux  d’IIobart-Town , sont  habituellement  en  avance  d'une 
heure  sur  ces  derniers. 

La  courbe  de  Sainte-Hélène  et  celle  du  Cap  de  Bonne-Espé- 
rance se  ressemblent  beaucoup;  elles  se  partagent  l'une  et 
l'autre  en  deux  branches,  correspondantes  à deux  périodes, 
l’une  de  mai  à septembre  inclusivement,  l'autre  d’octobre  à 
février  inclusivement  ; les  mois  de  mars  et  d'avril  n'ayant  pas  de 
caractère  bien  déterminé.  Dans  la  première  période  la  variation 
dominante  est  l’orientale;  dans  la  seconde  c’est  l’occidentale; 
si  nous  suivons  la  marche  de  l’aiguille  à Sainte-Hélène  dans  la 
première  période,  nous  trouvons  qu’à  partir  de  onze  heures  du 
soir  le  pôle  nord  de  l’aiguille  se  dévie  à l’est  très-lentement 
jusqu'à  quaire  heures  du  matin,  époque  à partir  de  laquelle  la 
déviation  augmente  rapidement  jusqu'à  sept  heures  du  matin 
qu’elle  atteint  son  maximum;  à partir  de  ce  moment  l'aiguille 
rétrograde  promptement  vers  l’ouest  jusqu’à  dix  heures  du 
matin,  puis  elle  n’éprouve  que  quelques  légères  oscillations 
jusqu'à  onze  heures  du  soir.  C'est  entre  cinq  et  six  heures  du 
soir  quelle  atteint  son  maximum  de  déclinaison  occidentale 
qui  est  beaucoup  moins  prononcé  que  celui  de  déclinaison 
orientale.  La  marche  de  l'aiguille  au  Cap  suit  à peu  près  les 
mêmes  phases;  seulement  elle  recommence  à rétrograder  vers 
l’ouest  eutre  onze  heures  et  midi  au  lieu  de  dix  heures;  et  c’est 
à ce  moment  qu'a  lieu  son  maximum  de  déviation  occidentale; 
puis  elle  oscille  autour  de  sa  position  moyenne  jusqu'à  onze 
heures  du  soir;  elle  éprouve  seulement  un  second  maximum 
de  déviation  orientale  entre  trois  et  quatre  heures  après  midi, 
mais  peu  prononcé.  Dans  la  seconde  période,  c'est  à dix  heures 
du  soir,  dans  les  deux  stations  également,  que  l'aiguille  com- 
mence son  mouvement  vers  l’ouest,  qui  atteint  son  maximum 
à huit  heures  du  matin,  pour  Sainte-Hélène,  entre  neuf  et  dix 
heures  pour  le  Cap;  à partir  de  ce  moment  l’aiguille  se  porte 
rapidement  vers  l'est,  et  elle  atteint  son  maximum  de  déviation 
orientale  à midi  pour  Sainte-Hélène,  et  entre  une  et  deux 
heures  après  midi  pour  le  Cap;  elle  rétrograde  alors  vers  l'ouest 
jusqu’à  cinq  heures  et  six  à sept  heures  du  soir,  époques  à partir 
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desquelles  elle  neprouve  plus  de  mouvement  bien  sensible  jus- 
qu’à dix  heures  du  soir. 

On  voit  par  ces  résultats  que  Sainte-Hélène  participe  pendant 
une  moitié  de  l'année,  quant  à la  marche  de  la  variation  diurne 
de  l’aiguille,  aux  caractères  des  stations  de  l’hémisphère  nord, 
et  pendant  l’autre  moitié  aux  caractères  des  stations  de  l’hémi- 
sphère sud.  Les  mouvements  opposés  qui  ont  lieu  simultanément 
chaque  jour  de  l’année,  sur  le  même  méridien  dans  les  deux 
hémisphères,  ne  se  neutralisent  point,  comme  on  aurait  pu  le 
croire,  de  manière  à laisser  l’aiguille  stationnaire,  mais  au  con- 
traire la  variation  diurne  à Sainte-Hélène  possède  à la  fois  le  ca- 
ractère de  celle  quia  lieu  dans  les  deux  hémisphères  ; seulement, 
pendant  une  moitié  de  l'année,  c’est  le  caractère  de  la  variation 
de  l’hémisphère  nord,  pendant  l'autre  moitié,  c'est  le  caractère 
de  la  variation  de  l’hémisphère  sud,  qu’elle  présente.  Dans  les 
mois  intermédiaires  de  mars,  d’avril,  de  septembre  et  d’octobre, 
la  variation  diurne  participe  plus  ou  moins,  suivant  le  jour,  aux 
caractères  propres  des  deux  saisons;  cependant  septembre  peut 
être  considéré  comme  appartenant  à la  période  de  mai  à août, 
et  octobre  à la  période  de  novembre  à février,  quoique  l’un  et 
l’autre  présentent,  entre  cinq  et  sept  heures  du  matin,  quelques 
traces  du  caractère  opposé  à celui  de  leur  période.  Quant  à 
mars  et  avril , tous  les  deux  manifestent  également,  dans  les 
heures  du  matin,  une  déclinaison  d’abord  orientale,  puis  occi- 
dentale, ce  qui  fait  qu’on  ne  peut  les  comprendre  ni  dans  l’une 
ni  dans  l’autre  période,  puisqu’ils  ont  les  caractères  de  toutes 
les  deux.  11  est  important  de  remarquer  que  les  deux  portions 
de  l’année  dans  lesquelles  la  variation  diurne  a lieu  dans  des 
directions  opposées  à Sainte-Hélène,  ne  sont  point  déterminées 
par  la  déclinaison  du  soleil  relativement  à la  latitude  du  lieu, 
mais  bien  par  cette  déclinaison  relativement  à l’équateur;  car 
dans  la  première  supposition,  la  déclinaison  du  soleil  ne  devenant 
australe  pour  Sainte-Hélène  que  dans  la  première  semaine  de 
novembre,  et  par  conséquent  redevenant  déjà  boréale  dans  la 
première  semaine  de  février,  les  deux  périodes  devraient  être 
respectivement  de  trois  et  de  neuf  mois  au  lieu  d’être  égales 
comme  elles  le  sont.  Elles  ne  sont  donc  point  séparées  l’une  de 
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l'autre  par  le  moment  où  le  soleil,  à son  passage  au  méridien, 
se  trouve  au  zénith  de  Sainte-Hélène,  mais  bien  par  celui  où  il 
est  au  zénith  de  la  ligne  équatoriale.  Nous  verrons  dans  le  para- 
graphe suivant  l’importance  que  présente  cette  remarque,  dans 
l'explication  des  variations  diurnes. 

Quant  au  Cap  de  Bonne-Espérance  dont  la  latitude  est  de 
33°  56',  et  pour  lequel  la  déclinaison  du  soleil  est  par  consé- 
quent boréale  toute  l'année,  il  n'y  a pas  même  possibilité  à 
poser  la  question  qui  vient  de  nous  occuper  pour  Sainte-Hé- 
lène. Il  semblerait  que  cette  station  devrait  obéir  pour  sa  va- 
riation diurne  magnétique  aux  lois  qui  régissent  cette  variatiou 
dans  l’hémisphère  austral;  cependant  elle  participe  à cet  égard 
aux  caractères  des  stations  intcrtropicales,  et,  comme  à Sainte- 
Hélène,  les  deux  périodes  sont  séparées  par  le  moment  où  le 
soleil  passe  à l’équateur,  la  déclinaison  ayant  lieu  à l'est  quand 
le  soleil  est  dans  l'hémisphère  boréal,  à l'ouest  quand  il  est  dans 
l'austral. 

Cette  anomalie  que  présente  le  Cap  de  Bonne-Espérance  est 
d’autant  plus  frappante  que,  si  l’on  prend  dans  l’hémisphère 
boréal  une  station  située  à peu  près  à la  même  distance  de  l'é- 
quateur, telle  qu’Àlger  dont  la  latitude  est  de  36°,  on  trouve, 
ainsi  que  cela  résulte  des  observations  de  M.  Aimé , que  pen- 
dant toute  l'année  l'aiguille  arrive  à la  limite  de  sou  excursion 
à l’est  vers  2 heures  après  midi.  Or,  si  les  mouvements  de  l'ai- 
guille étaient  au  Cap  inverses  de  ceux  d’Alger,  la  limite  à 
l'ouest  devrait  y arriver  en  moyenne  toute  l'annpe  vers  8 heures 
du  matin , et  la  limite  à l’est  vers  1 ou  2 heures  après  midi; 
tandis  que,  comme  à Sainte-Hélène,  il  y a analogie  avec  Alger 
dans  les  mouvements  de  l'aiguille  pendant  les  mois  compris 
entre  l'équinoxe  d’automne  et  celui  du  printemps,  et  opposition 
seulement  pendant  les  mois  compris  entre  l'équinoxe  du  prin- 
temps et  celui  d'automne.  11  y a donc  dans  la  situation  spéciale 
du  Cap  de  Bonne-Espérance  une  cause  particulière,  probable- 
ment son  isolement  au  milieu  des  mers,  qui  le  fait  participer, 
en  ce  qui  concerne  les  variations  magnétiques,  au  caractère  des 
stations  intertropicales.  11  y participe  encore  en  ce  que  l’ampli- 
tude des  variations  diurnes,  qui  y est  beaucoup  moins  cousi- 
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dérable  qu'elle  ne  l’est  à Alger,  à peu  près  moitié.  Cependant 
c’est  également  au  Cap,  comme  à Alger,  quand  le  soleil  a la 
moindre  élévation  au-dessus  de  l'horizon,  en  janvier  pour  Alger 
et  en  juillet  pour  le  Cap,  que  les  variations  sont  les  plus  faibles. 

Il  résulte  donc  des  observations  que  nous  venons  de  résumer 
et  qui  ont  été  faites  avec  le  plus  grand  soin,  qu'il  n'existe  pas, 
comme  Arago  l’avait  cru,  de  ligne  entre  les  deux  hémisphères 
ou  l'aiguille,  pendant  toute  l’année,  ne  marche  ni  à l'orieut,  Di 
à l'occident,  c'est-à-dire  reste  stationnaire  n’éprouvant  aucune 
variation  diurne;  mais  il  existe  des  stations  où  la  variation 
diurne  est  pendant  la  moitié  de  l’année  orientale,  et  pendant 
l’autre  moitié  occidentale.  Il  peut,  il  est  vrai,  exister  une  ligne 
où  la  variation  moyenne  annuelle  de  la  déclinaison  soit  nulle, 
c’est  celle  qui  comprend  les  points  où  la  variation  occidentale 
et  la  variation  orientale  sont  égales  en  durée  et  en  intensité. 
Sainte-Hélène  est  bien  près  d’être  un  de  ces  points  ; cependant 
il  parait  que  sa  courbe  moyenne  se  comporte  comme  apparte- 
nant légèrement  à l’hémisphère  austral  ; la  ligne  où  la  moyenne 
des  variations  diurnes  de  l'année  serait  nulle,  passerait  donc 
au  nord  de  Sainte- Hélène. 

Quoiqu’en  général  la  variation  diurne  augmente  d’ampli- 
tude à mesure  qu'il  s'agit  de  lieux  dont  la  latitude  est  plus 
élevée,  cependant  M.  Bravais,  en  tenant  compte  des  perturba- 
tions qui  sont  très-fréquentes  dans  les  régions  boréales,  a trouvé 
par  la  comparaison  des  grandeurs  de  l’arc  parcouru  simulta- 
nément à Bossqkop  et  à Gœttingue,  entre  8 heures  du  malin  et 
1 heure  après  midi,  c'est-à-dire  pendant  le  moment  de  la  jour- 
née où  les  perturbations  irrégulières  se  font  à peine  sentir, 
que  l’excursion  occidentale  de  l'aiguille  de  Bossekop  est 
moindre  que  celle  de  l’aiguille  de  Gœttingue,  dans  le  rapport 
de  5 à 6 environ.  Mais  il  n’en  est  plus  de  même  pour  les 
perturbations  qui  augmentent  considérablement  d'étendue  à 
mesure  qu’on  s'approche  du  pôle  où  elles  sont  bien  plus  fré- 
quentes. Aussi  M.  Bravais  est-il  conduit  à attribuer  les  varia- 
tions de  l’aiguille  à deux  genres  d’action  d’une  nature  très- 
différente  , qu'il  nomme  onde  et  qu’il  désigne  par  les  noms 
d 'onde polaire  et  d 'onde  équatoriale.  La  première,  d'une  intensité 


Digitized  by  Google 


MAGNÉTISME  TERRESTRE.  255 

variable,  décroît  à mesure  qu'on  se  rapproche  de  l'équateur  et 
résulte  évidemment  de  forces  dont  le  foyer  est  situé  à de 
hautes  latitudes  magnétiques;  la  seconde,  constante,  va  au 
contraire  en  croissant  des  pMes  vers  l’équateur  magnétique,  et 
l’origine  des  forces  qui  l'engendrent  est  située  dans  les  régions 
équatoriales.  Nous  aurons  occasion  de  reparler  de  cette  dis- 
tinction dans  le  paragraphe  suivant.  Revenant  pour  le  moment 
aux  perturbations  magnétiques  elles-mêmes , nous  devons  re- 
marquer que  M.  Sabine,  au  moyen  des  observations  faites  à 
Toronto  et  à Hobart-Town,  leur  a trouvé  des  caractères  par- 
ticuliers assez  curieux:  1"  l’irrégularité  de  leur  marche,  un 
grand  nombre  de  jours  s’écoulant  sans  qu’on  puisse  en  décou- 
vrir de  traces;  2°  l’étendue  considérable  de  la  déviation  de  sa 
position  normale  à laquelle  l'aiguille  est  exposée  pendant  leur 
durée  ; 3*  leur  existence  simultanée,  ou  à peu  près,  sur  toutes 
les  parties  du  globe.  Au  moyen  de  ces  caractères , M.  Sabine  a 
pu  constater  que  sur  22,376  observations  horaires  à Toronto, 
il  y en  a eu  1 ,650  troublées,  c'est-à-dire  où  il  y a eu  des  pertur- 
bations; ce  qui  établit  le  rapport  de  1 à 13,  6 entre  les  unes  et 
les  autres.  A Hobart-Town,  sur  21 J436  observations  horaires, 
il  y en  a eu  1,479  troublées,  ce  qui  donne  le  rapport  de  1 à 
14,  5.  Ce  qu’il  y a de  remarquable,  c’est  qu’à  ces  deux  stations, 
situées  dans  des  hémisphères  différents  et  presque  daus  des 
points  opposés  du  globe,  le  nombre  total  des  observations  trou- 
blées se  répartit  entre  chaque  année  de  la  même  manière,  de 
telle  façon  qu'en  prenant  pour  unité  ce  nombre  en  1345,  on 
trouve  qu'il  est  : 

A Toronto.  A Hobart-Town. 

En  1844  1,08  1,12 

1843  0,84  0,83 

À cet  accord  se  joint  le  fait  que  les  observations  troublées  ont 
eu  lieu  dans  les  trois  années,  pour  la  plupart,  aux  mêmes  jours 
dans  les  deux  stations.  M.  Sabine  conclut,  de  même  que  M.  La- 
mont  et  que  M.  Bravais.de  tout  le  travail  auquel  il  s'est  livré  sur 
ce  sujet,  que  le  phénomène  de  la  variation  diurne  doit  être  consi- 
déré nécessairement  comme  consistant  en  deux  variations  pério- 
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diques  superposées  l’une  à l'autre,  ayant  des  lois  extrêmement 
dissemblables  et  probablement  des  causes  immédiates  diffé- 
rentes, que  déplus  ces  deux  éléments  constituants  delà  variation 
présentent  des  rapports  très-différents  l’un  vis-à-vis  de  l'autre 
dans  les  diverses  parties  du  globe,  et  que  c’est  seulement  dans 
les  régions  plus  rapprochées  des  pôles  que  se  fait  sentir  l’in- 
fluence sur  la  variation  diurne,  de  celui  des  éléments  auquel 
sont  dues  les  perturbations. 

Un  point  fort  intéressant,  qui  a encore  occupé  M.  Sabine, 
c'est  la  détermination  comparative  pour  chacune  des  quatre 
stations,  Toronto,  Hobart-Town,  le  Cap  de  ltonne-Espérance  et 
Sainte-Hélène,  de  l'ampliludede  la  variation  mensuelle  moyenne 
de  la  déclinaison,  pour  chacune  des  24  heures  d’un  jour  entier. 
Cette  détermination  résulte  de  cinq  années  d'observations  à 
Toronto,  et  au  Cap,  et  de  troisà  llobart-Town  et  à Sainte-Hélène, 
lin  tableau  graphique  indique,  au  moyen  de  lignes  verticales 
plus  ou  moins  longues,  l’amplitude  de  la  variation  mensuelle 
pour  chacune  des  24  heures,  et  de  petites  marques  désignent 
sur  chacune  de  ces  lignes  la  grandeur  moyenne  de  la  variation 
pour  chaque  mois.  La  déélinaison  moyenne  de  toute  l’année, 
c'est-à-dire  de  tous  les  mois  et  de  toutes  les  heures,  est  marquée 
au  moyen  d’une  ligne  horizontale  qui  coupe  toutes  les  lignes 
dans  des  points  très-différents,  car  il  y en  a même  parmi  ces 
ligues  qui  sont  les  unes  tout  à fait  au-dessus,  les  autres  tout 
à fait  au-dessous  de  l'horizontale.  Une  ligne  ponctuée  passe 
par  le  milieu  de  toutes  les  ligues  verticales;  c’est  une  ligne 
brisée  qui  montre  la  variation  moyenne  annuelle  de  la  décli- 
naison à chacune  des  24  heures  du  jour.  Si  l’on  compare  la 
déclinaison  moyenne  d’un  certain  mois  à une  certaine  heure 
dans  une  certaine  année,  avec  celle  du  môme  mois  à la  même 
heure  dans  une  autre  année,  on  trouve  ces  deux  valeurs  uni- 
formes; ce  qui  montre  que  la  déclinaison  moyenne  qu’on 
obtient  en  divisant  la  somme  de  toutes  les  déclinaisons  par 
leur  nombre  a la  même  valeur,  quelle  que  soit  l’année  que  l’on 
considère.  11  faut  remarquer  seulement  que  la  déclinaison  ab- 
solue change  d’une  année  à l’autre  à cause  de  la  variation 
séculaire  qu'on  peut  ainsi  facilement  déterminer,  et  qu'on 
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trouve  comparativement  faible  à ces  stations,  sauf  pour  Sainte- 
Hélène  où  elle  est  considérable,  puisqu’elle  éprouve  un  ac- 
croissement annuel  d’environ  8 minutes  à l’ouest. 

L’examen  des  tableaux  graphiques,  dressés  comme  nous 
venons  de  l’indiquer,  montre  d'une  manière  frappante  la  si- 
militude à peu  près  complète  qui  existe  entre  les  variations  des 
quatre  stations,  quant  à ce  qui  concerne  leur  amplitude  aux 
mêmes  heures.  Elles  croissent  en  général  plus  rapidement  dans 
la  première  et  dans  la  seconde  heure  qui  suit  le  lever  du  soleil, 
et  elles  ne  dépassent  à aucune  heure  l’amplitude  qu’elles  ac- 
quièrent de  7 à 9 heures  du  matin,  du  moins  à Hobart-Town, 
au  Cap  et  à Sainte-Hélène;  à Toronto,  la  plus  grande  ampli- 
tude de  la  variation  a lieu  de  6 à 8 heures  du  matin.  En  gé- 
néral dans  toutes  les  stations  les  variations  sont  bien  plus  con- 
sidérables pendant  les  heures  du  jour  que  pendant  celles  de  la 
nuit. 

Ce  n’est  pas  seulement,  comme  on  le  comprend,  sur  les  va- 
riations diurnes  de  déclinaison  que  se  fait  sentir  l’influence  de 
la  position  du  lieu  d’observation.  Cette  influence  n’est  pas 
moindre  sur  la  variation  des  autres  éléments  magnétiques. 
C'est  encore  dans  le  recueil  si  précieux  du  colonel  Sabine  qu'on 
peut  trouver  les  nombreux  résultats  qui  nous  permettent  d’é- 
tablir sous  ces  divers  rapports  une  comparaison  entre  les  diffé- 
rentes stations  '. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  insister  sur  un 
fait  intéressant  qui  ressort  de  la  comparaison  des  observations 
magnétiques  de  Toronto  et  d’Hobart-Town.  Ces  deux  stations 
ont  ceci  de  très-important  que  leurs  mouvements  magnétiques 
sont  en  général  inverses,  ce  qui  résulte  de  leur  position  pres- 
que symétrique  dans  les  deux  hémisphères.  Le  tableau  suivant 
dans  lequel  se  trouve  consignée  la  valeur  de  la  variation  diurne 
de  chaque  mois  pour  chacune  des  deux  stations,  fait  bien  res- 
sortir cette  opposition. 


1 Noua  avons  consigné  dans  une  note  llnale  C,  les  résultats  numériques  1rs 
plus  importants  relatifs  aux  cléments  magnétiques  des  principales  stations  où  se 
font  actuellement  les  observations. 
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Hobabt-Tow*  (lat.  4î°5t#  S.). 

ToaoNTo  (lui.  43°  3U'  N.}. 

Janvier 

H '60 

6'5I 

Février 

tt'80 

C'40 

Mars 

9'50 

8 50 

Avril 

7'20 

9 52 

Mai 

4' 56 

10- :u 

Juin 

3'70  Hiver. 

1 1 '90 

Juillet 

4'  61 

12' 70  Eté 

Août 

5' 89 

12'G8 

Septembre 

8' 24 

9'  72 

Octobre 

trot 

7' 52 

Novembre 

12'  0.3  Été. 

5' 75 

Décembre 

1 1 ' 81 

4' 47  Hiver. 

opposition  n'existe  plus  si,  au 

lieu  de  la  variation  de 

la  déclinaison , il  s'agit  de  la  variation  de  l'intensité.  Ainsi  à 
Toronto,  pendant  que  le  soleil  est  dans  l’hémisphère  austral, 
l’inclinaison  est  de  0,' 88  au-dessus , et  l’intensité  horizontale 
de  0,0015  au-dessous  de  leur  moyenne  respective;  tandis  que, 
quand  le  soleil  est  dans  l’hémisphère  boréal,  c’est  0'9  au-des- 
sous, et  0,0011  au-dessus.  La  somme  des  différences  d’incli- 
naison correspond  à 0,007  de  variation  dans  la  composante 
horizontale  de  l’intensité,  ce  qui  amène  à conclure  que  l’inten- 
sité totale  a sou  maximum  en  hiver  et  son  minimum  en  été.  A 
Ilobart-Town,  l’inclinaison  est  de  0' 89  au-dessousde  la  moyenne 
quand  le  soleil  est  dans  l’hémisphère  boréal,  et  de  O '85  au-des- 
sus quand  il  est  dans  l'austral;  la  composante  horizontale  de 
l’intensité  est  également  plus  grande  que  la  moyenne  à Hobart- 
Town,  du  mois  d'octobre  au  mois  de  février  ; de  sorte  qu’on 
doit  en  conclure  que  l’intensité  totale  y est  plus  considérable  à 
cette  époque  de  l'année.  Ainsi  c’est  à la  même  époque , savoir 
dans  l’intervalle  compris  entre  octobre  et  février,  qui  est  l'hiver 
pour  Toronto  et  l’été  pour  Ilobart-Town,  et  non  à des  époques 
opposées,  que  l’inclinaison  et  l’intensité  totale  sont  à leur  maxi- 
mum, tandis  qu’elles  sont  à leur  minimum  dans  l’intervalle  com- 
pris entre  avril  et  août,  qui  est  l’été  pour  Toronto  et  l’hiver  pour 
Ilobart-Town.  11  se  trouve  donc  que  la  partie  de  l’année  où  la 
force  magnétique  est  la  plus  plus  grande  et  l’aiguille  d’incli- 
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naison  la  plus  rapprochée  de  la  verticale,  dans  les  deux  hémis- 
phères également,  correspond  à l’époque  où  la  terre  est  la  moins 
éloignée  du  soleil  et  où  elle  se  meut  le  plus  rapidement  dans  son 
orbite.  Ce  résultat  indique  l'existence  d’ une  influence  générale  sur 
tout  le  globe,  ayant  une  période  annuelle,  et  semble  désigner 
le  mouvement  de  la  terre  dans  son  orbite  comme  pouvant  ache- 
miner à une  explication  de  ce  changement  périodique.  Toutefois, 
en  ce  qui  concerne  les  variations  diurnes  de  déclinaison,  Toronto 
et  IIobart-Town  suivent  la  loi  générale.  L’amplitude  de  ces  va- 
riations est,  pour  chacune  des  stations,  de  12'  environ  dans  les 
mois  d’été  ('d’août  à octobre  pour  Toronto,  et  d’octobre  à mars 
pour  Hobart-Town),  et  de  4 à 6'  dans  leur  hiver  respectif,  ainsi 
que  cela  résulte  du  tableau  ci-dessus. 

11  paraîtrait  aussi  que  la  position  de  la  lune  par  rapport  à la 
terre  n’est  pas  sans  influence  sur  les  mouvements  de  l’aiguille 
aimantée.  M.  Plantamour,  dans  un  travail  très-complet  sur 
les  variations  des  divers  éléments  magnétiques  à Genève  pen- 
dant les  années  1842  et  1843,  avait  déjà  signalé  cette  influence,  j 
Après  avoir  montré,  par  la  comparaison  des  variations  qui  ont 
lieu  dans  un  même  jour  d’une  heure  de  la  journée  à l’autre, 
que  la  déclinaison  croit  de  8 heures  du  matin,  où  elle  est  la 
plus  faible,  jusqu’à  1 heure  après  midi,  époquedu  maximum,  et 
qu’il  y a le  soir  un  second  minimum  et  un  second  maximum, 

M.  Plantamour,  passant  à l’examen  des  variations  qui  ont  lieu 
à la  même  heure  de  la  journée  d’un  jour  à l’autre,  avait  trouvé 
que  la  déclinaison  à la  même  heure  va  en  augmentant  pendant 
quelques  jours,  puis  eu  diminuant  jusqu’à  ce  qu’elle  arrive  à 
un  second  minimum.  Le  temps  compris  entre  un  maximum  et 
le  minimum  suivant  est  d’un  peu  moins  de  14  jours,  et  il  est 
le  même  que  l’intervalle  compris  entre  un  minimum  et  le 
maximum  suivant.  La  différence  moyenne  entre  un  maximum 
et  un  minimum  est  de  3' 75.  Il  semble  naturel  de  chercher  la 
cause  de  ces  variations  dans  le  mouvement  de  la  lune , qui 
offre  des  périodes  analogues. 

M.  Kreil  et  M.  Sabine  ont  tous  les  deux  également  cru  remar- 
quer l’influencé  lunaire  sur  le  mouvement  de  l’aiguille,  mais 
sous  une  autre  forme.  Pour  se  rendre  compte  de  cet  effet,  ils 
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ont  disposé  les  vingt-quatre  observations  faites  dans  un  jour 
solaire  de  façon  que  chacune  d’elles  frtt  placée  dans  un  ta- 
bleau dans  l'heure  lunaire  dont  elle  se  rapproche  le  plus*. 
De  celte  manière,  la  moyenne  des  observations  faites  à chaque 
heure  lunaire  indiquera  la  direction  relative  de  l’aiguille  à 
chacune  des  24  heures  lunaires,  c’est-à-dire  à 0 heure  quand 
la  lune  est  au  méridien  supérieur,  à 12  heures  quand  elle  est 
au  méridien  inférieur,  à 6 heures  et  à 18  heures  quand  elle  est 
à 90“  du  méridien , et  aux  heures  intermédiaires  quand  elle 
correspond  à un  angle  horaire  intermédiaire.  Maintenant, 
quand  cela  est  fait  et  qu’on  a groupé  ensemble  un  certain 
nombre  de  lunaisons  de  manière  à contre-halancer  et  à dimi- 
nuer par  conséquent  l’influence  des  autres  causes  perturba- 
trices, on  trouve  que  la  direction  de  l’aiguille  subit  un  chan- 
gement régulier  et  périodique  dans  l'espace  d'un  jour  lunaire; 
il  y a deux  époques  de  maximum  de  déviation  vers  l’est  et 
deux  de  maximum  de  déviation  vers  l’ouest,  entre  deux  pas- 
sages consécutifs  de  la  lune  au  méridien  supérieur  de  la  sta- 
tion ; le  changement  de  position  est  continu  de  l une  des  dévia- 
tions extrêmes  à l’autre.  En  raison  de  la  différence  qui  existe 
entre  les  temps  solaires  et  les  temps  lunaires,  les  observations 
groupées  sous  une  certaine  heure  lunaire  finissent  par  com- 
prendre toutes  les  heures  solaires  successives;  et  par  consé- 
quent, quand  on  prend  la  moyenne  d’un  grand  nombre  d’ob- 
servations, toute  variation  provenaut  de  l’action  du  soleil  doiL 
se  trouver  compensée. 

Si  l’on  compare  sous  le  rapport  de  l’action  lunaire  les  trois 
stations  de  Toronto,  d’Hobart-Town  et  de  Sainte-üélène  (le  tra- 
vail n’a  pas  encore  été  fait  pour  le  Cap),  on  remarque  qu’à 
Hobart-Town  et  à Sainte-Hélène,  situées  toutes  les  deux  dans 
l'hémisphère  sud,  les  déclinaisons  occidentales  sont  les  plus 

1 On  sait  que  les  heures  comptées  en  temps  lunaire  diffèrent  de  celles  comptées 
en  temps  solaire,  en  ce  qu'il  s'écoule  en  moyenne  24  heures  40'  de  temps  solaire 
entre  deux  passages  consécutifs  de  la  lune  au  méridien.  L’heure  lunaire  est  donc 
nn  peu  plus  grande  que  l’heure  solaire,  et  les  observations  faites  à des  inter- 
valles réguliers  de  temps  solaire,  ne  correspondent  pas  exactement  A des  inter- 
valles réguliers  d’heures  lunaires. 
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considérables1,  tandis  qu’à  Toronto,  dans  l’hémisphère  nord, 
ce  sont  les  orientales.  Il  y a un  autre  trait  de  différence  bien 
marqué  entre  Toronto  et  llobart-Town,  quant  à l’heure  lunaire 
à laquelle  se  produisent  les  déclinaisons  extrêmes  orientales  et 
occidentales  ; à Toronto , les  orientales  ont  lieu  presque  exac- 
tement au  moment  du  passage  de  la  lune  au  méridien  supérieur 
et  inférieur,  et  les  occidentales  après  la  6e  et  la  18"  heure  lunaire. 
A llobart-Town,  les  déclinaisons  occidentales  ont  lieu  environ 
deux  heures  après  le  passage  de  la  lune , et  les  orientales  deux 
heures  avant  la  6'  et  la  18*  heure  lunaire.  Ces  différences  peu- 
vent sans  doute  donner  quelques  notions  sur  la  puissance  ma- 
gnétique de  lu  lune,  mais  avant  de  pouvoir  en  tirer  des  consé- 
quences sous  ce  rapport,  il  serait  nécessaire  de  connaître  les 
effets  correspondants  produits  sur  les  autres  éléments  magné- 
tiques, l’inclinaison  et  l’intensité;  or,  on  ne  les  a pas  encore 
déterminés. 

M.  Sabine  remarque  que  dans  la  variation  magnétique  oc- 
casionnée par  la  lune,  on  ne  trouve  aucune  trace  de  la  période 
décennale  découverte  par  Lamont,  dans  toutes  les  variations 
qui  dépendent  du  soleil , et  qui  parait  être  confirmée  par  l’en- 
semble des  observations. 

11  résulte  de  l’analyse  que  nous  venons  de  faire  des  observa- 
tions relatives  au  magnétisme  terrestre,  observations  dont 
nous  n’avons  pu  donner  qu’une  idée  abrégée  malgré  l’étendue 
que  nous  leur  avons  consacrée , qu’au  milieu  d’une  si  grande 
diversité  dans  la  valeur  des  nombreux  éléments  magnétiques 
que  nous  avons  étudiés,  od  peut  cependant  découvrir  quelques 
lois  générales  auxquelles  ces  éléments  sont  soumis.  Le  principe 
fondamental  c’est  que  les  éléments  magnétiques  sont  à la  fois 
dépendants  du  temps,  c’est-à-dire  de  l’époque  de  l’observation, 
et  de  l’espace,  c’est-à-dire  du  lieu  de  l’observation.  Nous  avons 
vu  que  dans  un  même  lieu  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l’in- 
tensité éprouvent  des  changements  soit  réguliers  et  périodi- 
ques, soit  irréguliers.  Les  premiers  sont  à la  fois  séculaires 


1 C’est  toujours  du  mouvement  du  pôle  nord  de  l’aiguille  qu’il  s’agit,  aussi 
bien  dans  l'hémisphère  austral  que  dans  le  boréal. 
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suivant  une  période  dont  les  ternies  ne  sont  pas  encore  connus 
faute  d'observations  assez  prolongées,  annuels,  ce  sont  les  moins 
prononcés,  et  entm  diurnes,  ce  sont  les  plus  complexes,  car  ils 
varient  dans  leur  grandeur  avec  les  diil'éreuts  mois  de  l’année 
et  même  avec  les  années,  étant  sous  ce  rapport  soumis  à une 
période  décennale.  Quant  aux  changements  irréguliers,  ils  pa- 
raissent obéir  eux-mêmes  à certaines  lois  , soit  quant  aux  épo- 
ques, soit  quant  aux  lieux  de  leur  apparition;  car,  chose  assez 
remarquable , ils  se  montrent  d une  manière  presque  toujours 
simultanée  dans  les  lieux  du  globe  les  plus  distants  les  uns  des 
autres,  constituant  ce  que  M.  de  Uumboldt  appelle  des  orages 
magnétiques. 

L’influence  du  lieu  d’observation  sur  les  éléments  magnéti- 
ques est  également  considérable  ; mais  elle  ne  peut  être  éva- 
luée exactement  qu’aulant  qu’on  tient  compte  du  temps,  puis- 
que sans  cela  aucune  comparaison  ne  serait  possible  sous  ce 
rapport  entre  les  divers  points  du  globe.  Voici  en  quoi  peut  se 
résumer  celte  influence  du  lieu  : 

1°  La  déclinaison  ne  parait  pouvoir  être  rattachée  ni  de  près, 
ni  de  loin,  à la  position  géographique;  les  lieux  où  la  décli- 
naison est  nulle,  c’est-à-dire  dans  lesquels  la  direction  de  l'ai- 
guille aimantée  coïncide  avec  le  plan  du  méridien  terrestre 
paraissent  déterminer  par  leur  situation  sur  le  globe  trois 
lignes  différentes  dont  deux  surtout  bien  marquées,  qui  ont 
la  forme  générale  de  méridiens,  mais  ne  sont  nullement  ni 
régulières , ni  stables.  L’une  de  ces  lignes  passait  à l’aris  en 
1663  ; elle  a eu  dès  lors  un  mouvement  vers  l'ouest,  qui  parait 
s’ètrc  arrêté,  et  elle  passe  maintenant  par  Philadelphie.  Quant 
aux  lignes  qui  passent  par  les  points  qui,  sans  avoir  une  décli- 
naison nulle,  ont  la  même  déclinaison,  et  qu’on  a nommées  mé- 
ridiens magnétiques,  elles  sont  très-irrégulières  également  et 
ne  forment  point  des  grands  cercles  de  la  sphère. 

2°  L’inclinaison  et  l'intensité  paraissent  marcher  en  général 
ensemble.  Ces  deux  éléments  ont  leur  moindre  valeur  dans  les 
régions  équatoriales  ; toutefois,  la  notion  d’un  équateur  ma- 
gnétique, c'est-à-dire  d’une  ligue  passant  sur  la  sphère  ter- 
restre par  tous  les  points  à la  fois  où  l'inclinaison  serait  nulle  et 
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l’intensité  aurait  sa  moindre  valeur,  ne  parait  pas  pouvoir  être 
admise,  sinon  très-approximativement.  Mais  à partir  des  ré- 
gions équatoriales,  on  voit,  à mesure  qu'on  s'avance  vers  les 
régions  polaires,  dans  l’un  comme  dans  l'autre  hémisphère, 
l’intensité  aussi  bien  que  l'inclinaison,  augmenter  d’une  ma- 
nière sensible  et  assez  régulière,  quoique  cependant  elles  soient 
loin  d’être  les  mêmes  dans  des  lieux  situés  sur  les  mêmes  pa- 
rallèles. Malgré  cette  uniformité  approximative  de  la  marche 
de  l’inclinaison  et  de  l’intensité,  ce  n’est  pas  aux  points  où 
l’inclinaison  est  à son  maximum , c’est-à-dire  à 90° , que  se 
trouve  le  maximum  d’intensité. 

3°  Les  variations  ne  sont  pas  les  mêmes  sur  tous  les  pointsdu 
globe,  quoiqu’elles  obéissent  en  général  aux  mêmes  lois.  Ainsi 
les  variations  de  déclinaison  sont  de  signes  contraires  dans 
les  deux  hémisphères;  il  n’existe  point  de  lieux  où  elles  soient 
nulies;  seulement  dans  des  points  situés  entre  les  tropiques  et 
même  dans  quelques-uns  situés  eu  dehors  (tels  que  le  Cap  de 
Bonne-Espérance),  le  sens  de  la  variation  est  pendant  une 
moitié  de  l’année  environ,  inverse  de  ce  qu’il  est  pendant  l’autre 
moitié.  Quant  à l’amplitude  des  variations  des  divers  éléments 
magnétiques,  elle  augmente  en  général  avec  l’intensité  absolue 
du  magnétisme  lui-même , étant  plus  considérable,  à mesure 
qu’en  partant  de  l’équateur  on  se  rapproche  des  régions  po- 
laires. 

$ 3.  HrpsthèKi  mr  lu  «mua  dci  pbFaomiiM  do  mngnftlame 
terrestre. 


L’examen  détaillé  que  nous  avons  fait  dans  le  paragraphe 
précédent  des  résultats  divers  et  nombreux  qu’ont  déjà  four- 
nis les  observations  magnétiques  si  multipliées  sur  la  surface 
du  globe,  nous  permet  maintenant  de  chercher  les  causes  aux- 
quelles on  peut  les  attribuer. 

Un  point  bien  établi,  et  qui  l’avait  déjà  été  par  Gilbert,  c’est 
que  les  forces  qui  agissent  sur  l’aiguille  aimantée  émanent  di- 
rectement du  globe  terrestre  ; la  simple  analyse  de  ces  forces 
et  de  leurs  effets  le  démontre  ; la  variation  de  l’inclinaison 
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et  de  l'intensité  avec  la  latitude  même  et  avec  la  hauteur  au- 
dessus  du  sol,  la  nature  de  l'action  directrice,  etc.,  ne  sont 
compatibles  qu’avec  la  notion  d'un  magnétisme  terrestre,  c’est- 
à-dire  d’une  cause  ayant  une  origine  dans  la  terre.  Mais  quel 
est  ce  magnétisme?  Où  réside-t-il  ? Quelle  est  sa  forme,  sa  dis- 
tribution, son  origine?  Voilà  les  questions  qui  se  présentent 
naturellement. 

Gilbert  avait  cru  que  la  terre  est  un  aimant  et  qu'elle  a par 
conséquent  deux  pôles  magnétiques  assez  voisins  de  ses  pôles 
terrestres;  après  lui  Halley  était  arrivé  à croire  que  pour  ex- 
pliquer tous  les  phénomènes  du  magnétisme  terrestre,  il  fallait 
admettre  l'existence,  non  pas  de  deux,  mais  de  quatre  pôles. 
M.  Hansteen,  plus  tard,  était  arrivé  à la  même  conclusion  et 
avait  même  assigné  la  place  de  ces  quatre  pôles.  Il  faudrait, 
dans  cette  hypothèse,  admettre  que  la  terre  serait  traversée  par 
deux  aimants  se  croisant  dans  son  centre,  et  dont  les  axes  for- 
meraient entre  eux  un  certain  angle.  11  est  vrai  qu’il  existe  dans 
la  terre  un  oxyde  de  fer  magnétique  doué  de  polarité;  M.  de 
Humboldta  fait  des  observations  curieuses  sur  le  magnétisme 
polaire  de  certaines  roches  et  même  d’une  montagne.  Mais, 
outre  qu’on  ne  peut  admettre  que  la  terre  renferme  une  assez 
grande  quantité  de  ces  roches  magnétiques  pour  constituer  le 
magnétisme  terrestre,  on  ne  comprendrait  pas  à quoi  tiendrait 
la  distribution  régulière  qu'affecterait  leur  polarité  magnéti- 
que. Elles  ne  peuvent  donc  jouer  d’autre  rôle  que  celui  de  dé- 
terminer des  anomalies  locales  dans  la  direction  générale  de  l'ai- 
guille aimantée,  ou  dans  l’intensité  du  magnétisme  terrestre. 

Au  reste , l’hypothèse  de  pôles  magnétiques  dans  l’intérieur 
de  la  terre  avait  été  soumise  au  calcul  par  M.  Biot  qui  avait 
trouvé  que  pour  faire  rentrer  dans  cette  hypothèse  toutes  les 
observations  relatives  au  magnétisme  terrestre,  il  fallait  né- 
cessairement admettre  que  les  deux  pôles  étaient  très-rappro- 
chés  l’un  de  l’autre  et  à très-peu  de  distance  du  centre  de  la 
terre.  Mais  les  nouvelles  observations,  qui  ont  été  faites  depuis 
le  calcul  de  M.  Biot,  c’est-à-dire  depuis  quarante  ans , ne  sont 
plus  compatibles  avec  l’hypothèse  de  deux  pôles  égaux  et  con- 
traires situés  d’une  manière  quelconque  dans  l’intérieur  de 
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notre  globe  ; c'est  ce  qu’a  démontré  M.  Pouillet , qui , en  fon- 
dant sur  cette  hypothèse  une  formule  générale , s'est  assuré 
quelle  ne  pouvait  poiut  représeuter  les  résultats  des  observa- 
tions, qu'il  n’y  avait  en  particulier  aucune  possibilité  de  repré- 
senter avec  une  approximation  suffisante  l'ensemble  des  décli- 
naisons observées,  ni  même  des  déclinaisons  qui  appartiennent 
à l’équateur  terrestre  ou  à un  parallèle  quelconque,  et  que  cette 
impossibilité  ne  résulte  pas  même  des  incertitudes  qui  peu- 
vent exister  sur  le  véritable  tracé  de  l'équateur  magnétique.  Le 
calcul  montre  que,  si  le  magnétisme  de  la  terre  était  dû  à deux 
pôles  magnétiques  égaux  et  contraires  situés  d’une  manière 
quelconque , il  devrait  y avoir  une  exacte  symétrie  des  décli- 
naisons, aux  extrémités  d'une  même  ligne  passant  par  le  point 
où  l’axe  magnétique  traverse  l’équateur;  or  au  contraire  on 
voit  sur  la  circonférence  de  l'équateur  une  dissymétrie  frap- 
pante; au  lieu  de  deux  points  où  la  déclinaison  est  nulle  on 
en  trouve  trois;  et  au  lieu  d’avoir  des  maxima  de  déclinaison 
égaux  et  opposés,  il  arrive  que  l’un  de  ces  maxima  surpasse 
l'autre  de  plusieurs  degrés.  Il  est  donc  évidemment  impos- 
sible d’expliquer  les  phénomènes  magnétiques  en  supposant 
que  pour  tous  les  points  de  la  terre  les  centres  d’action  soient 
les  mêmes. 

L’hypothèse  des  quatre  pôles  de  Iïalley  et  M.  de  Hansteen  sa- 
tisfait-elle mieux  aux  exigences  des  observations?  Nous  le  pen- 
sons d’autant  moins  que  les  points  auxquels  M.  Hansteen  a ap- 
pliqué la  dénomination  de  pôles  n’en  ont  point  les  caractères; 
ce  sont  seulement,  comme  M.  Sabine  l’a  fait  voir,  les  points  de  la 
plus  grande  intensité  magnétique  pour  deux  systèmes  qui  se 
distinguent  l’un  de  l'autre  par  la  différence  dans  le  degré  de  la 
variation  séculaire  à laquelle  les  phénomènes  paraissent  être 
sujets  dans  chacun  d’eux.  D’ailleurs,  pourquoi  seulement  quatre 
pôles  et  deux  aimants  , une  fois  qu’on  ne  peut  s’arrêter  à l’idée 
naturelle  de  deux  pôles  et  d'un  seul  aimant?  Ajoutons  encore 
contre  l’hypothèse  de  pôles  magnétiques  proprement  dits,  situés 
dans  l’intérieur  du  globe,  l’impossibilité  de  concilier  l’existence 
de  centres  magnétiques  puissants  plus  ou  moins  près  de  celui 
de  la  terre,  avec  l’existence  bien  probable  dans  cette  portion  du 
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globe,  il'une  très-haute  température  qui  est  incompatible  avec 
un  magnétisme  prononcé. 

L’opinion  île  Gauss,  que  tout  l’ensemble  du  globe  est  magné- 
tique et  qu’il  existe  un  grand  nombre  de  centres  magnétiques, 
nous  parait  infiniment  plus  rationnelle.  Seulement  M.  Gauss 
est  obligé  d’assigner  à chaque  portion  du  globe  une  puissance 
magnétique  moyenne  considérable,  savoir  à chaque  huitième 
de  mètre  cube  la  force  magnétique  d’un  barreau  aimanté  ca- 
pable de  supporter  le  poids  d’une  Livre. 

M.  Ilarlow,  après  avoir  démontré  que  ni  la  présence  d’un 
seul  aimant,  ni  l’arrangement  de  plusieurs  aimants  dans  l’in- 
térieur du  globe,  ne  pourraient  produire  les  phénomènes  du 
magnétisme  terrestre,  estime  qu’on  peut,  au  contraire,  en 
rendre  très-bien  compte  en  admettant , comme  Ampère , des 
courants  électriques  circulant  autour  du  globe  terrestre  dans 
la  direction  à peu  près  de  l’est  à l’ouest.  Il  a cherché  à confirmer 
cette  hypothèse  en  distribuant  sur  la  surface  d'un  globe  en 
bois  une  série  de  courants  électriques  disposés  de  façon  à pro- 
duire sur  une  aiguille  aimantée  soustraite  à l’influence  terrestre 
et  placée  dans  diverses  positions,  le  même  genre  d'action  que 
la  terre  lui  imprime  dans  des  positions  analogues  ; et  l'expé- 
rience a confirmé  ses  prévisions,  du  moins  d'une  manière 
générale. 

Nous  sommes  très-disposé  à croire  que  les  forces  qui  produisent 
le  magnétisme  terrestre  ont  leur  origine  dans  la  portion  solidi- 
fiée, c’est-à-dire  dans  l’écorce  solide  du  globe  terrestre,  ce  qui 
n’empêche  pas  que  les  points  d'application  de  leurs  résultantes 
puissent  être  quelque  part  dans  l’intérieur  du  globe  plus  ou 
moins  près  de  son  centre.  Dès  lors  l'idée  de  courants  électriques 
circulant  dans  cette  enveloppe  solide  et  formant  un  solénoïde 
plus  ou  moins  compliqué,  nous  parait  la  plus  naturelle.  Mais 
d’où  naissent  ces  courants  et  quelle  est  la  cause  qui  déter- 
mine leur  direction?  Nous  avons  bien  admis,  pour  expliquer 
l’électricité  atmosphérique,  une  production  d’électricité  résul- 
tante d’actions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  l’intérieur  du  globe 
terrestre;  mais  nous  ne  pourrions  comprendre  comment  ce 
développement  d’électricité  pourrait  donner  naissance  à des 
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courants  circulants  de  l'est  à l’ouest.  Cette  direction  doit  être 
évidemment  liée  au  mouvement  de  rotation  de  la  terre  qui  a lieu 
de  l'ouest  à l’est;  et  par  conséquent  ce  n’est  que  dans  l'existence 
de  courants  d’induction  provenant  d’une  action  magnétique 
extérieure  à la  terre , mais  susceptible  de  s'exercer  sur  elle , 
qu’on  pourrait  trouver  la  confirmation  de  l’hypothèse  d' Ampère 
adoptée  par  M.  Barlow. 

En  effet',  les  courants  d'induction  sont  liés  plus  ou  moins, 
quant  à leur  direction,  avec  le  sens  du  mouvement  du  corps 
induit;  et  on  sait  qu'en  faisant  tourner  rapidement  sur  son 
axe  un  corps  rond , sphérique  par  exemple,  sous  l’influence 
d'un  pèle  magnétique,  on  peut  y déterminer  des  courants  in- 
duits continus.  Mais  où  serait,  quand  il  s’agit  de  la  sphère  ter-  \ 
restre,  le  corps  inducteur?  Evidemment  on  ne  peut  le  trouver 
que  dans  la  lune  ou  dans  le  soleil.  La  lune  exerce  bien  une 
influence  sur  les  mouvements  de  l’aiguille  aimantée,  mais  J 
cette  influence  est  bien  faible,  et  rien  ne  nous  fait  découvrir 
des  traces  de  magnétisme  ou  d’électricité  dynamique  dans  la 
lune,  dont  la  masse  d'ailleurs  est  trop  petite  par  rapport  à la 
terre  pour  supposer  qu  elle  puisse  agir  sur  elle;  ce  serait  bien 
plutôt  la  terre  qui  pourrait  agir  sur  la  lune  '. 

Ce  n'est  que  dans  le  soleil  que  nous  pourrions  trouver  un 
corps  extérieur  à la  terre  capable  d’exercer  sur  elle  une  action 
inductrice.  D’abord  le  soleil  nous  parait  posséder  des  propriétés 
électro-dynamiques  puissantes,  car  il  est  bien  probable  que  sa 
lumière  est  due  à d’énergiques  courants  électriques  qui  l'en- 


1 En  elTct , partant  du  fait  que  la  terre  jouit  par  une  cause  ou  une  autre  des 
propriétés  d'un  gros  aimant  plus  ou  moins  Irrégulier,  il  est  évident  que  par  son 
mouvement  rapide  de  rotation,  elle  doit  induire  dans  la  lune,  dont  le  mouve- 
ment e6t  bien  moindre,  des  courants  fermés  plus  ou  moins  Intenses  suivant  la 
conductibilité  des  matériau*  dont  est  formé  notre  satellite.  Ce  serait  l’action  de 
ces  courants  sur  l'aiguille  qui  expliquerait  les  légères  variations  dues  à l'influence 
de  la  lune.  Une  question  intéressante  i résoudre  serait,  connaissant  exactement 
la  distribution  du  magnétisme  terrestre  sur  notre  globe,  de  rechercher  quelle  de- 
vrait être  pour  les  dilTércntes  phases  de  la  lune,  la  direction  des  courants  in- 
duits sur  sa  surface  par  le  magnétisme  de  la  terre,  et  de  voir  si  cette  direction 
s'accorderait  avec  l'effet  lunaire  signalé  par  divers  observateurs. 
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tourent;  du  moins  il  n’existe  pas  une  lumière  artificielle  qui 
ait  plus  de  rapport  dans  toutes  ses  propriétés  avec  la  lumière 
solaire  que  la  lumière  électrique,  telle  que  celle  qui  jaillit  entre 
deux  pointes  de  charbon  qui  communiquent  resjiectivement 
avec  les  deux  pôles  d’une  pile.  De  plus,  les  astronomes  sont 
disposés,  par  des  phénomènes  d’un  autre  ordre,  à admettre  une 
polarité  magnétique  dans  le  soleil.  M.  Lamont  rappelle  que 
Bessel  avait  déjà  mis  en  avant  l’existence  d’une  pareille  force 
pour  expliquer  les  phénomènes  présentés  par  la  comète  de  Eal- 
ley,  dont  une  partie  de  la  matière  cométaire  paraissait  attirée 
par  le  soleil,  et  l’autre  repoussée  dans  un  sens  opposé.  Mais, 
tout  en  attribuant  au  soleil  une  forte  puissance  magnétique  et 
J^-en  reconnaissant  que  la  terre  en  tournant  sous  l'influence  de 
^-"cette  puissance,  doit  posséder  des  courants  induits,  il  y aurait 
bien  des  points  à examiner  avant  de  faire  passer  cette  simple 
hypothèse  au  rang  d’une  théorie  satisfaisante.  11  faudrait  se 
faire  une  idée  de  la  distribution  dans  le  soleil  des  forces  magné- 
tiques pour  pouvoir  en  déduire  la  direction  des  courants  in- 
duits dans  le  globe,  terrestre,  car,  tout  en  reconnaissant  que  le 
sens  de  la  rotation  du  corps  induit  a la  plus  grande  part  d’in- 
flueucc  dans  la  direction  des  courants  provenant  de  cette  induc- 
tion, la  position  du  corps  inducteur  en  a aussi  une  consi- 
dérable. Le  mouvement  de  la  terre  dans  son  orbite,  et  par 
conséquent  son  changement  de  position  par  rapport  au  soleil 
chaque  jour  de  l’année,  pourrait-il  se  concilier  avec  la  direc- 
tion à peu  près  constante  de  son  magnétisme? 

Quant  à l’irrégularité  partielle  que  doit  présenter  la  distri- 
bution des  courants  induits  autour  de  la  terre  tout  en  obéissant 
à la  loi  générale  de  la  direction  de  l'est  à l'ouest,  elle  pour- 
rait très-bien  s’expliquer  par  les  différences  dans  le  degré  de 
conductibilité  des  couches  de  l’écorce  terrestre.  On  conçoit 
très-bien  que  notre  globe  ne  peut  pas  être  assimilé  à une  sphère 
creuse  d’une  épaisseur  et  d’une  nature  parfaitement  uniformes, 
et  que  par  conséquent  les  courants  induits  ne  peuvent  pas  y 
avoir  une  direction  aussi  régulière  que  celle  qu’ils  affecteraient 
dans  une  semblable  sphère.  On  sait  déjà  par  les  recherches  de 
quelques  géologues,  et  plus  particulièrement  de  M.  Louis  Nec- 
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ker,  qui  le  premier  a signalé  ce  rapprochement,  qu’il  y a une 
liaison  assez  marquée  entre  les  lignes  d'égale  intensité  magné- 
tique et  la  direction  de  certaines  chaînes  de  montagnes,  et  par 
conséquent  de  certains  soulèvements.  Le  déplacement  séculaire 
de  la  direction  des  forces  magnétiques  du  globe  ne  serait-il 
point  lié  à un  travail  de  soulèvement  graduel  qui  s’opérerait 
au-dessous  de  sa  surface,  et  qui,  en  altérant  la  distribution 
des  matériaux  dont  se  compose  son  écorce,  modifierait  par  là 
le  sens  des  courants  induits?  Ce  serait  comme  un  canal  dont 
la  direction  serait  graduellement  changée.  Ce  qui  donnerait 
quelque  probabilité  à cette  hypothèse,  c’est  que  la  déclinaison 
séculaire  du  pôle  nord  de  l’aiguille  aimantée  à l’ouest  a coïncidé 
avec  le  mouvement  des  glaces  polaires,  et  en  particulier  avec 
l’apparition  des  banquises , près  des  côtes  du  Groenland  ; mou- 
vement et  apparition  que  les  géologues  s’accordent  en  général 
à attribuer  à un  soulèvement  graduel  du  fond  de  la  mer. 
Quant  aux  variations  d’inclinaison  et  d'intensité  avec  la  posi- 
tion géographique  du  lieu  d’observation , elles  seraient  une 
conséquence  rigoureuse  des  lois  de  l’électro-dynamique,  une  fois 
qu’on  admettrait  que  notre  globe  est  entouré  d’une  ceinture  de 
courants  électriques  ayant  tous  une  direction  générale  de  l’est 
à l’ouest;  et  les  anomalies  que  présentent  cette  inclinaison  et 
cette  intensité,  aussi  bien  que  la  déclinaison,  seraient  un  résul- 
tat des  irrégularités  nécessaires  qui  existent,  à cause  de  sa  Don- 
homogénéité,  dans  la  masse  traversée  par  les  courants  induits. 

Au  reste,  l’influence  magnétique  du  soleil  n’est  pas  une 
hypothèse  gratuite  ; nous  en  trouvons  une  preuve  dans  la  con- 
cordance qui  existe  entre  les  mouvements  magnétiques  sur  la 
surface  de  la  terre  et  les  positions  diverses  du  soleil  par  rap- 
port aux  lieux  d'observation.  On  avait  d'abord  cherché  à expli- 
quer cette  concordance  par  une  action  indirecte  du  soleil,  et  à 
cet  égard  on  avait  proposé  des  hypothèses  que  nous  allons  suc- 
cessivement exposer,  soit  pour  montrer  en  quoi  elles  sont  insuf- 
fisantes, soit  parce  que,  si  elles  ne  jouent  pas  le  premier  rôle, 
elles  ont  du  moins  une  part  importante  dans  l'explication  de 
certains  phénomènes  du  magnétisme  terrestre. 

La  première  de  ces  explications,  qui  a été  essentiellement 
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développée  par  M.  Aimé , consiste  à attribuer  les  variations 
diurnes  des  éléments  magnétiques  à des  courants  thermo-élec- 
triques émanés  tous  du  point  le  plus  échaullé,  point  qui,  se 
déplaçant  avec  le  soleil,  doit  faire  le  tour  du  globe  en  vingt- 
quatre  heures;  de  sorte  qu’en  chaque  lieu  de  la  terre,  excepté 
sur  le  parallèle  où  est  le  centre  d’action,  la  direction  et  la  force 
des  courants  changent  pendant  toute  la  durée  du  jour.  Il  doit 
résulter  de  là  que  les  mouvements  diurnes  de  déclinaison  sont 
généralement  symétriques  des  deux  côtés  de  l’équateur,  et  le 
méridien  où  la  température  de  la  croûte  terrestre  est  le  plus 
échauffé  se  trouvant  à peu  près  celui  de  2 heures  après  midi, 
c’est  vers  le  lieu  où  l’équateur  est  coupé  par  ce  méridien  qu’on 
peut  placer  le  centre  où  aboutissent  les  courants  thermo-élec- 
triques. Les  observations  faites  dans  les  deux  hémisphères  sont 
assez  d'accord  avec  cette  hypothèse  ; mais  elle  a contre  elle, 
indépendamment  d’une  objection  générale  qui  est  commune  à 
toutes  les  explications  qu’on  rattache  à une  action  indirecte  du 
soleil,  le  peu  de  probabilité  de  l’existence  de  courants  thermo- 
électriques  sur  la  surface  de  la  terre,  soit  à cause  de  l’imparfaite 
conductibilité  de  cette  surface,  soit  à cause  de  la  proportion 
énorme  d’eau  qu’elle  présente  ; or  nous  avons  vu  que  les  liquides 
ne  sont  pas  susceptibles  de  thermo-électricité1. 

La  seconde  explication  fondée  sur  une  action  indirecte  du  so- 
leil consiste  à admettre  l’existence  de  courants  électriques  che- 
minant sur  chaque  hémisphère  des  pôles  à l’équateur;  ces  cou- 
rants seraient  la  conséquence  de  la  réunion  continuelle  qui  doit 
avoir  lieu  entre  l’électricité  positive  qui  s’échappant  avec  la  va- 
peur d’eau  de  mer,  des  régions  équatoriales  vers  les  régions 
supérieures  de  l’atmosphère  se  rend  de  là  vers  les  régions 
polaires,  et  la  négative  qui  est  restée  dans  le  sol.  J’ai  cherché 
à montrer,  en  développant  cette  explication,  que  le  sens  des 
courants  est  d’accord  avec  celui  des  variations  dont  les  maxima 

(l)  L’influence  de  la  température  de  la  surface  du  globe  sur  les  phénomènes 
du  magnétisme  tcriestrc  avait  déjà  été  signalée  par  M.  Hanstcen,  qui  avait  fait 
l’observation  que  la  température  dans  le  voisinage  de  trois  de  scs  quatre  pôles  ma- 
gnétiques, est  beaucoup  plus  basse  que  dans  d'autres  eoulrées  situées  sous  la  meme 
latitude. 
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et  les  minima  correspondent  pour  chaque  localité  aux  époques 
du  jour  et  de  l’année  où  par  l'effet  de  la  position  du  soleil  la 
température  est  la  plus  élevée,  et  par  conséquent  l’évaporation 
la  plus  forte.  Nous  reviendrons  sur  cette  explication  qui,  si  elle 
est,  comme  nous  allons  le  voir,  insuffisante  à elle  seule  pour 
rendre  compte  des  variations  régulières,  doit  très-probablement 
être  admise  pour  expliquer  une  partie  des  phénomènes  dont  il 
s'agit,  et  en  particulier  les  perturbations  ; car  il  est  certain 
que  l’électricité  atmosphérique  ou  terrestre,  que  nous  avons  vu 
jouer  un  si  grand  rôle  dans  les  phénomènes  météorologiques, 
doit  exercer  une  action  sur  les  mouvements  de  l’aiguille  aiman- 
tée. Mais  la  régularité  avec  laquelle,  par  les  temps  d'orage  et 
pendant  les  plus  violentes  tempêtes  comme  par  les  temps  les 
plus  calmes,  l’aiguille  aimantée  accomplit  le  plus  souvent  son 
oscillation,  parait  peu  compatible  avec  une  explication  qui  fe- 
rait dépendre  cette  oscillation  uniquement  de  cette  électricité 
si  variable  dans  ses  manifestations. 

La  troisième  explication  est  celle  de  Faraday  qui  attribue 
les  variations  magnétiques  aux  propriétés  magnétiques  de 
l’oxygène  de  l’atmosphère , propriétés  qui  suivent  dans  leur 
degré  de  force  les  variations  de  la  température,  eu  ce  sens  que 
le  réchauffement  les  atténue,  et  que  le  refroidissement  les 
exalte.  Suivant  le  cours  du  soleil  dans  ses  effets  calorifiques  sur 
l’atmosphère,  M.  Faraday  parvient  à montrer  que  les  diverses 
variations  qu’éprouve  l’aiguille  aimantée  proviennent  des  dif- 
férents états  magnétiques  de  l’atmosphère  correspondants  à ses 
divers  degrés  de  température;  l’influence  des  heures  du  jour 
et  des  saisons  se  trouvant  ainsi  liée  avec  les  variations  de  la 
température  qui  en  résulte  pour  l’atmosphère.  Mais  nous  ferons 
à cette  explication,  outre  l’objection  générale  que  nous  allons 
présenter,  l'objection  particulière  que  nous  avons  faite  à la  pré- 
cédente, fondée  sur  la  difficulté  de  faire  dépendre  les  mouve- 
ments magnétiques  si  réguliers  dans  leur  période,  d’uue  ac- 
tion dont  l’intensité  doit  être  aussi  variable  que  l’est  le  ré- 
chauffement par  l'effet  du  soleil  de  l'oxygène  de  l'atmosphère. 

L'objection  générale  que  nous  pouvons  faire  à toutes  ces 
explications,  indépendamment  de  la  difficulté  de  les  concilier 


272  RAPPORTS  de  l'électricité  avec  les  phénomènes  naturels. 
avec  la  régularité  des  mouvements  de  l’aiguille  aimantée,  c’est 
que  l’époque  des  variations,  ainsi  que  l’a  très-bien  démontré 
M.  Sabine,  ne  dépend  pas  de  la  position  du  soleil  relativement 
h chaque  lieu  d'observation,  ce  qui  devrait  nécessairement 
exister  si  l’action  du  soleil  est  une  action  indirecte  provenant 
de  son  effet  calorifique,  mais  dépend  de  sa  position  absolue, 
c’est-à-dire  de  sa  présence  dans  l’un  ou  l’autre  hémisphère; 
tellement  que  par  exemple  la  variation  diurne  change  de  sens 
en  môme  temps  à Sainte-Hélène  et  au  Cap  de  Bonnc-Lspérance, 
quoique  leur  latitude  soit  très-différente,  et  ce  changement  a 
lieu  pour  les  deux  stations,  lors  même  que  l’une  et  l’autre 
sont  dans  l’hémisphère  austral,  au  moment  où  le  soleil  tra- 
verse l’équateur,  c’est-à-dire  aux  deux  équinoxes  seulement, 
et  non  au  moment  où  il  traverse  les  parallèles  sur  lesquels  elles 
, sont  situées. 

C’est  donc,  avons-nous  dit,  dans  l'action  directe  du  soleil 
qu’il  faut  chercher  l'explication  des  variations  ordinaires  et  pé- 
y riodiques  des  éléments  magnétiques;  le  Père  A.  Secchi  vient  de 
, le  démontrer  par  une  analyse  remarquable  qu’il  a faite  de  ces 
variations  et  de  leurs  rapports  avec  les  positions  du  soleil. 

S’occupant  d’abord  des  variations  diurnes  et  annuelles  de  la 
déclinaison,  le  Père  Secchi  résume  les  résultats  des  observa- 
tions nombreuses  faites  sur  ces  variations  en  quelques  prin- 
cipes, que  nous  reproduisons  d’autant  plus  volontiers  qu’ils 
donnent  une  idée  à la  fois  exacte  et  générale  de  cet  ordre  de 
phénomènes,  quelle  que  soit  du  reste  la  théorie  qu’on  adopte 
pour  les  expliquer. 

1°  Les  variations  diurnes  de  l’aiguille  aimantée  suivent  dans 
. leur  cours  le  temps  du  lieu  d’observation. 

2°  Le  pôle  de  l’aiguille  qui  se  trouve  le  plus  rapproché  du 
soleil  (le  pôle  sud  dans  notre  hémisphère)  exécute  une  double 
excursion  diurne  de  la  manière  suivante  : il  se  trouve  à un 
maximum  d’excursion  occidentale  quatre  ou  cinq  heures  avant 
que  le  soleil  passe  au  méridien  du  lieu;  de  là  il  marche  vers 
l’orient  avec  une  vitesse  croissante,  dont  le  maximum  se  pré- 
sente vers  le  passage  du  soleil  par  le  méridien  magnétique,  et 
il  atteint  la  limite  de  son  excursion  orientale  une  ou  deux 
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heures  après  ce  passage.  Lorsque  le  soleil  s’abaisse  pour  se 
coucher,  l’aiguille  retourne  en  arrière,  et  quand  le  soleil  passe' 
au  méridien  inférieur,  la  même  oscillation  se  répète  pendant  la 
nuit,  mais  avec  moins  d'amplitude.  Les  heures  limites  de  ces 
changements  varient  avec  les  saisons  ; généralement  elles  s'a- . 
vancent  en  été,  et  se  retardent  en  hiver.  Toutes  les  variations 
sont  les  mêmes  dans  les  deux  hémisphères,  pourvu  qu’on 
change  le  nom  du  pôle  dont  on  suit  la  marche.  Comme  "les 
points  d’inflexion  de  la  courbe  diurne  dépendent  du  passage 
du  soleil  au  méridien  magnétique,  si  deux  lieux  situés  dans 
l’hémisphère  boréal  ont  des  déclinaisons  opposées,  le  premier  à 
l’est,  le  second  à l’ouest,  les  phases  du  second  seront  retar- 
dées par  rapport  à celles  du  premier.  Si  les  lieux  qu’on  consi- 
dère ne  sont  pas  dans  le  même  hémisphère,  il  faudra  tenir 
compte  à la  fois  de  leur  déclinaison  et  de  l’opposition  qui  ré- 
sulte dans  leurs  mouvements  magnétiques,  du  fait  qu’ils  sont 
dans  des  hémisphères  différents. 

3°  L’excursion  diurne  de  l’aiguille  est  la  somme  de  deux  ex- 
cursions séparées,  dont  la  première  dépend  de  l'angle  horaire 
et  la  seconde  de  la  déclinaison  du  soleil.  Ces  deux  oscillations, 
en  se  superposant  d'une  manière  variable,  produisent  par  leurs 
interférences  tous  les  phénomènes  de  variation  diurne  et  an- 
nuelle ordinaire.  C'est  ce  qu’on  peut  constater  au  moyen  des 
observations  faites  à Toronto,  à Ilobarton,  à Sainte-Hélène  et 
au  Cap  de  Bonue-Espérance,  qui  montrent  que  la  position  de 
l’aiguille  aimantée  à un  instant  quelconque  dépend  de  la  situa- 
tion du  soleil,  relativement  au  méridien  du  lieu  et  relative- 
ment à l’équateur.  Ou  peut  éliminer  l'effet  de  l'une  de  ces 
causes  de  façon  qu'il  ne  reste  que  la  seconde.  Pour  avoir  seule 
la  période  diurne,  on  n'a  qu'à  prendre  la  moyenne  de  toutes  les 
observations  faites  pendant  une  année  à chacune  des  heures  de 
la  journée,  et  si  l’on  construit  graphiquement  une  courbe  en 
prenant  les  heures  pour  abscisses,  et  les  moyennes  de  décli- 
naison ainsi  obtenues  pour  ordonnées,  on  obtient  une  courbe 
qui  représente  l’oscillation  diurne  que  l’aiguille  exécuterait  si 
la  déclinaison  du  soleil  était  constante.  Maintenant  on  prend 
seulement  ces  moyennes  pour  chaque  mois,  on  à alors  une 
III.  18 
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courbe  des  moyennes  horaires  mensuelles  qui  passe  tantôt  au- 
dessus,  tantôt  au-dessous  de  la  première,  qui  est  celle  des 
moyennes  horaires  annuelles.  Pour  apprécier  l'effet  de  la  décli- 
naison du  soleil,  il  n’y  a qu’à  retrancher  les  ordonnées  de  la 
courbe  moyenne  annuelle  des  ordonnées  de  la  courbe  moyenne 
mensuelle;  on  obtient  ainsi  une  nouvelle  courbe  représentant 
pour  chaque  mois  l’effet  du  déplacement  du  soleil.  On  re- 
marque que  ces  courbes  mensuelles  sont  d’une  forme  pareille 
à celle  des  courbes  annuelles,  qu’elles  sont  opposées  pour  les 
mois  de  déclinaison  opposée,  et  que  pour  les  mois  équinoxiaux, 
elles  sont  très-peu  prononcées,  de  telle  façon  que  l'on  y voit 
prédominer  la  partie  du  mois  qui  participe  de  la  plus  grande 
distance  de  l’équinoxe;  cela  est  surtout  évident  pour  le  mois 
de  septembre  pour  lequel  le  changement  semble  se  faire  le  jour 
même  du  passage  du  soleil  à l’équateur.  La  marche  de  la  courbe 
indique  nettement  que  la  grandeur  de  l’excursion  dépend  à la 
fois  de  la  déclinaison  du  soleil  et  de  la  force  magnétique  absolue 
au  lieu  d’observation  1 . Ainsi  les  excursions  sont  moindres  à 
Sainte-Hélène  qu'au  Cap,  moindres  au  Cap  qu'à  llobarton, 
moindres  à llobarton  qu'à  Toronto.  Le  signe  des  courbes  men- 
suelles ne  dépend  ni  de  la  latitude  géographique  ni  du  passage 
du  soleil  au  zénith  du  lieu  ; c’est  ce  que  M.  Sabine  avait  fait 
déjà  remarquer  en  ce  qui  concerne  Sainte-Hélène.  Évidemment 
les  moments  auxquels  correspondent  dans  chaque  station  ces 
maxima  d’excursion  dépendent  du  passage  du  soleil  au  méri- 
dien magnétique  ; toutefois  la  grandeur  des  excursions  n’est 
pas  en  rapport  avec  les  saisons  du  lieu,  mais  avec  la  position 
absolue  du  soleil  par  rapport  à la  terre;  il  ne  faut  pas  oublier 
qu’il  s’agit  non  de  l’amplitude  des  variations  diurnes,  mais 
des  mensuelles.  Ainsi  la  plus  grande  excursion  mensuelle  à 
Hobarton  et  au  Cap  a lieu  dans  le  mois  d'aoiit,  qui  est  un  mois 
d’hiver,  et  cette  plus  grande  excursion  a lieu  à Toronto  dans 
le  môme  mois,  c’est-à-dire  en  été.  A Sainte-Hélène  elle  ne  se 

* Ce  résultat  de  l'observation  est  bien  favorable  i la  théorie  qui  fait  dépendre 
de  l'aruon  du  soleil,  aussi  bien  le  forée  absolue  que  la  variation  qu'elle  éprouve 
dans  sa  direction  et  dons  sou  intensité. 
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produit  pas  quand  le  soleil  est  au  zénith,  mais  bien  quand  il 
en  est  le  plus  éloigné,  savoir  dans  les  mois  de  juin,  juillet  et 
août.  Quand  on  veut  éliminer  des  courbes  mensuelles  l’effet  de 
la  déclinaison  solaire,  il  suftit  d'ajouter  deux  «à  deux  les  mois 
où  le  soleil  a une  déclinaison  opposée,  et  on  reconnaît  alors 
l’existence  d'une  période  semi-diurne  que  nous  avons  déjà 
constatée,  de  sorte  qu’on  peut  regarder  comme  certain  que  l’ai- 
guille est  constamment  soumise  à une  période  d'oscillation 
diurne  et  à une  autre  période  semi-diurne;  cette  dernière  pa- 
rait dépendre  plutôt  de  la  latitude  géographique  que  de  la  lati- 
tude magnétique. 

Le  Père  Secchi  croit  en  résumé  pouvoir  conclure  de  toutes 
les  phases  qu’éprouve  la  variation  de  la  déclinaison  que  le  so- 
leil agit  sur  F aiguille  aimantée  comme  s'il  était  lui-même  un 
grand  aimant  placé  à une  grande  distance  de  la  terre,  et  ayant 
ses  pôles  de  même  nom  que  ceux  de  la  terre  tournés  du  même  côté 
du  ciel.  Il  faut  seulement  avoir  égard  pour  reconnaître  l'exac- 
titude de  cette  loi  aux  actions  inverses  que  l’aiguille  éprouve 
de  la  part  du  soleil  dans  les  24  heures  par  l’effet  de  la  rotation 
de  la  terre,  la  face  de  l’aiguille  qui  regarde  le  soleil  étant  dif- 
férente à midi  et  à minuit,  et  la  terre  étant  interposée  à la  se- 
conde époque.  Nous  reviendrons  dans  un  instant  sur  la  manière 
dont  il  faut  envisager  cette  action  du  soleil  sur  l’aiguille  ; mais 
il  nous  faut  auparavant  montrer  que  les  variations  des  élé- 
ments magnétiques,  autres  que  la  déclinaison,  rentrent  dans  la 
même  loi. 

Les  variations  de  la  force  horizontale  déterminées  par  le 
rtiagnétomètrc  bifilaire,  et  celles  de  la  force  verticale,  comparées 
à Sainte-Hélène,  au  Cap,  à Toronto  et  à llobarlon,  conduisent  le 
Père  Secchi  à celte  solution  générale,  savoir  que  la  composante 
horizontale  et  la  composante  verticale  peuvent  se  résoudre  en 
périodes  diurnes  et  semi-diurnes  qui  dépendent  de  la  décli- 
naison du  soleil  et  de  la  latitude  géographique.  Quant  à l’in- 
clinaison, ses  phases  sont  analogues  à celles  de  la  déclinaison, 
mais  avec  une  avance  de  trois  heures,  et  les  maxima  de 
force  horizontale  correspondent  en  général  aux  minima  d'in- 
clinaison, ce  qui  doit  être.  La  force  totale  est  soumise  à 
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Toronlo  à deux  périodes,  dont  le  maximum  et  le  minimum 
principal  sont  à 5 heures  après  midi,  et  à 3 heures  ou  4 heures 
du  matin,  et  le  maximum  et  le  minimum  principal  à 6 ou 
8 heures,  et  lü  ou  il  heures  du  matin.  A Uobarton,  la  période 
secondaire  se  manifeste  moins  complètement  dans  certains 
mois  que  dans  d'autres,  et  au  Cap  les  variations  de  la  force 
totale  sont  presque  complémentaires  de  celles  de  la  déclinai- 
son1. Nous  rappelons  encore  ici  l’observation  importante  de 
M.  Sabine,  qu'à  Toronto  et  à Uobarton,  la  force  totale  est  à son 
maximum  dans  les  mêmes  mois,  savoir  décembre  et  janvier, 
quoiqu'ils  correspondent  à des  saisons  opposées  dans  les  deux 
hémisphères,  d'où  le  PèreSecchi  conclut  que  la  force  perturba- 
trice solaire  est  plus  grande  quand  la  distance  du  soleil  est  plus 
petite  et  qu'elle  ne  dépend  pas  des  saisons. 

Il  me  semble  plus  naturel  d'en  conclure  que  ce  n'est  pas 
seulement  la  force  perturbatrice,  mais  la  force  même  absolue 
du  magnétisme  terrestre  qui  dépend  du  soleil , d'autant  plus 
que  le  Père  Secchi  admet  bien  que  ce  n’est  pas  sur  l'aiguille 
directement  qu'agit  le  soleil , mais  qu’il  agit  sur  elle  indirecte- 
ment en  modifiant  le  magnétisme  du  globe.  Or,  si  l’action  du 
soleil  est  l’origine  des  propriétés  magnétiques  de  la  terre,  soit 
par  un  efTet  direct  d'aimantation,  soit,  ce  qui  est  plus  probable, 

1 Pour  bien  sc  rendre  compte  de  tout  l'ensemble  des  périodes  d'oscillation 
qu'éprouve  l'aiguille,  il  faut  supposer,  avec  M.  Sabine,  une  aiguille  aimantée 
suspendue  non  plus  par  un  axe,  mais  par  un  seul  point  savoir  son  centre  de 
gravité,  et  qui  serait  libre  d'obéir  à toutes  les  impulsions  simultanées  quelle  que 
soit  leur  direction.  .M.  Sabine  a construit  les  courbes  que  tracerait  une  aiguille 
dans  ces  conditions,  en  prenant  deux  axes  coordonné»  rectangulaires  dont  l'ori- 
gine représente  la  position  moyenne  diurne  de  l’aiguille,  et  en  prenant  pour  cha- 
que heure  les  déclinaisons  pour  abscisses  et  les  inclinaisons  pour  ordonnées.  On 
reconnaît  alors  que  l’oscillation  de  l'aiguille  a toujours  dans  les  vingt-quatre  heures 
une  période  double,  l'une  diurne,  l’autre  nocturne,  dont  l’extension  varie  nota- 
blement suivant  les  saisons.  La  période  diurne,  trés-développée  en  été,  se  res- 
serre en  hiver  ; tandis  que  la  période  nocturne,  à peine  marquée  en  été,  s’étend 
notablement  en  hiver.  L’n  caractère  remarquable  de  toutes  les  périodes  simples, 
c’est  que  le  maximum  et  le  minimum  se  produisent  à six  heures  de  distance  en- 
viron. On  voit  que  l’aiguille  perd  sa  plus  grande  vitesse  au  moment  où  le  soleil 
passe  au  méridien  magnétique,  et  que  les  mouvements  d'inclinaison  sont  complé- 
mentaires u 3 heures  de  distance  de  ceux  de  déclinaison. 
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par  la  production  de  courants  d’induction  ayant  la  direction  gé- 
nérale de  l’E.  à l’O. , il  est  facile  de  concevoir  que  les  changements 
de  position  relative  du  soleil  et  de  la  terre,  soit  diurne,  soit  an- 
nuelle, doivent  entraîner  des  modifications  dans  la  direction, 
l'intensité  et  la  distribution  de  ces  courants.  En  particulier,  la 
différence  qui  existe  entre  la  période  nocturne  et  la  période 
diurne  serait  une  conséquence  de  l'interposition  de  la  terre  entre 
le  soleil  elle  lieu  où  est  l'aiguille,  interposition  qui  doit  nécessai- 
rement modifier  les  courants  induits;  il  ne  peut  y avoir  identité 
à cet  égard  entre  deux  points  situés,  il  est  vrai,  aux  extrémités  ~f~ 
du  même  diamètre  d'une  sphère,  mais  dont  l’un  est  tourné  vers  f 
le  corps  inducteur,  tandis  qu’entre  ce  corps  et  l'autre  se  trouve  ( 
interposée  toute  la  masse  de  la  sphère.  11  y aurait  un  grand  intérêt 
à étudier  soit  théoriquement,  soit  expérimentalement,  quelle  de- 
vrait être  la  distribution  des  courants  induits  sur  une  sphère 
conductrice  à laquelle  un  mouvement  rapide  de  rotation  serait 
imprimé  sous  l'influence  d'un  fort  aimant  inducteur,  en  cher- 
chant à déterminer  l’état  électrodynamique  de  chacun  îles  points 
de  la  sphère  au  même  instant,  ce  qui  permettrait  d'en  conclure 
l'état  électrodynamique  du  même  point  dans  scs  positions  suc- 
cessives pendant  une  rotation  de  la  sphère  *. 

Comme  nous  l’avons  déjà  remarqué , les  résultats  qu’on 
obtiendrait  dans  l’hypothèse  d'une  sphère  conductrice  homo- 
gène, ne  seraient  applicables  que  d'une  manière  très-générale 
au  cas  de  la  terre,  puisque  celte  homogénéité  et  cette  con- 
ductibilité parfaites  n'existent  pas  chez  elle;  mais  c'est  sur 
les  phénomènes  de  direction  et  d'intensité  absolues  que  cette 
différence  entre  le  cas  réel  et  le  cas  hypothétique  se  ferait  sur- 
tout sentir  ; les  variations  en  seraient  beaucoup  moins  influen- 
cées, comme  on  le  conçoit  facilement,  sauf  cependant  les  va- 
riations séculaires  qui  trouveraient  leur  explication  dans  les 
modifications  qu'éprouve  la  constitution  même  du  globe.  De 
semblables  modifications  doivent  entraîner,  en  effet,  des  chan- 
gements dans  la  direction  et  l'intensité  des  courants  induits  ; 


1 11  ferait  probablement  plus  facile  d’obtenir  cette  détermination  en  faisant 
mouvoir  l'aimant  plutôt  que  la  spbére. 
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mais  ces  changements  ne  peuvent  être  que  très-lents,  comme 
les  modifications  qui  leur  donnent  naissance,  et  par  conséquent 
ne  peuvent  pas  avoir  d'influence  sensible  sur  les  variations 
diurnes  et  même  mensuelles. 

Nous  avons  jusqu’ici  supposé  le  soleil  immobile,  et  c'est  dans 
le  mouvement  seul  de  la  terre  que  nous  avons  cherché  la  cause 
de  l’induction.  Ûr,  le  soleil  a un  mouvement  autour  de  son 
axe,  etoe  mouvement  pourrait  modifier  son  action  inductrice  plus 
ou  moins  suivant  la  manière  dont  sont  dirigées  les  forces  ma- 
gnétiques qui  en  émanent.  Cependant  il  ne  paraîtrait  pas  que 
cette  influence  puisse  avoir  un  effet  bien  sensible.  Une  circon- 
stance, qui  parait  en  avoir  un  plus  prononcé,  c’est  l'état  de  la 
surface  du  globe  solaire.  On  a remarqué  une  coïncidence  assez 
frappante  entre  l’augmentation  des  perturbations  de  l'aiguille 
et  celle  des  taches  du  soleil  ; c’est  dans  les  aimées  où  les 
taches  ont  été  les  moins  nombreuses,  telles  que  1833  et  1843 
qu’on  a observé  le  moindre  nombre  de  perturbations  magnéti- 
ques, et  dans  celles  de  1837-1838  et  1847-1848,  où  elles  ont 
été  les  plus  nombreuses,  qu'il  y a eu  le  plus  de  perturbations. 
Mais  ce  qu'il  y a de  plus  remarquable  dans  la  coïncidence  que 
nous  venons  de  signaler,  c’est  l’existence  d’une  période  décen- 
nale des  taches  du  soleil,  qui  coïnciderait  avec  la  période  décen- 
nale constatée  par  M.  Lamont,  dans  l’amplitude  des  variations 
diurnes,  de  telle  façon  que  les  années  où  il  y aurait  le  plus  de 
taches  seraient  également  celles  où  l’amplitude  des  variations 
serait  la  plus  considérable.  M.  Arago  a également  vérifié  cette 
coïncidence. 

f Nous  avons  dit  plus  haut  que,  tout  en  reconnaissant  que  l’ac- 
tion directe  du  soleil  est  la  principale  cause  des  variations  des 
éléments  magnétiques,  nous  n’excluions  pas  complètement  son 
action  indirecte,  telle  qu’elle  est  exercée  en  particulier  par  la  pro- 
duction des  courants  électriques  qui  résultent  de  la  réunion  de 
l’électricité  positive  qu’emportent  les  vapeurs  qui  s’élèvent  de  la 
mer,  avec  la  négative  restée  dans  le  sol.  Cette  action  est  sur- 
tout sensible  sur  l’aiguille  de  déclinaison,  dont  les  mouvements 
suivent  une  période  aualogue  eu  partie  à celle  de  la  tempéra- 
ture et  des  autres  changements  météorologiques  diurnes  et  au- 
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nuels.  Mais  elle  esl  nulle  suc  la  variation  des  composantes  hori- 
zontale et  verticale,  et  par  conséquent  sur  la  variation  de  l’incli- 
naison et  de  l'intensité,  qui  se  manifestent  à des  heures  diffé- 
rentes de  celles  des  changements  de  température,  et  qui  ont 
évidemment  uue  autre  origine.  Cette  origine  est  en  effet  l'ac- 
tion directe  du  soleil,  qui  dépend  uniquement  de  sa  position 
par  rapport  au  lieu  d'observation , action  qui  se  manifeste  sur 
la  variation  de  tous  les  éléments , et  par  conséqueut  sur  celle 
de  la  déclinaison,  mais  qui  n’empêche  pas  que  cette  dernière 
ne  provienne  aussi  et  en  même  temps  de  l’influence  que  nous 
venons  de  signaler.  Les  courants  engendrés  par  la  réunion  de 
l'électricité  positive  dont  l’atmosphère  est  chargée,  avec  la 
négative  qui  est  restée  dans  le  sol,  doivent  cheminer  dans  cha- 
que hémisphère  des  régions  polaires  aux  régions  équatoriules, 
et  par  conséquent  contribuer  à dévier  l’aiguille  de  déclinaison 
à l'ouest  dans  l'hémisphère  nord,  à l'est  dans  l'hémisphère  sud. 
Plus  concentrés  près  des  pèles,  ces  courants  doivent  y exercer 
une  actiou  plus  puissante  que  dans  les  points  rapprochés  de  l'é- 
quateur, et  leur  elfet  doit  être  plus  ou  moins  prononcé  comme 
leur  intensité  qui  est  elle-même  variable  avec  les  circonstances 
météorologiques,  et  par  conséqueut  avec  les  heures  de  la  jour- 
née. Leur  effet,  qui  tantôt  s'ajoute,  tantôt  est  contraire  à celui 
qui  résulte  de  l’action  directe  du  soleil,  étant  donc  très-varia- 
ble, il  en  résulte  que,  quoiqu'elles  obéissent  à une  loi  générale  et 
constante,  les  variatious  diurnes  de  l'aiguille  aimantée  ne  sont 
pas  deux  jours  dans  l'année  exactement  semblables  quant  à 
leur  amplitude,  ce  qui  serait  difficile  à expliquer,  si  l'action 
directe  du  soleil  était  la  seule  cause  efficiente  de  ces  variations. 
Uue  preuve  assez  frappante  du  rôle  que  jouent  ces  courants 
dans  la  production  de  ce  phénomène  se  trouve  dans  la  remar- 
que de  M.  Keslhubcr,  qui  en  soumettant  la  grandeur  du  chan- 
gement diurne  de  déclinaison  de  1842  à 1850  inclusivement 
au  mode  de  calcul  employé  ordinairement  pour  les  phénomènes 
périodiques,  esl  parvenu,  au  moyen  de  nombreuses  observa- 
tions faites  à l'Observatoire  de  Kreusnnvnster,  à établir  que  la 
yrandeur  de  la  variation  diurne  de  la  déclinaison  pendant  tous 
le*  mois  de  l'année  marche  parallèlement  avec  les  changements  de 
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l' humidité  de  l’air ; elle  est  la  plus  petite  à l'époque  de  la  plus 
grande  humidité,  et  la  plus  grande  lors  du  minimum  d' humidité. 
Ce  rapprochement  entre  l'amplitude  de  la  variation  de  l’incli- 
naison et  le  degré  plus  ou  moins  grand  de  l’humidité  de  l’air, 
ne  peut  provenir  que  de  ce  que  l’électricité  positive  qui  est  dans 
l’atmosphère  pouvant  se  réunir  d’autant  plus  facilement  avec 
la  positive  du  sol  que  l’air  est  plus  humide,  les  courants  diri- 
gés du  pôle  à l’équateur,  et  par  conséquent  la  déviation  de  l’ai- 
guille qu’ils  déterminent , sont  d’autant  plus  faibles  qu’une 
proportion  plus  grande  des  deux  électricités  s’est  neutralisée 
directement,  et  par  conséquent  que  l’air  est  plus  humide. 

Mais  c’est  surtout  dans  la  production  des  perturbations  de 
l’aiguille  que  l’action  des  courants  dont  il  s’agit  fait  sentir  son 
influence.  Ce  sont  eux  probablement  qui  constituent  cette  onde 
polaire  dont  parle  M.  Bravais,  qui  agit  concurremment  avec 
l’onde  équatoriale,  c'est-à-dire  avec  l’influence  qui  semble  pro- 
venir de  l'équateur,  et  qui  elle-même  serait  le  résultat  de  l'action 
directe  du  soleil.  Cette  origine  de  l'onde  polaire  expliquerait 
pourquoi  les  perturbations  sont  d'autant  plus  prononcées  et 
plus  fréquentes  que  les  stations  où  on  les  observe  sont  plus 
rapprochées  des  pôles.  Elle  serait  moins  facile  à concilier,  il  est 
vrai,  avec  le  fait  si  remarquable  de  la  simultanéité  généralement 
observée  des  perturbations  dans  des  lieux  de  la  terre  les  plus 
distants  les  uns  des  autres,  quoique  cependant  on  puisse  conce- 
voir une  solidarité  assez  complète,  sous  le  rapport  de  leur  état 
électrique,  entre  toutes  les  parties  du  globe  terrestre,  une  fois 
qu’il  est  reconnu  que  ce  globe  est  un  très-bon  conducteur.  Au 
reste,  le  phénomène  des  perturbations  magnétiques  étant  inti- 
mement lié  à celui  qui  doit  faire  l'objet  particulier  de  notre 
étude  dans  le  paragraphe  suivant , nous  renvoyons  à ce  pa- 
ragraphe tout  ce  que  nous  aurions  encore  à dire  sur  son  ori- 
gine. 

§ 4.  PIW*nomèDC«  naturel*  lié*  b* or  le  mnjtnétitimc  terrestre. — 
Aurore»  boréale». 


Le  siège  du  magnétisme  terrestre  étant  dans  la  terre  elle- 
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même,  il  semble  que  les  phénomènes  qui  se  passent  à sa  surface 
ou  à son  intérieur  doivent  modifier  ce  magnétisme  ou  être  mo- 
difiés par  lui.  Jusqu’ici  cependant  cet  ordre  de  relations  n’a  pas 
été  constaté  d’une  manière  bien  positive;  il  est  pourtant  pro- 
bable que  les  variations  qu’ont  éprouvées,  depuis  qu’on  les 
observe,  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l'intensité  magnétiques 
ont  dû  dépendre  de  changements  survenus  à la  surface  du 
globe,  tels  que  le  déplacement  des  glaces  polaires,  ou  de  modifi- 
cations éprouvées  par  les  couches  inférieures  de  la  terre,  telles 
que  soulèvements,  affaissements,  etc.  Mais  ces  changements  et 
ces  modifications  ont  lieu  d’une  manière  en  général  si  lente  et 
si  continue  qu’il  est  difficile  de  s’assurer  s’il  existe  quelque  liai- 
son entre  eux  et  les  mouvements  de  l’aiguille  aimantée.  Toute- 
fois on  a remarqué,  en  bien  des  occasions,  que  l’aiguille  aiman- 
tée est  affectée  par  les  tremblements  de  terre.  Ainsi  M.  Arago 
observa,  le  19  février  1822,  une  agitation  extraordinaire  dans 
l’aiguille  des  variations  diurnes  de  l’Observatoire,  et  il  y avait 
au  même  moment  un  fort  tremblement  de  terre  en  Auvergne,  à 
Lyon  et  en  Suisse.  M.  Gaya  également  observé  à Valdivia,  sur 
la  côte  occidentale  de  l’Amérique  du  Sud,  une  perturbation 
très-remarquable  de  l’aiguille  aimantée  à l’époque  d’un  ter- 
rible tremblement  de  terre  qui  eut  lieu  dans  ces  parages  en 
février  1836. 

Mais  parmi  les  phénomènes  naturels,  il  en  est  un  dont  la 
connexion  avec  le  magnétisme  terrestre  est  si  bien  établie  que 
l’on  a,  dans  le  mouvement  qu’éprouve  l’aiguille  aimantée,  une 
preuve  de  sa  présence.  Ce  phénomène  est  celui  de  l’aurore 
boréale  ou  plutôt  de  l’aurore  polaire,  car  il  y a des  aurores 
australes  aussi  bien  que  des  aurores  boréales.  Voici  la  descrip- 
tion qu’en  donne  M.  de  Humboldt  dans  le  Cosmos  à qui  je 
l'emprunte,  à cause  de  la  manière  remarquable  avec  laquelle  les 
principaux  détails  de  l’apparence  du  phénomène  y sont  exposés, 
de  façon  à en  faire  ressortir  les  points  essentiels. 

« Une  aurore  boréale  est  toujours  précédée  de  la  formation  à 
l’horizon  d’une  sorte  de  voile  nébuleux  qui  monte  lentement 
jusqu’à  une  hauteur  de  4 à 6,  à 8,  et  même  de  10  degrés.  C’est 
vers  le  méridien  magnétique  du  lieu  que  le  ciel,  d’abord  pur, 
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commence  à se  rembruuir.  A travers  ce  segment  obscur,  dont 
la  couleur  passe  du  brun  au  violet,  les  étoiles  se  voient  comme 
à travers  un  épais  brouillard,  lin  arc  plus  large,  mais  d’une 
lumière  éclatante,  d'abord  blauc,  puis  jaune,  borde  le  segment 
obscur,  (Quelquefois  l’arc  lumineux  paraît  agité  pendant  des 
heures  entières,  par  une  sorte  d'effervescence  et  par  un  conti- 
nuel changement  de  forme  avant  le  lever  des  rayons  et  des 
colonnes  de  lumière,  qui  montent  jusqu’au  zénith.  Plus  l’émis- 
sion de  la  lumière  polaire  est  intense,  et  plus  vives  en  sont  les 
couleurs,  qui  du  violet  et  du  blanc  bleuâtre  passent  par  toutes 
les  nuances  intermédiaires,  au  vert  et  au  rouge  purpurin. 
Tunti'it  les  colonnes  de  lumière  paraissent  sortir  de  l'arc  bril- 
lant, mélangées  de  rayons  noirâtres  semblables  à une  fumée 
épaisse,  tantôt  elles  s'élèvent  simultanément  en  différents  points 
de  l’horizon;  elles  se  réunissent  eu  une  mer  de  flammes  dont 
aucune  peinture  ne  saurait  rendre  la  magnificence,  carà  chaque 
instant  de  rapides  ondulations  en  font  varier  la  forme  et  l’éclat. 
Le  mouvement  parait  accroître  la  visibilité  du  phénomène. 
Autour  du  point  qui  répond,  dans  le  ciel,  à la  direction  pro- 
longée de  l’aiguille  d’inclinaison,  les  rayons  paraissent  se  ras- 
sembler, et  former  la  couronne  boréale.  Il  est  rare  que  l’appa- 
rition soit  aussi  complète  et  se  prolonge  jusqu’à  la  formation 
de  la  couronne;  mais  quand  celle-ci  parait,  elle  annonce  tou- 
jours la  liu  du  phénomène.  Les  rayons  deviennent  alors  plus 
rares,  plus  courts  et  moins  vivement  colorés.  On  ne  voit  bientôt 
plus  sur  la  voûte  céleste  que  de  larges  taches  nébuleuses  immo- 
biles, pâles  ou  d’une  couleur  cendrée;  elles  ont  déjà  disparu 
que  les  traces  du  segment  obscur,  par  ou  l’apparition  débute, 
persistent  encore  à l'horizon.  » 

La  liaison  qui  parait  exister  entre  la  lumière  polaire  et  l’ap- 
parition d’une  certaine  espèce  de  nuages  est  confirmée  par  tous 
les  observateurs  ; tous  ont  affirmé  que  la  lumière  polaire  émet- 
tait ses  plus  vifs  rayons  lorsque  les  hautes  ripions  de  l'air  conte- 
naient des  amas  de  cirro-stralus  assez  ténus  et  assez  légers  pour 
faire  naître  une  couronne  autour  de  la  lumière.  (Quelquefois  ces 
nuages  segroupeut  et  s'arrangent  à peu  près  comme  les  rayons 
d'une  aurore  boréale;  alors  .ils  paraissent  troubler  l'aiguille 
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aimantée  *.  Après  une  brillante  aurore  boréale,  on  a pu  recon- 
naître dans  la  matinée  suivante  des  traînées  de  nuages  qui 
avaient  paru  pendant  la  nuit  autant  de  rayons  lumineux. 

La  hauteur  absolue  des  aurores  boréales  a été  estimée  d’une 
manière  très-différente  par  les  observateurs.  On  a cru  long- 
temps pouvoir  la  déterminer  en  regardant,  de  deux  endroits 
très-distants  l’un  de  l’autre,  la  même  partie  de  l'aurore,  par 
exemple,  la  couronne;  mais  on  partait  d’une  base  inexacte, 
savoir  que  les  deux  observateurs  avaient  bien  les  yeux  dirigés 
sur  le  môme  point  en  même  temps,  tandis  qu'il  est  bien  prouvé 
maintenant  que  la  couronne  est  un  effet  de  perspective  dù  à la 
convergence  apparente  des  rayons  parallèles  situés  dans  le 
méridien  magnétique;  de  sorte  que  chacun  voit  son  aurore 
boréale  comme  chacun  voit  son  are-en-ciel.  Aussi  l’aspect  du 
phénomène  dépend-il  de  la  position  de  l’observateur.  Le  siège 
de  l’aurore  boréale  est  dans  les  régions  supérieures  de  l’atmo- 
sphère; quelquefois  même  il  parait  qu’elle  se  produit  dans  les 
régions  moins  élevées  où  se  forment  les  nuages.  C’est  du  moins 
ce  qui  résulte  de  quelques  observations,  de  celles  notamment 
du  capitaine  Franklin,  qui  vit  une  aurore  boréale  dont  la 
lumière  lui  parut  éclairer  la  surfaee  inférieure  d’uue  couche  de 
nuages,  tandis  qu’à  30  ou  40  kilomètres  plus  loin,  M.  Kendal 
qui  avait  veillé  toute  la  nuit  sans  perdre  le  ciel  de  vue  un  seul 
moment,  n’aperçut  aucune  trace  de  lumière.  Le  capitaine  Parry 
a vu  une  aurore  boréale  se  dessiner  contre  le  flanc  d’une  mon- 
tagne, et  on  assure  qu'on  a aperçu  quelquefois  un  cercle  lumi- 
neux sur  la  surface  même  de  la  mer,  autour  du  pôle  magné- 
tique. Le  lieutenant  Hood  et  le  docteur  Richardson  s’étant  placés 
à une  distance  d’environ  18  lieues  l’un  de  l’autre,  pour  faire 
des  observations  simultanées  d'où  l’on  pût  conclure  la  parallaxe 
du  phénomène,  et  par  conséquent  sa  hauteur,  furent  conduits 
à reconnaître  que  l’aurore  boréale  n’était  pas  à une  hauteur 
supérieure  à deux  lieues.  Enfin  M.  Liais  ayant  eu  l’occasion 

1 Le  ['ère  Secchi  a remarqué  que  les  perturbations  magnétiques  sc  manifes- 
tent à Rome  pétulant  que  le  ciel  est  voilé  de  nuages  légèrement  phosphorescents , 
qui  de  nuit  présentent  l'apparence  de  faibles  aurores  boréales. 
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d'appliquer  une  méthode,  qu'il  a imaginée  pour  mesurer  la 
hauteur  des  aurores  boréales , à une  aurore  vue  à Cher- 
bourg le  31  octobre  1853,  a trouvé  que  l’arc  de  cette  aurore 
était  à environ  4,000  mètres  au-dessus  du  sol  pour  son  bord 
inférieur1. 

Mairan  et  Dalton  avaient  cru  que  l'aurore  boréale  était  un 
phénomène  cosmique  et  non  atmosphérique.  Mais  déjà  M.  Biol, 
qui  avait  eu  l'occasion  d’observer  lui-même  les  aurores  aux 
lies  Schetland  en  1817,  avait  été  conduit  à reconnaître  que 
c'est  un  phénomène  atmosphérique,  par  la  considération  que 
les  arcs  et  les  couronnes  de  l'aurore  ne  participent  nullement 
au  mouvement  apparent  des  astres  d’orient  en  occident,  preuve 
qu’ils  sont  entraînés  par  la  rotation  de  la  terre.  Dès  lors,  pres- 
que tous  les  observateurs  sont  arrivés  à la  même  conclusion  ; 
nous  citerons  en  particulier  MM.  Loltin  et  Bravais  qui  ont  ob- 
servé plus  de  cent  quarante-trois  aurores  boréales. 

Il  est  donc  bien  constant  maintenant  que  l’aurore  boréale 
n'est  point  un  phénomène  extra-atmosphérique.  Aux  preuves 
tirées  de  l’apparence  même  du  phénomène,  on  peut  en  ajouter 
d’autres  tirées  de  certains  effets  qui  l’accompagnent,  tels  que 
le  bruit  de  crépitation  que  les  habitants  les  plus  rapprochés 
du  pôle  affirment  entendre  quand  il  y a apparition  d’une  au- 
rore, et  que  l’odeur  sulfureuse  qui  l'accompagne.  Enfin,  si  le 
phénomène  se  passait  en  dehors  de  notre  planète  et  de  son  atmo- 
sphère, pourquoi  n’aurait-il  lieu  qu’aux  régions  polaires  ? 

M.  de  Tessan  qui,  dans  le  voyage  autour  du  monde  de  la 
Venus,  a eu  l’occasion  de  voir  une  belle  aurore  australe,  qu'il 
décrit  avec  beaucoup  de  soin,  estime  aussi  que  ce  phénomène 
se  passe  dans  l’atmosphère.  Le  sommet  de  l’aurore  boréale 


1 La  méthode  de  M.  Liais  consiste  & mesurer  tes  temps  t et  t'  qu'il  faut  A un 
arc  de  l'aurore  pour  parcourir  le  même  angle,  suivant  son  rayon  au  tènilh  et  à 
l'horison  ; en  admettant  que  toutes  les  parties  d'un  même  arc  se  meuvent  avec 

la  meme  vitesse,  on  a A — — 2 r,  h étant  la  hauteur  cherchée,  et  r 

le  rayon  de  la  terre.  On  peut,  en  se  servant  du  rapport  moyen  des  mouvements 
angulaires  des  pieds  et  des  arcs  de  l’aurore,  déterminé  au  moyen  d’un  certain 
nombre  d'observations,  se  passer  de  l’hypothèse  de  l’égalité  des  vitesses. 
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étant  dans  le  méridien  magnétique,  il  n’était  élevé  que  de  14° 
au-dessus  de  l’horizon,  et  le  centre  de  l’arc  était  sur  le  prolon- 
gement de  l'aiguille  d’inclinaison,  l’inclinaison  étant  d’en- 
viron 08°  au  lieu  d’observation.  M.  de  Tessan  n’a  pas  entendu 
de  bruit  provenant  de  l’aurore,  ce  qu’il  attribue  à ce  qu’il  était 
trop  éloigné  du  lieu  du  phénomène;  mais  il  rapporte  l’obser- 
vation d’un  ofticier  distingué  de  la  marine  française,  M.  Ver- 
dier, qui,  dans  la  nuit  du  13  octobre  1819,  étant  dans  les 
parages  de  Terre-Neuve,  avait  entendu  très-distinctement  une 
sorte  de  pétillement,  soit  de  crépitation,  lorsque  le  bâtiment 
qu’il  montait  s’était  trouvé  au  milieu  d’une  aurore  boréale. 

Au  reste,  elle  trouve  sa  confirmation  dans  le  fait  générale- 
ment admis  par  les  habitants  des  régions  boréales  que,  quand 
les  aurores  paraissent  basses,  on  entend  un  craquement  sem- 
blable à celui  de  l’étincelle  électrique.  Les  Groënlandais  croient 
que  les  âmes  des  morts  se  battent  alors  dans  les  airs.  M.  Hamin, 
inspecteur  des  forêts  de  Norwége,  écrivait  à M.  Hansteen  en 
1823,  qu’il  avait  entendu  ce  bruit  qui  coïncidait  toujours 
avec  l’apparition  des  jets  lumineux,  quand,  n’ayant  que  dix 
ans,  il  avait  traversé  une  prairie  couverte  de  neige  et  de  givre 
près  de  laquelle  il  n’existait  pas  de  forêts.  Le  docteur  Gisler, 
qui  a longtemps  habité  le  nord  de  la  Suède,  remarque  que  la 
matière  des  aurores  boréales  descend  quelquefois  si  bas  qu’elle 
louche  le  sol;  au  sommet  des  hautes  montagnes,  elle  produit 
sur  la  figure  des  voyageurs  un  elfet  analogue  à celui  du  vent. 
Le  docteur  Gisler  ajoute  qu'il  a souvent  entendu  le  bruit  des 
aurores  et  qu'il  ressemble  à celui  d'un  fort  veut  ou  au  bruisse- 
ment que  font  quelques  matières  chimiques  dans  l’actc  de  leur 
décomposition.  M.  N'ecker,  qui  a décrit  un  grand  nombre  d'au- 
rores qu’il  a observées  à la  fin  de  1839  et  au  commencement 
de  1840  à l'ile  de  Sky  en  Écosse,  n'a  jamais  lui-même  entendu 
le  bruit  dont  il  s’agit;  mais  il  remarque  que  ce  bruit  a été 
entendu  très-souvent  d'une  personne  chargée  des  observations 
météorologiques  au  phare  de  Swenburghead  (à  l’extrémité 
méridionale  du  Shetland).  Du  reste,  M.  Necker,  comme  tous 
les  autres  observateurs,  signale  les  gelées  blanches,  les  chutes 
de  pluie  et  de  neige  comme  accompagnant  l'apparition  des 
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aurores.  M.  Nerker  n'est  pas  le  seul  qui  n'ait  pas  entendu  le 
bruit;  MM.  Lottiu  et  Rravais,  qui  ont  observé  un  si  grand 
nombre  d’aurores,  ne  l'ont  jamais  entendu  non  plus,  et  un 
grand  nombre  d'autres  observateurs  sont  dans  ce  ras.  Celte 
divergence  peut  tenir  à ce  qu’il  faut  être  très-rapproché  de 
l'aurore  pour  entendre  la  crépitation  dont  il  s'agit,  et  à ce  qu’il 
est  possible  aussi  qu’elle  n’ait  pas  toujours  lieu,  du  moins 
d’une  manière  assez  forte  pour  être  entendue. 

Nous  venons  de  signaler,  comme  effets  concomitants  de  l’au- 
rore boréale,  un  bruit  de  crépitation  analogue  à celui  de  dé- 
charges éloignées  et  une  odeur  sulfureuse  semblable  à celle  qui 
accompagne  la  chute  de  la  foudre.  M.  Matteucci  a encore  ob- 
servé à l’ise,  pendant  l’apparition  d'une  forte  aurore  boréale, 
des  signes  prononcés  d’électricité  positive  dans  l’air.  Mais,  de 
tous  les  phénomènes,  ceux  qui  ont  le  plus  invariablement  lieu 
en  même  temps  que  l'apparition  d’une  aurore  boréale,  ce  sont 
les  effets  magnétiques.  Les  aiguilles  aimantées  éprouvent  dans 
leur  direction  normale  des  perturbations  qui  la  font  dévier  en 
général,  à l’ouest  d’abord,  puis  ensuite  à l’est.  Ces  perturba- 
tions varient  d’intensité;  mais  elles  ne  manquent  jamais  d’avoir 
lieu,  et  se  manifestent  même  dans  des  lieux  où  l’aurore  boréale 
n’est  pas  visible.  Cette  coïncidence , constatée  par  M.  Arago 
Sans  aucune  exception,  pendant  plusieurs  années  d'observation, 
est  telle  que  le  savant  français  a pu,  sans  jamais  être  pris  en 
défaut,  accuser,  du  fond  des  caves  de  l’Observatoire  de  Paris, 
l’apparition  d’une  aurore  boréale  dans  notre  hémisphère. 

• M.  Matteucci  a eu  l'occasion  d’observer,  sous  une  forme  nou- 
velle et  remarquable,  cette  influence  magnétique  : il  a vu,  pen- 
dant l'apparition  de  l’aurore  boréale  du  17  novembre  i 818, 
les  armures  de  fer  doux  servant  aux  télégraphes  électriques 
placés  entre  Florence  et  Pise  rester  attachées  à leurs  électro- 
aimants,  comme  si  ceux-ci  étaient  fortement  aimantés,  sans  que 
cependant  l’appareil  fût  en  action  et  sans  que  les  courants  des 
piles  fussent  mis  en  activité.  Cet  effet  singulier  cessa  avec  l’au- 
rore, et  le  télégraphe  ainsi  que  les  piles  purent  opérer  de  nou- 
veau sans  avoir  éprouvé  aucune  altération.  M.  Highton  a aussi 
observé,  en  Angleterre,  une  action  bien  prononcée  de  l'aurore 


MAGNÉTISME  TERRESTRE.  287 

boréale  snr  un  fil  télégraphique  ; le  télégraphe  fut  mis  hors  de 
service  pendant  trois  heures  par  l’effet  de  l'aurore  boréale 
du  17  novembre  1848;  l’aiguille  aimantée  était  toujours 
rejetée  du  même  côté,  même  avec  beaucoup  de  force. 

M.  de  Tessan  cite  encore  une  observation  faite  en  1848,  dans 
les  mêmes  parages  de  Terre-Neuve  où  ont  été  faites  celles  dont 
nous  avons  déjà  parlé,  par  un  officier  de  marine,  M.  llnral,  qui 
s'aperçut,  au  bout  do  quelques  jours,  qu’on  avait  fait  fausse 
route  en  suivant  les  indications  des  compas;  et,  vérification 
faite,  on  trouva  toutes  les  boussoles  du  bord  affolées.  Il  n’y  avait 
eu  cependant,  depuis  les  dernières  observations  de  déclinaison 
magnétique,  aucun  orage,  aucun  tonnerre,  aucun  phénomène 
électrique  apparent-,  on  n’avait  pas  touché  aux  compas.  Seule- 
ment, le  soir  môme  du  jour  où  les  dernières  observations  de 
déclinaison  avaient  été  faites,  il  y avait  eu  une  aurore  boréale 
des  plus  brillantes,  et  M.  llaral  n'avait  pas  hésité  d’attribuer  à 
l’influence  de  celle  aurore  l’affolement  des  boussoles,  conclu- 
sion d’autant  moins  suspecte  d’être  dictée  par  la  théorie,  qu’à 
cette  époque  (1818)  les  rapports  entre  l’électricité  et  le  magné- 
tisme n’étaient  pas  encore  connus. 

La  liaison  intime  et  constante  qui  règne  entre  le  phénomène 
de  l’aurore  boréale  et  le  magnétisme  terrestre  a fait  désigner, 
par  M.  de  Humboldt,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  sous  le 
nom  d 'orage  magnétique , l’ensemble  des  perturbations  qui  se 
manifestent  dans  l'équilibre  des  forces  magnétiques  de  la  terre. 

La  présence  de  cet  orage  est  accusée  par  les  oscillations  de  > 
l'aiguille  aimantée,  et  ensuite  par  l’apparition  de  l’aurore,  dont 
ces  oscillations  sont  comme  les  avant-coureurs,  et  qui  elle- 
même  met  fin  à l’orage,  comme  dans  les  orages  électriques 
un  phénomène  de  lumière,  l’éclair,  annonce  que  l’équilibre, 
momentanément  troublé,  vient  de  se  rétablir  enfin  dans  la 
distribution  normale  de  l’électricité. 

Si  nous  rapprochons  les  détails  que  nous  venons  de  donner 
des  lois  de  l'électricité  et  du  magnétisme  que  nous  avons  déjà 
exposées,  il  nous  semble  qu’il  ne  faut  pas  aller  chercher  ailleurs 
que  dans  l’électricité  elle-même,  et  dans  l’influence  mutuelle 
que  cet  agent  à l'état  de  mouvement  et  le  magnétisme  exercent 
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l'un  sur  l’autre,  l'origine  de  l’aurore  boréale  et  l'explication 
des  phénomènes  qui  l'accompagnent.  C’est  ce  que  nous  allons 
essayer  de  démontrer  avant  d’entamer  l'exposition  des  nom- 
breuses observations  que  nous  avons  encore  à rapporter  sur  le 
phénomène  lui-mêine,  observations  dont  les  résultats,  comme 
nous  le  verrons,  nous  fourniront  une  confirmation  remarquable 
de  la  vérité  de  notre  théorie. 

Nous  avons  vu  que  l’atmosphère  est  constamment  chargée  d'é- 
, lectricité  positive,  électricité  fournie  par  les  vapeurs  qui  s’élè- 
vent de  la  mer  essentiellement  dans  les  régions  tropicales,  et  que 
la  terre  est  par  contre  électrisée  négativement;  la  recomposi- 
tion ou  neutralisation  des  deux  électricités  contraires  de  l'at- 
mosphère et  du  globe  terrestre,  s’opère  au  moyen  de  l’humidité 
plus  ou  moins  grande  dont  sont  imprégnées  les  couches  d’air 
inférieures.  Mais  c’est  surtout  dans  les  régions  polaires  où  les 
glaces  éternelles  qui  y régnent , condensent  constamment  les 
vapeurs  aqueuses  sous  forme  de  brume  que  cette  recomposition 
doit  s’opérer,  d'autant  plus  que  les  vapeurs  positives  y sont 
portées  et  accumulées  par  le  courant  tropical  qui , à partir  des 
régions  équatoriales  où  il  occupe  les  parties  les  plus  élevées  de 
l’atmosphère,  s'abaisse  à mesure  qu’il  s'avance  vers  les  lati- 
tudes les  plus  élevées,  jusque  dans  le  voisinage  des  pôles  où  il 
vient  en  contact  avec  la  terre.  C'est  donc  là  que  la  décharge 
entre  l’électricité  positive  des  vapeurs  et  la  négative  de  la  terre, 
doit  essentiellement  avoir  lieu  avec  accompagnement  de  lumière 
quand  elle  est  suffisamment  intense,  si , comme  c’est  presque 
toujours  le  cas  près  des  pôles  et  quelquefois  dans  les  parties 
supérieures  de  l'atmosphère , elle  rencontre  sur  sa  route  des 
particules  glacées  extrêmement  ténues,  qui  forment  les  brumes 
et  les  nuages  très-élevés. 

Nous  avons  déjà  dit,  et  nous  en  verrons  de  nouvelles  preuves 
plus  loin,  que  l’apparition  de  l’aurore  boréale  est  effectivement 
liée  avec  la  présence  dans  l’atmosphère  de  ces  particules  de 
glace  formant  comme  une  espèce  de  brume  ténue  qui,  devenant 
lumineuse  parla  transmission  de  l’électricité,  doit  apparaître 
simplement  comme  une  surface  éclairée  plus  au  moins  étendue 
et  plus  ou  moins  découpée.  C’est  bien  ainsi  que  le  phénomène 
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sp  passe  dans  les  parties  de  l’atmosphère  les  plus  éloignées  de  la 
terre.  On  aperçoit  ce  qu'on  nomme  des  plaques  aurorales  d’une 
couleur  pourpre  ou  rouge  violet,  plus  ou  moins  étendues,  selon 
que  cette  espèce  de  voile  formé  par  des  particules  glacées,  s'é- 
tend plus  ou  moins  loin  à partir  des  pôles.  La  ténuité  de  ce 
voile  est  telle  quelle  permet  d’apercevoir  les  étoiles  à travers 
les  plaques  aurorales,  et , quant  à son  existence,  indépendam- 
ment des  preuves  indirectes  que  nous  en  avons  données  par 
l’apparition  des  phénomènes  qui  en  sont  la  conséquence , nous 
en  avons  une  démonstration  directe  dans  l'observation  de 
MM.  Bixioet  Barrai  qui,  s’étant  élevés  en  ballon  à une  grande 
hauteur,  se  trouvèrent  tout  d'un  coup,  quoique  le  ciel  fût  par- 
faitement serein  et  l’atmosphère  sans  nuage,  au  milieu  d'un 
voile  parfaitement  transparent  formé  par  une  multitude  de 
petites  aiguilles  glacées  si  fines  qu’elles  étaient  à peine  visibles. 

Maintenant,  si  nous  examinons  ce  qui  doit  se  passer  dans  la 
portion  de  la  brume  lumineuse,  qui  est  la  plus  rapprochée  du 
globe  terrestre  et  par  conséquent  des  régions  polaires,  nous 
trouverons  que  le  pôle  magnétique 1 doit  exercer  sur  cette  ma- 
tière électrisée,  qui  est  un  véritable  conducteur  mobile  traversé 
par  une  succession  de  décharges,  une  action  analogue  à celle 
qu'exerce  dans  l’expérience  que  nous  avons  décrite  en  nous 
occupant  des  effets  lumineux  de  l’électricité,  le  pôle  d’un  élec-  * 
tro-aimant  sur  les  jets  de  lumière  électrique  qu’on  y fait  conver- 
ger dans  l’air  extrêmement  raréfié*.  Nous  avons  vu  que,  dèsque 
le  cylindre  de  fer  doux  qui  sert  d’électro-aimant  est  aimanté  la 
lumière  électrique,  au  lieu  de  partir  indifféremment  des  divers 
points  de  la  surface  supérieure  qui  sert  de  pôle,  comme  cela 
avait  lieu  avant  l'aimantation,  part  uniquement  de  tous  les  points 
de  la  circonférence  de  cette  surface,  de  manière  à former  au- 
tour d’elle  comme  un  anneau  lumineux  continu.  Cet  anneau 
a un  mouvement  de  rotation  autour  du  cylindre  aimanté, 


1 Nou9  désignons  sous  ce  nom  le  point  d'application  de  la  résultante  de»  forces 
magnétiques  émanées  du  globle,  sans  nous  préoccuper  de  la  nature  et  de  l’origine 
de  ces  forces. 

* Tome  II,  page  248,  figure  220. 
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tantôt  dans  un  sens,  tantAl  dans  un  autre,  suivant  la  direction 
de  la  décharge  et  le  sens  de  l’aimantation.  Enfin  quelques  jets 
plus  brillants  semblent  partir  de  cette  circonférence  lumineuse 
sans  se  confondre  avec  le  rpste  de  la  gerbe.  Dès  que  l'aimanta- 
tion cesse,  le  phénomène  lumineux  redevient  ce  qu’il  était  au- 
paravant, et  ce  qu'il  est  généralement  dans  l’expérience  connue 
sous  le  nom  de  l 'œuf  électrique. 

Or,  ce  qui  se  passe  eu  petit  dans  l'expérience  dont  nous  ve- 
nons de  parler  est  exactement  ce  qui  a lieu  eu  grand  dans  le 
phénomène  de  l'aurore  boréale.  En  effet,  M.  Ilanslecn  ',  et  après 
lui  MM.  Lottin  et  Bravais,  ont  été  conduits  à admettre  comme 
conséquence  de  leurs  nombreuses  observations,  que  l'arc  de 
l'aurore  boréale  est  un  anneau  lumineux  dont  les  différents 
points  sont  sensiblement  à égale  distance  de  la  terre,  et  qui  est 


1 Voici  exactement  comment  M.  nansteen  s'exprime  sur  ce  point,  sans  avuir 
aucune  idée  préconçue  et  uniquement  d’après  les  observations  : 

* Souvent  les  aurores  sortent  d’une  zone  déterminée  de  la  terre,  formant  uh 
anneau  placé  autour  du  pôle  magnétique,  et  située  sans  doute  dans  l'Amérique 
du  Nord.  Il  se  dessine  alors  dans  le  ciel  une  zone  ou  un  cercle  de  lumière , 
qu’on  peut  considérer  comme  tracé  sur  une  sphère  concentrique  à la  terre.  Si 
l’on  fait  passer  un  plan  horizontal  par  le  point  où  est  situé  le  lieu  d'observation, 
on  ne  voit  de  ce  point  qu’un  arc  du  cercle  ; on  en  aperçoit  plus  d’une  moitié  de 
Christiania  à cause  de  l’élévation,  et  II  y parait  elliptique  S cause  de  l'obliquité  de 
sa  situation.  J’ai  vu  deux  fols  l’ctlipse  presque  tout  entière.  Le  plus  communé- 
ment nous  voyons  Ici  (Christiania)  le  sommet  de  l’arc  ou  son  point  le  plus  rap- 
proché de  nous,  au  nord  de  notre  zénith;  mais  en  Islande  et  au  Groenland  on 
est  presque  toujours  au  dedans  du  cercle.  En  Islande  on  aperçoit  le  sommet  de 
l'arc  an  sud  dans  le  méridien  magnétique.  Au  Groenland,  où  la  déclinaison  ap- 
proche de  90' et  où  par  conséquent  l’arc  est  dirigé  du  sud  au  nord,  son  sommet 
parait  h l’est.  Que  d’ordinaire  la  lumière  boréale  sotte  en  eltluve  d’un  cercle 
grand  ou  petit  tracé  autour  du  pôle  magnétique,  c'est  ce  qui  me  parait  évident 
par  l'observation  suivante  : Pendant  l'anrore  boréale  et  plusieurs  jours  après, 
l’intensitc  horizontale  est  notablement  diminuée,  et  elle  reprend  seulement  peu 
A peu  sa  valeur  habituelle.  Au  contraire,  la  moyenne  déclinaison  diurne  reste  à 
peuprès  invariable.  L’ellusion  se  faisant  dans  une  zone  coupée  symétriquement 
par  le  méridien  magnétique,  l’intensité  est  alTcctée  isolément  sans  que  la  direction 
moyenne  soit  changée.  Lorsque  certains  filets  sortent  de  terre,  des  rayons  lumi- 
neux semblent  jaillir  de  l'arc.  Pour  que  le  silllemcnt  soit  entendu  au  lieu  d’ob- 
servation, il  faut  que  les  filets  jaillissent  de  terre  tout  autour  de  l'observateur 
avec  véhémence  et  par  un  air  trés-raluie.  » 
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centré  autour  du  pôle  magnétique  boréal,  ils  manière  à couper 
à angles  droits  tous  les  méridiens  magnétiques  qui  convergent 
Vers  ce  pèle  Un  tel  anneau,  vu  par  un  observateur  placé  ft  la 
stirface  du  sol,  lui  offre  évidemment  l’apparence  connue  de  l’arc 
de  l’aurore,  et  son  sommet  apparent  est  toujours  nécessaire- 
ment situé  dans  le  méridien  magnétique  du  lieu.  M.  Bravais 
observe,  en  outre,  que  l'arc  semble  éprouver  une  sorte  de 
mouvement  de  rotation  de  l’ouest  à l'est,  en  passant  par  le  sud. 
Toute  cette  description  «lu  phénomène  est  parfaitement  d’ac- 
cord avec  le  résultat  de  l'expérience  que  je  viens  de  rappeler,  et 
le  sens  du  mouvement  de  rotation  de  l’anneau  lumineux  est 
précisément  celui  qui  doit  avoir  lieu  d’après  les  lois  qui  régis- 
sent l'action  mutuelle  des  courants,  si  c’est  bien  l’électricité 
positive  qui  part  de  l’atmosphère  pour  se  diriger  vers  la  surface 
du  sol , y pénétrer  autour  du  pôle  magnétique  nord , se  réunir 
à la  négative  et  constituer  ainsi  le  courant. 

Le  diamètre  de  l'anneau  lumineux  est  d'autant  plus  grand 
que  le  pôle  magnétique  est  plus  éloigné  de  la  surface  du  sol , 
puisque  ce  pôle  doit  se  trouver  sur  l’intersection  du  plan  de 
l'anneau  avec  l’axe  du  globe  terrestre;  si  l’on  pouvait  détermi- 
ner rigoureusement  la  position  de  l’aurore  boréale,  on  aurait 
ainsi  un  moyen  de  connaître  exactement  celle  du  pôle  lui- 
même. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  chaque  observateur  voit  ainsi 
le  sommet  de  l’arc  auroral  à son  méridien  magnétique;  il  n’y 
a donc  que  ceux  qui  sont  6ur  le  même  méridien  magnétique 
qui  voient  le  même  sommet  et  qui  puissent,  par  des  observa- 
tions simultanées,  en  prendre  la  hauteur. 

Si  le  sommet  de  l’arc  dépasse  le  zénith  de  l’obsèrvateur, 
Celui-ci  est  entouré  de  toutes  parts  par  la  matière  de  l’aurore 
boréale  qui  sort  de  terre’.  C’est  alors  qu’en  étant  plus  rappro- 


1 M.  Quetelet,  en  compulsant  les  récits  d’aitciehnes  observations,  a trouvé 
dans  la  position  des  aurores  boréales  un  déplacement  qui  indlqneralt  que  du 
temps  d'Aristote,  H y a 2200  ans,  la  région  magnétique  la  plus  forte  était  de 
24°  A l'est  de  Bruxelles,  au  lieu  de  20°  it  l’ouest  comme  elle  l'est  maintenant. 

* Cette  matière  n'est  pas  autre  chose  que  les  vapeurs  aqueuses  traversées  par 
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ché  du  lieu  où  se  passe  le  phénomène,  il  enlend  le  bruissement 
que  nous  avons  signalé,  surtout  s’il  est  en  rase  campagne  et 
dans  un  endroit  tranquille;  tandis  que  si  l'arc  n'atteint  pas 
son  zénith,  l'observateur  se  trouve  en  dehors  de  la  région  où 
s'opère  l'émanation  du  courant  électrique,  il  ne  voit  qu’un  arc 
un  peu  plus  élevé  au  nord  ou  au  sud,  suivant  qu’il  se  trouve 
dans  l’un  ou  l’autre  hémisphère,  et  il  n’entend  aucun  bruit,  à 
cause  de  son  trop  grand  éloignement.  Le  bruissement  dont 
nous  venons  de  parler  est  le  résultat  de  l’action  d'un  pôle 
magnétique  puissant  sur  des  jets  électriques  lumineux  très- 
rapprochés  de  ce  pôle,  ainsi  que  me  l'a  prouvé  l’expérience  di- 
recte par  laquelle  j’ai  réussi  à produire  un  bruit  parfaitement 
semblable  en  rapprochant  d'un  morceau  de  fer  fortement 
aimanté  l’arc  lumineux  qui  se  dégage  entre  les  pôles  d’une 
batterie  voltaïque1.  Quant  à l’odeur  sulfureuse  que  quelques 
observateurs  ont  sentie  en  étant  également  au  milieu,  pour 
ainsi  dire,  de  l'aurore  boréale,  elle  provient,  comme  celle  qui 
accompagne  la  chute  de  la  foudre,  de  la  conversion  en  ozone 
de  l'oxygène  de  l’air,  par  le  passage  des  décharges  électriques. 

La  lumière  de  l'aurore  boréale  n’est  point  polarisée,  c’est 
ce  qu’avait  déjà  remarqué  M.  Biol  en  1817  dans  ses  observa- 
tions aux  lies  Shetland.  Ce  résultat  négatif  a été  confirmé 
par  M.  Marquorn  Kankine,  qui  a montré  que  cette  absence  de 
polarisation  ne  lient  point  à la  faiblesse  de  la  lumière  de  l'au- 
rore boréale,  puisque  cette  môme  lumière,  vue  par  réflexion 
sur  l'eau,  se  trouve  être  polarisée  par  le  fait  de  celle  réflexion. 
Or,  l’élude  la  plus  attentive  de  la  lumière  électrique  artificielle, 
aussi  bien  celle  des  décharges  à travers  l'air  que  celle  de  l’arc 
voltaïque  dans  le  vide,  n'a  pu  y faire  découvrir  la  moindre 
trace  de  polarisation  : nouvelle  preuve  de  l'identité  des  deux 
genres  de  phénomènes.  Mais  c'est  surtout  dans  la  concordance 


les  décharges,  et  qui  en  général  ne  sont  lumineuses  qu'A  une  certaine  hauteur 
du  sol,  soit  parce  que  l'air  y est  plus  raréflé,  soit  parce  qu'elles-mémcs  se  trou- 
vent congelées,  et  plus  susceptibles  par  conséquent  de  dégager  la  lueur  élec- 
trique. 

• Tome  II,  pages  238  et  suivantes 


Digitized  by  Google 


MAGNÉTISME  TERRESTRE.  293 

de  l’apparition  des  aurores  avec  celle  de  certains  nuages  ainsi 
qu’avec  les  perturbations  de  l’aiguille  aimantée,  que  nous  trou- 
vons encore  une  importante  confirmation  de  notre  théorie. 

Les  observations  du  docteur  Richardson,  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut,  en  montrant  que  l’aurore  se  trouve  à des  hau- 
teurs qui  ne  sont  pas  considérables,  indique  en  même  temps 
quelle  est  liée  à la  formation  et  aux  modifications  variées  des 
cirro-stratus.  Le  lieutenant  Hood,  en  parlant  du  mouvement 
des  bandes  lumineuses  de  l’aurore,  dit  qu'il  est  convaincu 
qu’elles  sont  emportées  par  le  vent,  parce  que  les  colonnes  con- 
servent exactement  leur  situation  relative,  ce  qui  n’a  jamais 
lieu  quand  la  matière  lumineuse  se  meut  dans  l’air  par  son 
action  directe  et  propre.  Enfin , ce  qui  prouve  la  coexistence 
avec  l’aurore  boréale  de  petites  aiguilles  de  glace  dans  l’atmo- 
sphère telles  qu’on  en  trouve  dans  les  nuages  élevés,  c’est  l’ob- 
servation du  docteur  Richardson  qui,  ayant  vu  par  une  tem- 
pérature de  près  de  32°  centigrades  au-dessous  de  0°  une 
aurore  dont  l’arc  supérieur  était  voisin  du  zénith,  remarqua 
que,  quoique  le  ciel  parût  parfaitement  serein  pendant  le  phé- 
nomène, il  en  tombait  une  neige  fine,  à peine  apercevable  à 
l’œil  nu,  mais  qu’on  découvrait  aisément  quand  elle  était  reçue 
sur  la  main  et  s’y  fondait.  On  avait  observé  le  même  fait  précé- 
demment, par  un  soleil  brillant  dont  les  rayons  permettaient 
de  voir  très-nettement  les  aigudles  de  glace  flottantes  dans  l’air. 

Tous  les  observateurs  sont  d’accord  sur  l’existence  d’un  stra- 
tus, soit  segment  obscur  qui,  reposant  sur  l’horizon  septentrio- 
nal, parait  être  le  fond  de  toutes  les  aurores  boréales.  C’est  du 
moins  ce  qui  résulte  des  observations  nombreuses  de  M.  Struve 
à Dorpat,  et  de  celles  de  M.  Argelander  à Abo;  c’est  comme 
un  voile  qui,  quoique  laissant  passer  la  lumière  des  étoiles, 
donne  au  ciel  un  aspect  plus  sombre;  puis  ce  segment  obscur 
finit  par  être  bordé  par  un  arc  lumineux.  L’existence  de  ce  seg- 
ment obscur  est  confirmée  par  l’observation  de  Gisler  qui  dit 
qu’en  Suède,  sur  les  hautes  montagnes,  le  voyageur  est  quel- 
quefois enveloppé  subitement  d’un  brouillard  très-transparent, 
d’un  gris  blanchâtre  passant  un  peu  au  vert,  qui  s’élève  du  sol 
et  se  transforme  en  aurore  boréale. 
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Les  cirro -cumulus  et  les  brumes  deviennent  lumineuses 
quand  elles  6ont  traversées  par  des  décharges  électriques  suffi- 
samment énergiques,  et  quand  la  lumière  du  jour  n est  plus 
là  pour  effacer  leur  lueur  plus  faible.  Toutefois,  il  peut  arriver 
quelquefois  qu’on  les  aperçoive  même  de  jour;  ainsi  M.  Aiago 
établit  d’une  manière  péremptoire  que  le  docteur  Henri  Ua- 
slier  ne  s’est  point  trompé  dans  une  notice  publiée  dans  le 
tome  II  des  Mémoires  de  l'Académie  d'Irlande,  quand  il  décrit 
une  aurore  boréale  vue  en  plein  jour,  à midi,  le  24  mai  1778. 
Cet  observateur,  daus  le  jour  qui  suivit  une  nuit  où  il  avait 
observe  une  brillante  aurore  boréale,  ayant  trouvé  que  les 
astres  oscillaient  beaucoup  dans  sa  lunette,  aperçut  dans  le  ciel 
des  rayons  d'une  lumière  blanche  et  vacillante,  qui  s élevaient 
de  tous  les  points  de  l'horizon  vers  le  pôle  de  1 aiguille  d incli- 
naison, où  ils  formaient  une  coupole  légère  et  blanchâtre  sem- 
blable à celle  que  présentent  la  nuit  les  plus  brillantes  aurores 
boréales.  M.  Arago  a constaté,  en  consultant  les  anciens  regis- 
tres de  l’Observatoire,  les  perturbations  considérables  qu  6- 
prouva  au  même  moment  l’aiguille  des  variations  diurnes, 
preuve  que  le  phénomène  observé  par  le  docteur  Ussber  était 
bien  une  aurore  boréale  de  jour. 

On  trouve  également  daus  la  relation  de  M.  de  Tcssan,  du 
voyage  de  la  Vénus,  que  M.  Cornulier,  officier  très-instruit  de 
la  marine  royale,  a souvent  observé  dans  les  parages  de  Tene- 
Neuve  une  direction  particulière  qu  ailectent  de  jour  les  cirrus, 
qui  annonce  toujours  pour  la  nuit  une  belle  aurore  boréale  . 
M.  Cornulier,  d’accord  avec  M.  \erdier,  est  convaincu,  en  étu- 
diant la  disposition  de  ces  cirrus,  qu  il  y a presque  tous  les 
jours  des  aurores  boréales  dans  ces  parages,  et  que  leur  éclat 
seul  est  variable;  il  croit  que,  si  on  ne  les  observe  pas  toutes, 
cela  tient  à ce  que  la  brume  et  les  nuages  des  couches  iufé- 
rieures  en  masquent  la  vue.  Cette  remarque  est  tout  à fait 


1 11  n’y  a aucun  doute  que  la  direction  qu’affectent  les  cirrus,  surtout  vers  les 
régions  polaires,  ne  soit  due  ft  l'électricité  qu’ils  transmettent;  transmission 
qui  pourrait  également  expliquer  la  phosphorescence  qu’il*  manifestait  quel- 
quefois. 
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d'accoril  avec  les  observations  d’aurores  boréales  qui  sopt  faites 
maintenant  depuis  quatre  au»  d'une  manière  très-soignée,  dans 
l’hémisphère  septentrional , au  Canada  en  particulier.  M.  Le- 
froy  a enregistré  à l’Observatoire  magnétique  de  Toronto  les 
observations  d’aurores  boréales  qui  sont  faites  sous  sa  direc- 
tion, dans  différentes  stations  au  nombre  de  treize,  uon  com- 
prises d’autres  observations  fort  nombreuses  faites  aux  Ktats- 
Uuis,  et  qui  sont  recueillies  par  le  professeur  Ilcury,  secrétaire 
de  la  Smilhsonian  Institution.  Il  résulte  de  tout  cet  ensemble 
d’observations  que  l’aurore  boréale  apparaît  dans  presque 
toutes  les  nuits  claires,  et  dans  lesquelles  la  pleine  lune  ne 
brille  pas  d'un  éclat  trop  grand;  mais  elle  ne  se  montre  pas  à 
la  fois  dans  toutes  les  stations.  Cela  est  vrai  surtout  pour  les 
mois  dont  les  jours  sont  les  plus  longs.  D’octobre  en  mars,  on 
peut  dire  que  dans  ces  mois  il  n’y  a presque  pas  une  nuit  ou 
l'on  n’aperçoive  une  aurore  boréale  ; mais  c’est  en  février 
qu’elles  sont  les  plus  brillantes.  11  résulte  des  tableaux  qui  don- 
nent le  nombre  des  aurores  aperçues  dans  chaque  mois  de 
l’année,  qu'ou  en  a vu  en  tout  pendant  2ül  nuits  en  1850,  et 
pendant  207  en  1851.  Une  chose  assez  remarquable,  mais  assez 
naturelle  cependant,  c’est  que  la  proportion  des  nuits  dans  les- 
quelles on  voit  l'aurore  est  d’autant  plus  grande  qu’on  est  plus 
rapproché  du  pôle  magnétique. 

Devenant  à la  coexistence  des  particules  glacées  dans  l’air 
avec  les  aurores,  nous  en  trouvons  une  preuve  frappante  dans 
les  observations  faites  au  Canada  et  aux  États-Unis.  Des  regis- 
tres d’observations  météorologiques , tenus  avec  beaucoup  de 
soin , indiquent  l’état  de  l’atmosphère  les  jours  qui  précèdent 
et  qui  suivent  l’apparition  d’aurores  boréales.  Or,  presque  tou- 
jours, l’aurore  est  précédée  de  la  chute  de  la  pluie  et  surtout  de 
la  neige  ; il  arrive  aussi  très-souvent , mais  non  toujours,  que 
cette  chute  a lieu  après  l'aurore.  Enfin  l'apparition  des  halos 
lunaires,  qui  précède  le  plus  souvent  celle  des  aurores  boréales, 
est  une  preuve  de  la  présence  dans  l'atmosphère  de  ces  parti- 
cules glacées  qui  forment  le  réseau  illuminé  par  la  transmis- 
sion de  l’électricité. 

Mais,  de  toutes  les  preuves  en  faveur  de  l’origine  électrique 
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de  l’aurore  boréale,  la  plus  concluante  est  celle  qui  est  tirée  de 
l'action  que  l’apparition  de  ce  phénomène  exerce  sur  l’aiguille 
aimantée.  Si  nous  examinons  avec  attention  toutes  les  observa- 
tions qui  ont  été  faites  sur  les  perturbations  que  l'aurore  bo- 
réale détermine  dans  l’aiguille  des  variations  diurnes,  soit  par 
H.  Arago,  à l’Observatoire  de  Paris,  soit  par  M.  Forster,  par 
Farquharson  et  par  tous  les  voyageurs,  nous  pouvons  en  tirer 
les  résultats  suivants  : 

1°  Dans  la  journée  qui  précède  la  nuit  où  doit  apparaître  une 
aurore  boréale,  la  déclinaison  de  l’aiguille  à l’ouest  est  tou- 
jours sensiblement  augmentée  de  10,  20,  30  minutes,  et  même 
plus. 

2°  Au  milieu  et  à la  fin  de  l'apparition,  l’aiguille  dévie  au 
contraire  plus  à l’est  qu’elle  ne  devrait  le  faire  dans  son  état 
normal. 

3°  Enfin  l’aiguille  éprouve,  souvent  pendant  la  période  du 
phénomène  de  l’aurore  boréale,  des  oscillations  irrégulières 
dont  l’amplitude  peut  être  de  quelques  minutes  de  degrés. 

11  arrive  ordinairement  que,  pour  les  aurores  boréales  qui 
se  montrent  dans  la  soirée,  c’est  à midi  ou  à une  heure  après 
midi  que  l’aiguille  de  déclinaison  présente  son  maximum  de 
déviation  à l’ouest;  la  perturbation  peut  faire  dévier  l’aiguille 
de  o à 30  minutes  et  au  delà,  de  plus  qu’elle  ne  déviait  à la 
meme  heure  les  jours  suivants  et  précédents.  Quelquefois 
c’est  à d’autres  heures,  le  matin,  par  exemple,  que  le  maxi- 
mum de  déviation  occidentale  a lieu;  il  est  probable  que  cela 
lient  à l’apparition  d’une  aurore  boréale  de  jour.  M.  Arago  en 
cite  plusieurs  cas;  ainsi,  le  17  août  1825,  la  déclinaison  fut,  de 
8 heures  et  demie  du  malin  à midi,  constamment  supérieure  de 
5'  à la  moyenne  du  mois  pour  les  mômes  heures;  et  le  même 
jour,  à 10  heures  du  soir,  MM.  Coldstream  et  Foggo  aperce- 
vaient de  faibles  traces  d’aurore  boréale,  qui  étaient  très-proba- 
blement la  lin  d’une  aurore  boréale  de  jour.  Le  soir,  l’aiguille 
était  revenue  à sa  position  ordinaire. 

Les  observations  magnétiques  faites  dans  les  régions  voisines 
du  pèle  confirment  l’influence  considérable  exercée  sur  l’ai- 
guille de  déclinaison  par  l’aurore  boréale.  Ainsi  à Ueykiuwik 
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(04°  8'  15"  de  lat.  nord),  MM.  Lottin  et  Bravais  ayant  fait  de 
nombreuses  observations  sur  les  variations  diurnes  de  la  décli- 
naison comparativement  avec  des  observations  semblables  faites 
à Paris  et  à Cherbourg,  ils  avaient  été  frappés  des  perturbations 
presque  continuelles  de  l'aiguille,  qu’ils  avaient  attribuées  à 
quelques  mouvements  du  sol.  Puis,  remarquant  la  concordance 
de  leurs  observations  avec  celles  faites  cinquante  ans  aupara- 
vant (en  1786),  par  M.  Lowenorn,  ils  acquirent  la  conviction 
que  cette  marche  irrégulière  de  l’aiguille  était  due  à des  aurores 
invisibles  pour  eux  à cause  de  la  longue  présence  du  soleil  sur 
l’horizon.  M.  Ginge,  missionnaire  danois,  avait  fait,  en  1786  et 
1787,  quelques  observations  sur  l’aiguille  aimantée,  qui  l’a- 
vaient amené  à reconnaître  que,  dans  le  courant  de  vingt-quatre 
heures,  la  déclinaison  se  trouve  ordinairement  la  plus  forte, 
vers  l’ouest,  de  9 à 10  heures  du  soir,  et  la  plus  faible  de  9 à 
10  heures  du  matin,  ce  qu’il  n’hésite  pas  d'attribuer  aux 
aurores  boréales.  MM.  Lottin  et  Bravais  confirment  complète- 
ment cette  conclusion,  qui  résulte  de  leurs  nombreuses  et 
excellentes  observations. 

Nous  voyons  donc  que  les  observations  magnétiques  faites 
dans  les  régions  voisines  du  pôle  avaient  déjà,  depuis  long- 
temps, semblé  indiquer  que  les  aurores  boréales  doivent  être 
beaucoup  plus  fréquentes  qu’on  ne  pense;  ce  qui  vient  d’étre 
confirmé  d’une  manière  directe  par  les  apparitions  d’aurores 
boréales  signalées  dans  les  stations  du  Canada  et  des  P.tats-Unis. 

Ainsi,  la  production  des  aurores  aux  pèles  boréal  et  austral 
serait  l’état  normal  sous  lequel  se  manifesterait  la  neutralisa- 
tion de  ^électricité  positive  de  l’atmosphère  avec  la  négative 
restée  oPL  le  globe  terrestre.  Cette  neutralisation  ne  se  ferait 
pas  d’um^nianière  parfaitement  régulière  et  uniforme.  Il  est 
évident  que^Viivant  l’état  plus  ou  moins  brumeux,  et  par  con- 
séquent plus  oir-moins  conducteur  de  l'atmosphère  aux  régions 
polaires,  les  deux  électricités  devraient  se  neutraliser  avec  plus 
ou  moins  de  facilité.  Ces  dilférences  seraient  accusées  par  des 
déviations  plus  ou  moins  grandes  de  l’aiguille  de  déclinaison, 
et  par  leur  irrégularité  même,  différences  qui  ne  seraient 
sensibles  à de  grandes  distances  des  pôles,  par  exemple  dans 
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la  zone  tempérée, qu’autant  qu’elle»  seraient  très-considérables. 
La  plus  grande  déviation  à l'ouest,  qui  aux  latitudes  peu  éle- 
vées, précède  généralement  l'apparition  d’une  aurore,  indi- 
querait une  grande  accumulation  d'électricité  duo  à une  forte 
condensation  de  vapeurs  aux  régions  polaires,  laquelle,  en  faci- 
litant la  réunion  des  deux  principes  électriques,  augmenterait 
l'intensité  du  courant  terrestre  dirigé  du  nord  à l'équateur  dans 
notre  hémisphère,  et  porterait  par  conséquent  l’aiguille  plus  à 
l’ouest.  Une  fois  l’aurore  visible,  ce  courant  deviendrait  moins 
fort,  parce  que  la  lumière  même  de  l'aurore  serait  une  preuve 
de  la  résistance  plus  grande  que  rencontre  la  réunion  des  deux 
électricités,  à cause  probablement  de  la  congélation  des  parti- 
cules d'eau  suspendues  dans  l'air  qui  constituent  la  brume': 
aussi  l'aiguille  devrait  rétrograder  à l'est,  ce  qui  a effective- 
ment lieu. 

Dans  les  latitudes  plus  élevées,  les  perturbations  de  l’aiguille 
sont  continuelles,  parce  que  les  plus  légères  différences  dans 
l’intensité  des  décharges  électriques  qui  ont  lieu  aux  régions 
polaires  doivent  y être  sensibles.  Quant  à la  remarque  de 
MM.  Linge,  Lowenorn  et  Lottin,  que  le  maximum  de  déviation 
(le  l'aiguille  a lieu  de  huit  à dix  heures  du  soir,  et  le  minimum 
de  neuf  à dix  heures  du  matin,  comme  elle  est  le  résultat  d’ob- 
servations faites  seulement  pendant  quelques  semaines  de  l'été, 
elle  prouve  simplement  qu’à  cette  époque  de  l'année,  c’est-à- 
dire  à l’époque  où  les  jours  sont  les  plus  longs,  lu  plus  grande 
condensation  d'humidité  a lieu,  ainsi  que  cela  doit  être,  dans 
les  moments  qui  précèdent  et  dans  ceux  qui  suivent  le  coucher 
du  soleil,  et  la  moindre  sept  à huit  heures  après  son  lever.  I)u 
reste,  d'après  les  observations  du  lieutenaut  Iiood,  consignées 
dans  le  voyage  du  capitaine  Franklin,  du  1er  février  atf'31  mai, 
la  plus  grande  déclinaison  avait  lieu  entre  huit  et  neuf  heures 
du  matin,  et  la  moindre  à une  heure  après  minuit.  Ainsi, 
comme  on  le  voit,  les  époques  des  maxima  et  des  minima  de 


> Il  est  clair  que  la  brume,  quand  elle  commence  A se  former,  doit  cire  meil- 
leure conductrice  que  lorsque,  plus  tard,  elle  liait  par  ne  se  composer  peu  à peu 

que  de  particules  placées. 
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déclinaison  sont  éminemment  variables  avec  les  saisons  dans 
les  latitudes  élevées,  où  les  grandes  différences  dans  la  lon- 
gueur des  jours  et  dans  la  température,  doivent  amener  des 
perturbations  considérables  dans  l’état  de  l’atmosphère,  au 
point  de  vue  de  la  conductibilité  électrique. 

Un  fait  assez  curieux,  c’est  qu’il  arrive  quelquefois  que  lorsque 
l'observateur  se  trouve,  pour  ainsi  dire,  au  milieu  de  l’aurore 
boréale,  l'action  sur  l’aiguille  peut  devenir  presque  nulle.  C’est 
ce  que  M.  Forster  a remarqué  au  Port-Bowen,  situé  plus  au 
nord  que  00“  qui  est  la  latitude  des  forts  Franklin  et  Entre- 
prise, où  le  docteur  Richardson  avait  par  contre  remarqué 
l’action  de  l’aurore  sur  l’aiguille.  En  ellèt,  si  l’aiguille  est  située 
dans  l’intérieur  du  cercle  que  forme  l’aurore  boréale  autour 
du  pèle  magnétique,  elle  n’est  plus  sous  l’influence  immédiate 
des  courants  électriques  qui  circulent  alors  autour  d’elle,  et 
non  au-dessous  ou  au-dessus,  et  elle  ne  doit  en  éprouver 
qu’une  action  variable  et  irrégulière. 

L’action  magnétique  de  l’aurore  boréale  n’est  pas  limitée  à 
l’aiguillo  de  déclinaison.  11  résulte  des  nombreuses  observa- 
tions de  M.  Kreil  que  cette  action  s'exerce  également  sur  les 
trois  éléments  magnétiques.  Elle  augmente  légèrement  l'incli- 
naison comme  la  déclinaison,  mais  moins  fortement  au  com- 
mencement de  l'apparition  du  phénomène,  et  elle  diminue  l’in- 
tensité, preuve  que  la  cause  quelconque  qui  produit  l’aurore 
n’est  pas  la  même  que  celle  qui  engendre  le  magnétisme  ter- 
restre, et  en  est  indépendante. 

Nous  avons  dit  que  l’aurore  boréale  était  probablement  un 
phénomène  journalier,  mais  seulement  d’une  intensité  va- 
riable; ces  différences  dans  son  intensité  seraient  la  cause  qui 
fait  qu’elle  n’est  pas  toujours  perceptible,  et  que  le  nombre  de 
fois  qu’elle  est  apparente  daus  l’année  est  d’autant  moindre 
qu’on  est  plus  éloigné  des  régions  polaires. 

Il  y a aussi  de  très-grandes  différences  entre  les  mois  de 
l’année,  quant  au  nombre  des  aurores  boréales  visibles  d’un 
même  lieu.  Ces  différences  ressortent  d’une  manière  frappante 
de  deux  tableaux  qui  comprennent  le  nombre  des  aurores  bo- 
réales observées  chaque  mois  pcudunt  un  certain  nombre 
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d’années  ; le  premier,  donné  par  M.  Hansteen,  pour  Christiaua, 
pendant  une  période  de  seize  années,  de  1837  à 1853;  l’autre, 
donné  par  M.  Quetelet,  d’après  des  observations  faites  à Upsal, 
de  1730  à 1702,  successivement  par  Celsius,  Ujorter  et  le  pro- 
fesseur Bergmann 


NOMBRE  DE  JOURS  PENDANT  LESQUELS  L’AURORE  BORÉALE  S’EST  MONTRÉE  A 
CHRISTIANIA,  DEPUIS  JUILLET  18.17  JUSQU’EN  JUIN  18.1.1  *. 
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1 II  existe  même  dans  l'ouvrage  de  Mairan,  de  l'Aurore  boréale,  un  taldeau 
des  années  antérieures  (i  1 7 .10  qui,  quoique  probablement  fort  incomplet,  donne 
des  résultats  semblables  h ceux  des  deux  tableaux  plus  complets  que  nous  in- 
sérons. 

* Jusqu'en  août  I84G,  les  observations  se  terminaient  ordinairement  à onze 
heures  j néanmoins  elles  ont  été  continuées  pendant  toute  la  nuit,  depuis  no- 
vembre 1841  jusqu'en  juin  1843.  Dans  la  période  du  16  août  184«  à la  meme 
date  de  1841 , les  observations  furent  faites  par  cinq  observateurs  à chaque  heure 
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NOMBRE  DE  JOURS  PENDANT  LESQUELS  L'AURORE  BORÉALE  S’EST  MONTRÉE  A 
UPSAL  DANS  LES  ANNÉES  17.19  A 1756,  ET  1719  A 1762. 
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Il  semble  résulter  de  ces  tableaux  que  le  phénomène  des  au- 
rores boréales  affecte  une  périodicité  annuelle  et  présente  deux 


de  jour  et  île  nuit  ; les  descriptions  détaillées  ont  été  faites  par  M.  Fenrnley,  adjoint 
à l'Observatoire,  et  par  M.  Hansteen  lui-méme.  Dans  les  années  suivantes,  l’état 
du  ciel  a été  noté  seulement  pour  les  cinq  heures  ordinaires  2 , 4 , 1 0 et  2 1 heures. 

1 Les  observations  de  l'année  1145  ne  sont  pas  comprises  dans  les  sommes 
vu  qu'elles  sont  incomplètes. 
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mari  ma  très-prononcés  aux  époques  des  deux  équinoxes,  et 
deux  minima  aux  époques  des  solstices.  Le  minimum  du  solstice 
d'été  est  même  si  prononcé  que,  pendant  les  10  années  qu'em- 
brassent les  observations  de  M.  Hansteen  du  premier  tableau  , 
on  n'a  pas  constaté  la  présence  d’une  seule  aurore  boréale  au 
mois  de  juin,  et  que  pendant  les  vingt-trois  années  du  se- 
cond tableau,  Une  seule  aurore  a été  observée  dans  ce  mémo 
mois. 

Ces  différences  dans  le  nombre  des  aurores  boréales  visibles 
dans  chaque  mois  tiennent  à deux  causes,  d’abord  à ce  que, 
dans  les  mois  où  les  nuits  sont  les  plus  courtes,  tels  que  mai, 
juin  et  juillet,  on  doit  en  apercevoir  beaucoup  moins,  lors 
même  qu’il  y en  aurait  autant  que  dans  les  autres,  ensuite  à ce 
qu'il  y a évidemment  des  mois  où  les  aurores  sont  plus  fortes, 
puisqu’on  en  voit  davantage  en  mars,  septembre  et  octobre  que 
dans  les  mois  mêmes  où  les  jours  sont  les  plus  courts.  Celte 
influence  des  deux  équinoxes  est  facile  à comprendre  d’après 
notre  théorie;  en  ell'et , quand  le  soleil , au  printemps , se  rap- 
proche de  notre  hémisphère,  la  quantité  de  vapeurs  qui  s'élè- 
vent de  la  mer  pour  être  portées  par  le  courant  tropical  vers  le 
pèle  boréal,  augmente  naturellement  beaucoup;  et,  comme  en 
mars  et  avril,  l'atmosphère  des  régions  boréales  n’est  point 
encore  réchauffée  par  le  soleil,  ces  vapeurs  s’y  condensent  faci- 
lement, ce  qui  n'a  plus  lieu  au  même  degré  dans  les  mois  de 
mai,  de  juin  et  de  juillet.  Mais  quand  le  soleil  s’éloigne  de  ces 
régions,  et  en  particulier  à l’équinoxe  d'automne,  toutes  les 
vapeurs  accumulées  pendant  les  mois  de  l’été  qui  ont  précédé 
éprouvent  de  nouveau  successivement  une  forte  condensation  ; 
et  la  condensation  près  des  pèles,  des  vapeurs  fortement  char- 
gées d’électricité  positive  dont  l’atmosphère  est  remplie,  est, 
comme  nous  l’avons  vu,  la  cause  des  aurores  boréales.  11  est 
probable  qu’une  périodicité  analogue  doit  exister  pour  les 
aurores  australes;  mais  les  observations  ne  sont  pas  assez 
nombreuses  pour  pouvoir  l’établir  autrement  que  par  analogie. 
Celle  double  périodicité  expliquerait  la  coïncidence  assez  gé- 
néralement remarquée  entre  l’apparition  des  aurores  boréales 
et  celle  des  aurores  australes.  Lu  effet,  le  passage  du  soleil  à 
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chacun  îles  équinoxes,  étant  pour  le  même  hémisphère,  les 
(leux  moments  île  l’année,  où  par  une  cause  differente,  les  dé- 
charges électriques  autour  du  pôle  doivent  être  les  plus  abon- 
dantes, il  est  évident  que  l’autre  hémisphère  en  éprouvera  le 
même  effet.  Seulement , tandis  qu’à  l’équinoxe  d’automne  ce 
sera  pour  l’hémisphère  boréal,  comme  à l’équinoxe  de  prin- 
temps pour  l’hémisphère  austral , la  condensation  des  vapeurs 
accumulées  dans  les  mois  précédents  qui  facilitera  l’écoulement 
de  l'électricité,  ce  sera  à l’équinoxe  de  printemps  pour  l’hémi- 
sphère boréal,  comme  à celui  d'automne  pour  l’austral,  l’arrivée 
des  vapeurs  nouvelles  dans  une  atmosphère  très-refroidie , qui 
apportera  une  grande  dose  d’électricité. 

Mairan  avance  qu’il  y a dans  l’apparition  des  aurores 
boréales  des  variations  séculaires,  c’est-à-dire  qu’il  y a des 
époques  comprenant  un  certain  nombre  d'années  pendant 
lesquelles  on  voit  plus  d’aurores  et  d'autres  pendant  lesquelles 
ou  en  voit  moins.  Il  cite  en  particulier  une  longue  période 
dans  le  dix-septième  siècle,  de  1021  à 1088,  où  il  n’est  fait 
mention  d’aucune  aurore  boréale.  Ce  physicien,  qui  regarde 
l'aurore  boréale  comme  un  phénomène  cosmique  et  par  consé- 
quent extra-atmosphérique,  est  disposé  à attribuer  ces  varia- 
tions à la  position  variable  de  la  terre  par  rapport  à l’atmo- 
sphère solaire  dont,  suivant  lui,  les  aurores  boréales  seraient 
une  émanation.  Remarquons  d’abord  que  pour  bien  comparer, 
sous  le  rapport  de  la  fréquence  des  aurores  boréales,  les  épo- 
ques anciennes  à l’époque  actuelle,  il  aurait  fallu  avoir  à ces 
époques  des  observateurs  aussi  nombreux,  aussi  exacts,  et  sur- 
tout aussi  rapprochés  des  régions  polaires  qu’on  en  a mainte- 
nant; ce  qui  n'est  pas.  Nous  ne  pouvons  donc  attribuer  une 
grande  portée  à la  remarque  de  Mairan  ; cependant  il  se  pour- 
rait que  l’accumulation  des  glaces  dans  le  voisinage  des  ré- 
gions polaires,  accumulation  constatée  par  les  documents  les 
plus  positifs',  ait  dû  contribuer  à augmenter  dans  les  deux 

1 11  est  bien  reconnu  que  les  côtes  du  Groenland,  actuellement  bordées  par  le 
grand  banc  de  glace  appelé  la  banquise,  étaient  autrefois  libres  et  facilement 
abordables;  on  est  assez  généralement  disposé  à attribuer,  comme  nous  l'avons 
déjà  dit,  l'établissement  permanent  de  ces  glaces  à un  soulèvement  du  fond  de 
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derniers  siècles  le  nombre  des  aurores  boréales.  En  effet  l’au- 
rore boréale  n’étant,  suivant  bous,  ijue  l’effet  lumineux  des  dé- 
charges électriques  qui  ont  lieu  autour  des  pôles  entre  le  sol  et 
les  vapeurs  qui  y sont  portées,  il  faut  pour  que  cet  effet  soit 
produit,  que  les  décharges  rencontrent  sur  leur  route  des  parti- 
cules glacées,  et  que  par  conséquent  le  sol  lui-même  soit  recou- 
vert de  glaces.  A l'époque  donc  où  les  régions  situées  autour 
du  pôle  magnétique  n’étaient  pas  constamment  recouvertes  de 
glaces,  où,  en  particulier,  elles  étaient  la  mer  elle-même,  il  de- 
vait bien  y avoir  des  décharges  électriques,  mais  des  décharges 
peu  ou  point  lumineuses.  Nous  concevons  donc  facilement  que 
le  déplacement  des  glaces  polaires,  joint  à celui  du  pôle  ma- 
gnétique de  la  terre,  ait  pu  déterminer  momentanément  des 
conditions  peu  favorables  à l'apparition  de  l’aurore  boréale. 
Une  chose  assez  remarquable,  c’est  que  cette  longue  période 
sans  aurore  boréale  coïncide  avec  l'époque  où  l’aiguille  ai- 
mantée était  exactement  dirigée  dans  le  méridien  terrestre 
(année  16G2). 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à certains  autres  faits  de  périodi- 
cité qu’on  a encore  remarqués,  tels  qu’un  retour  de  l'aurore  bo- 
réale au  même  jour  de  l'année  ; ainsi  on  a observé,  le  18  octobre 
1836  elle  18  octobre  1837,  une  aurore  boréale,  et  en  général  on 
a remarqué  que  de  1837  à 1850,  c’est-à-dire  dans  13  années, 
le  phénomène  s’était  reproduit  14  fois  du  12  au  22  octobre. 
Mais  cette  fréquence  de  l'apparition  de  l'aurore  dans  les  jours 
dont  il  s'agit,  lient  très-probablement  à ce  que  le  mois  d'oc- 
tobre est  un  des  mois  de  l'année  où  il  y a le  plus  d’aurores  bo- 
réales; par  conséquent  la  périodicité  appartient  au  mois  et  non 
pas  au  jour;  elle  s'explique,  comme  nous  avons  dit,  par  l'in- 
fluence de  la  position  du  soleil  sur  la  production  et  la  conden- 
sation des  vapeurs. 

Nous  pouvons  terminer  ce  long  paragraphe  sur  les  aurores 
boréales  par  le  résumé  suivant  : 

1”  Toutes  les  observations  concourent  à démontrer  que  l'au- 

1a  mer  qui  les  arrête  maintenant,  au  lieu  de  les  laisser  flotter  comme  elles  le 
faisaient  quand  In  mer  était  plus  profonde. 
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rore  boréale  est  un  phénomène  ayant  son  siège  dans  l’atmo- 
sphère, et  qui  consiste  dans  la  production  d’un  anneau  lumi- 
neux ayant  pour  centre  le  pôle  magnétique,  et  d'un  diamètre 
plus  ou  moins  grand. 

2“  L’expérience  démontre  qu’en  opérant  dans  de  l’air  raréfié 
la  réunion  des  deux  électricités  près  du  pôle  d'un  fort  aimant 
artificiel,  on  produit  un  petit  anneau  lumineux  semblable  à 
celui  qui  constitue  l’aurore  boréale,  et  animé  d’un  mouvement 
de  rotation  semblable. 

3°  L'aurore  boréale  serait  due  par  conséquent  à des  dé- 
charges électriques,  s’opérant  dans  les  régions  polaires  entre 
l’électricité  positive  de  l'atmosphère  et  la  négative  du  globe 
terrestre. 

4°  Ces  décharges  électriques  ayant  lieu  constamment,  mais 
avec  des  intensités  variables  suivant  l’état  de  l’atmosphère, 
l’aurore  boréale  devrait  être  un  phénomène  journalier  plus  ou 
moins  intense,  par  conséquent  visible  à de  plus  ou  de  moins 
grandes  distances,  et  seulement  quand  les  nuits  sont  claires  ; 
ce  qui  est  parfaitement  d'accord  avec  l’observation. 

5°  Les  phénomènes  qui  accompagnent  l’aurore  boréale,  tels 
que  la  présence  et  la  forme  des  cirro-stratus,  et  surtout  ceux 
qui  sont  relatifs  aux  perturbations  qu’éprouvent  l'aiguille  ai- 
mantée, sont  de  nature  à démontrer  la  vérité  de  l’origine  élec- 
trique que  nous  venons  d’attribuer  à l’aurore;  hypothèse  avec 
laquelle  ces  phénomènes  se  concilient  jusque  dans  leurs  moin- 
dres détails. 

6°  L’aurore  australe,  ainsi  que  cela  résulte  du  petit  nombre 
d’obervations  dont  elle  a été  l’objet,  présente  exactement  les 
mêmes  phénomènes  que  la  boréale,  et  s’explique  par  consé- 
quent de  la  même  manière. 
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APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ. 


CHAPITRE  PREMIER. 

APPLICATIONS  PHYSIQUES. 

$ 1.  Application  de  l'électricité  à la  production  de  la  lumière 
et  de  la  chaleur. 

Les  applications  de  l’électricité,  longtemps  réduites  à quel- 
ques essais  thérapeutiques  et  à des  recherches  purement  scien- 
tiliqucs  en  chimie,  ont  pris  depuis  quinze  à vingt  ans  un 
immense  développement,  et  sont  destinées  probablement  à 
s’étendre  encore  beaucoup.  Nous  les  avons  classées  dans  trois 
grandes  divisions  fondées,  non  sur  leur  propre  nature,  mais 
sur  la  nature  des  propriétés  de  l’électricité.  Nous  suivrons  dans 
leur  élude  le  même  ordre  que  nous  avons  suivi  dans  l’examen 
des  propriétés  elles-mêmes  qui  ont  fait  l’objet  de  la  4e  partie 
2"  volume).  Ainsi,  nous  nous  occuperons  d’abord  des  applica- 
tions fondées  sur  les  propriétés  physiques  de  l’électricité,  savoir 
sur  la  faculté  que  possède  l’électricité  en  mouvement  de  pro- 
duire de  la  lumière  et  de  la  chaleur,  et  d’exercer  une  action 
électro-magnétique.  Puis  viendront  les  applications  chimiques 
dans  lesquelles  c’est  la  propriété  du  courant  d’agir  chimique- 
ment sur  le  corps  qu’il  traverse,  qui  est  mise  à contribution. 
Eniin  nous  terminerons  par  les  applications  physiologiques  qui 
consistent  à utiliser  pour  l’art  de  guérir  les  efTets  physiolo- 
giques si  remarquables  que  petit  produire  l’électricité. 

Nous  commencerons,  dans  ce  premier  chapitre,  consacré  aux 
applications  physiques,  parcelle  qui  a pour  objet  la  production 
de  la  lumière  et  de  la  chaleur. 
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Nous  avons  vu  que  l’électricité  en  mouvement  peut  produire 
beaucoup  de  chaleur  et  beaucoup  de  lumière;  nous  avons  ana- 
lysé les  lois  de  cette  production  en  même  temps  que  nous  avons 
étudié  les  propriétés  particulières  de  cette  lumière  et  de  cette 
chaleur.  Nous  avons  décrit  un  appareil  destiné  à donner  plus 
de  fixité  qu'elle  n’en  a naturellement  à la  lumière  qui  jaillit 
entre  deux  pointes  de  charbon  communiquant  respectivement 
avec  les  deux  pôles  d’une  pile  *.  Cet  appareil  est  celui  de 
M.  Jules  Duboscq;  mais  il  est  juste  de  reconnaître  que  la  pre- 
mière idée  de  ces  appareils  appartient  à MM.  Staite  et  Petrie, 
qui  en  ont  construit,  en  1848,  à peu  près  en  même  temps  que 
M.  Foucault  en  construisait  de  son  côté  en  France.  Ce  n’est 
qu’après  ces  premiers  essais  que  MM.  Breton  frères,  M.  Duboscq, 
M.  Martin  de  Brettc  et  M.  Liais  ont  successivement  imaginé 
aussi  des  appareils  fondés  sur  le  même  principe,  mais  avec 
quelques  modifications  dans  les  détails. 

Le  plus  simple  de  ces  appareils  est  celui  de  M.  Staite,  surtout 
depuis  les  modifications  que  lui  a apportées  M.  Archereau. 
Deux  colonnes  ou  tiges  métalliques,  auxquelles  on  peut  donner 
les  formes  que  l’on  veut,  sont  unies  entre  elles  par  trois  tra- 
verses, de  manière  à former  un  ensemble  solide;  l’une  de  ces 
traverses  est  métallique,  c’est  celle  qui  occupe  la  partie  supé- 
rieure de  l’appareil;  les  autres  doivent  être  en  bois.  Ces  der- 
nières servent  de  supports  et  de  points  d’attache  à une  longue 
bobine  placée  parallèlement  entre  les  deux  colonnes,  et  qui  doit 
être  faite  d’un  fil  assez  gros  pour  que  le  courant,  en  la  traver- 
sant sans  la  fondre,  puisse  agir  sur  une  tige  de  fer  doux  placée 
à l’intérieur  de  la  bobine.  Cette  tige  de  fer  est  soudée  à une  tige 
de  cuivre  de  même  calibre  et  de  même  longueur,  portant  à son 
extrémité  libre  une  petite  poulie.  Du  côté  opposé  le  fer  porte  un 
petit  tube  de  cuivre, avec  vis  de  pression,  dans  lequel  on  intro- 
duit l’un  des  charbons,  lorsque  la  tige  entière  a été  placée 
dans  l’intérieur  de  la  bobine.  Alors,  une  corde,  fixée  à la  tra- 
verse inférieure,  et  s’enroulant  sur  une  poulie  d'un  grand  dia- 
mètre, peut  servir  de  support  à la  tige  mobile  de  fer,  en  s’cnga- 


1 Voyez  tome  II,  page  267,  figure  220. 
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géant  dans  la  gorge  de  la  petite  poulie.  Il  suffit  pour  cela  qu’un 
contre-poids,  placé  au  bout  de  la  corde,  soit  susceptible  de  lui 
faire  équilibre. 

La  traverse  métallique,  qui  occupe  la  partie  supérieure  de 
l'appareil,  porte  un  petit  tube  de  cuivre  qui  descend  perpendi- 
culairement en  face  du  charbon  que  porte  la  tige  électro-aimant, 
et  dans  laquelle  on  introduit  également  un  crayon  de  charbon. 
Au  moyen  d’un  ajustement  très-simple,  ce  tube  peut  d’ailleurs 
être  réglé  facilement,  tant  pour  sa  hauteur  que  pour  sa  direc- 
tion, et,  par  conséquent,  les  deux  charbons  peuvent  être  placés 
très-exactement  l'un  au-dessus  de  l'autre. 

Ainsi  disposé,  l’appareil  peut  fonctionner,  mais  il  est  impor- 
tant de  le  régler,  et,  surtout,  de  bien  équilibrer  la  tige  mobile. 
Cela  étant  fait,  il  suffit  de  mettre  en  rapport  une  des  deux 
colonnes  métalliques  de  l’appareil  avec  l’un  des  pôles  de  la 
pile,  et  de  faire  aboutir  l’autre  pôle  au  fil  de  cuivre  de  la  bobine 
(dont  un  bout  est  soudé  sur  son  canon).  Le  courant  passe  alors 
de  la  bobine  au  charbon  inférieur  par  la  tige  elle-môme  qui  le 
supporte,  et,  franchissant  l'intervalle  séparant  les  deux  char- 
bons, il  arrive  à l’autre  pôle  de  la  pile  par  la  traverse  supé- 
rieure de  l'appareil  et  la  colonne  métallique  à laquelle  est 
attaché  l'un  des  fils  conducteurs. 

Tant  que  le  courant  passe  et  produit  la  lumière,  la  bobine 
réagit  sur  le  fer  de  la  tige  électro-aimant,  qui  porte  le  charbon 
inférieur,  et  l'attire  en  raison  de  la  réaction  magnétique 
qu'exercent  les  solénoldes  sur  un  fer  mobile  à leur  intérieur. 
C’est  ce  qui  donne  aux  charbons  l 'écart  suffisant  pour  l’effet 
lumineux.  Mais,  aussitôt  que  le  courant  cesse  de  passer,  ou 
s'affaiblit  par  suite  de  l'usure  des  charbons,  cette  attraction 
cesse,  et  le  charbon  mobile,  sollicité  par  le  contre-poids,  se 
trouve  entraîné  et  soulevé  jusqu'à  ce  que  le  courant  passe  de 
nouveau,  alors  l’équilibre  se  trouve  établi  entre  les  deux  forces, 
et  les  charbons  peuvent  s’user  de  nouveau.  Ainsi,  à mesure 
que  la  lumière  tend  à décroître,  le  contre-poids  réagit,  et  c’est 
ce  qui  maintient  toujours  égale  l'intensité  de  la  lumière. 

Plusieurs  précautions  néanmoins  doivent  être  prises  quand 
on  veut  que  l'appareil  marche  très-régulièrement.  Il  faut  d’a- 
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bord  placer  les  charbons  à une  hauteur  qui  dépend  de  l’inten- 
sité de  la  pile  dont  on  doit  se  servir.  Si  la  pile  est  très-forte,  les 
charbons  doivent  être  placés  un  peu  haut,  car  l’attraction  des 
solénotdes  augmente,  du  moins  jusqu’à  moitié  de  leur  lon- 
gueur, à mesure  que  le  fer  s’v  enfonce.  Au  contraire,  et  par  la 
même  raison,  les  charbons  doivent  être  placés  plus  bas  si  la 
pile  est  faible.  D'un  autre  côté,  comme  la  pile  elle-même  s’af- 
faiblit, on  doit  avoir  soin  d’alléger  de  temps  en  temps  le  contre- 
poids, afin  de  maintenir  l’équilibre;  c'est  pourquoi  on  emploie 
dans  ce  cas,  comme  contre-poids,  de  la  grenaille  de  plomb. 

L’inconvénient  de  l’appareil  précédent,  qui  a du  reste  l’avan- 
tage d’être  très-simple,  et,  par  conséquent,  moins  susceptible 
de  se  déranger,  est  que  le  point  lumineux  se  déplace  à mesure 
que  les  charbons  s’usent.  Or,  il  importe,  dans  beaucoup  de  cir- 
constances, et  particulièrement  dans  l’application  de  la  lumière 
électrique  aux  expériences  d’optique,  que  ce  point  lumineux 
reste  fixe;  condition  d'autant  plus  difficile  à remplir  que  les 
charbons  s’usent  inégalement.  C’est  à des  moyens  mécaniques 
qu’il  faut  avoir  recours  pour  obtenir  le  résultat  désiré.  Ces 
moyens  sont  tous  fondés  sur  l’emploi  d'un  rouage  d’horlogerie 
mu  par  des  ressorts  ou  par  des  poids,  qui  donne  aux  charbons 
le  mouvement  nécessaire  pour  les  rapprocher  l’un  de  l'autre, 
dès  qu'à  cause  de  leur  trop  grand  écartement,  le  courant,  ne 
passant  plus,  la  lumière  cesse  d 'être  produite.  Or,  l’appareil 
est  combiné  de  façon  que  ce  même  courant  traverse  le  fil  qui 
entoure  un  électro-aimant,  dont  l’énergie  varie  avec  l'intensité 
du  courant;  cet  électro-aimant  agit  sur  un  fer  doux,  sollicité 
d’autre  part  à s’en  éloigner  par  un  ressort  antagoniste.  Sur  ce 
fer  doux  mobile  est  montée  la  détente  qui  enraye  le  rouage  ou 
le  laisse  défiler  à propos;  et  le  sens  du  mouvement  de  la  détente 
est  tel  qu’elle  presse  sur  le  rouage  quand  le  courant  se  renforce, 
et  quelle  le  délivre  quand  le  courant  s’affaiblit.  Or,  comme 
précisément  le  courant  se  renforce  ou  s’affaiblit  quand  la  dis- 
tance entre  les  charbons  diminue  ou  augmente,  on  comprend 
que  les  charbons  acquièrent  la  propriété  de  se  rapprocher  au 
moment  même  où  leur  distance  vient  à s’accroître,  et  que  ce 
rapprochement  ne  peut  aller  jusqu’au  contact,  parce  que  l’ai- 
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manlation  croissante  qui  en  résulte  leur  oppose  bientôt  un 
obstacle  insurmontable,  lequel  disparaît  de  lui-même  aussitôt 
que  la  distance  intcrpolaire  s’est  accrue  de  nouveau.  Le  rap- 
prochement des  charbons  est  donc  intermittent;  mais  quand 
l'appareil  est  bien  réglé,  les  périodes  de  repos  et  d’avancement 
se  succèdent  assez  rapidement  pour  qu’elles  équivalent  à un 
mouvement  de  progression  continu. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  est  celui  de  M.  Fou- 
cault; celui  de  MM.  Breton  n'en  diffère  qu’en  ce  qu'au  lieu  de 
ressorts  pour  rapprocher  les  charbons  on  s’est  servi  des  poids 
et  contre-poids  des  bras  métalliques  qui  les  portent;  et,  qu’au 
lieu  d’une  détente  à pression  pour  maintenir  l’écartement,  on  a 
fait  intervenir  un  encliquetage  de  roue  à rochet  dentée  très-fin. 
Ce  sont  des  leviers  qui  agissent  sur  les  porte-charbons;  et,  par 
conséquent,  c’est  par  la  différence  de  leur  longueur  que  s’opère 
l'inégalité  dans  la  marche  des  deux  charbons. 

Dans  l'appareil  de  M.  Duboscq,  que  nous  avons  déjà  décrit 
dans  la  quatrième  partie  de  ce  Traité,  le  mécanisme,  comme 
nous  l'avons  vu,  est  combiné  de  façon  que  le  charbon  positif  soit 
animé  d’un  mouvement  plus  rapide  que  le  négatif,  pour  satis- 
faire à l’usure  plus  grande  qu'il  éprouve  de  la  part  du  courant. 
Ce  mécanisme  est  assez  compliqué;  mais,  cependant,  en  ayant 
soin  de  le  régler  convenablement  dans  chaque  expérience,  c'est- 
à-dire  de  donner  aux  ressorts  antagonistes  de  la  détente  le 
degré  de  tension  convenable,  et  à la  poulie  de  diamètre  varia- 
ble, le  diamètre  voulu  pour  que  le  rapprochemeut  des  char- 
bons soit  le  plus  régulier  possible,  ou  réussit  à obtenir  une 
lumière  d’une  régularité  et  d'une  fixité  remarquables. 

M.  Martin  de  Brette  a imaginé  d’ajouter  au  régulateur  de  la 
lumière  électrique  un  appareil  amplificateur  à rotation,  qui 
permet  de  projeter  d’une  manière  continue,  et  dans  toutes  les 
directions,  à plusieurs  kilomètres  de  distance,  une  lumière 
excessivement  brillante.  Cet  appareil  renferme  six  lentilles  de 
phare  montées  sur  une  roue  en  fonte,  laquelle  est  ajustée  sur 
un  cadre  aussi  en  fonte,  mobile  comme  la  roue  elle-même.  Au 
moyen  d'un  mécanisme  particulier,  un  mouvement  est  imprimé 
d'abord  au  cadre,  ensuite  au  système  des  lentilles,  et  ce  double 
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mouvement,  convenablement  calculé,  suffit  pour  diriger  un 
faisceau  lumineux  successivement  dans  différents  points  de 
l'espace,  et  les  éclairer  d’une  manière  continue.  Il  suffit,  pour 
cela,  que  les  lentilles  passent  dix  fois  par  seconde  dans  une 
même  direction;  pour  obtenir  ce  résultat,  il  faut  que  la  roue 
qui  porte  les  lentilles  fasse  environ  deux  tours  par  seconde, 
tandis  que  le  cadre  qui  la  porte  en  accomplit  cinq.  Quant  au 
régulateur  lui-mème,  qu'emploie  M.  Martin  de  Brette,  il  diffère 
des  autres  en  quelques  points  peu  importants  sur  lesquels  il  est 
inutile  de  nous  arrêter. 

Nous  nous  bornerons  encore  à signaler  le  système  d'éclairage 
électrique  proposé  par  M.  Liais,  dans  lequel,  pour  obtenir  une 
lumière  plus  régulière  et  surtout  moins  saccadée,  le  régulateur 
agirait  d’une  manière  constante  et  indépendante  des  charbons. 
Un  commutateur  mu,  soit  par  un  moteur  électrique,  soit  par 
un  mouvement  d’horlogerie,  serait  appliqué  à l’appareil  afin 
de  rendre,  en  renversant  à des  intervalles  très-rapprochés  le 
sens  du  courant,  l’usure  des  charbons  aussi  égale  que  possible; 
puis  ce  même  commutateur  conduirait  le  couraul  alternative- 
ment dans  un  double  système  de  charbons,  qui  composerait  le 
foyer  lumineux.  Il  en  résulterait  que  pendant  le  temps  du 
changement  du  courant , les  charbons  pourraient  être  sans 
cesse  rapprochés  au  contact,  puis  écartés  d’une  quantité  con- 
stante par  le  mécanisme  moteur,  et  cette  quantité  pourrait 
être  réglée  suivant  l'intensité  de  la  pile  que  l'on  voudrait  em- 
ployer. Enfin  l’ensemble  de  l'appareil  serait  animé  d’un  mou- 
vement de  rotation  rapide  pour  dissimuler  le  passage  du  cou- 
rant de  l'un  à l'autre  système  de  charbons.  M.  Liais  propose 
encore  de  placer  les  charbons  eux-mêmes  dans  un  globe  de 
verre  rempli  d'un  gaz  impropre  à la  combustion,  afin  d’en 
rendre  l'usure  moins  prompte  ; procédé  que  j’avais  déjà  indi- 
qué en  1846  à l’occasion  de  l’annonce  que  j’avais  faite  d'un 
appareil  propre  à l’éclairage  des  mines. 

La  lumière  électrique,  quoique  supérieure  à toutes  les  au- 
tres lumières  artificielles  par  son  éclat  et  son  rayonnement,  qui 
lui  donnent  l’apparence  de  la  lumière  solaire,  a un  effet  bleuâtre 
assez  désagréable  à l’œil  qu’on  peut  rendre  rosé,  il  est  vrai,  en 
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employant  pour  construire  les  pointes  entre  lesquelles  l’arc 
électrique  doit  jaillir  des  charbons  de  bois  de  bourden.  Toute- 
fois cette  lumière  serait  trop  éblouissante  et  trop  peu  favorable 
aux  objets  éclairés  pour  être  employée  avec  avantage  pour  l’é- 
clairage ordinaire,  lors  même  que  son  prix  de  revient  ne  la  fe- 
rait pas  repousser.  Elle  n’est  donc  utile  que  dans  des  cas  excep- 
tionnels. Ainsi  on  peut  s’eu  servir  avec  avantage  pour  l’éclai- 
rage des  phares,  pour  se  procurer  une  lumière  artiticielle 
destinée,  à défaut  de  la  lumière  solaire,  à reproduire  de  ma- 
nière qu’elles  soient  visibles  pour  plusieurs  personnes  à la  fois, 
les  principales  expériences  d’optique,  comme  le  fait  avec  le 
plus  grand  succès  M.  Duboscq.  M.  Foucault  avait  déjà,  con- 
jointement avec  M.  Donné,  employé  cette  lumière  à éclairer 
plusieurs  microscopes  destinés  à des  démonstrations  dans  un 
cours  public.  On  s’en  sert  encore  avec  succès  pour  l'éclairage 
des  travaux  de  nuit  dans  les  grandes  entreprises  de  terrasse- 
ments ou  de  maçonnerie,  et  pour  les  effets  de  décor  dans  les 
représentations  théâtrales.  Au  moyen  de  fils  de  cuivre  recou- 
verts de  gutta-pcrcha,  on  peut  conduire  le  courant  dans  l’eau 
jusqu'à  de  grandes  profondeurs,  et  produire  un  éclairage  ap- 
plicable à des  travaux  sous-marins,  principalement  quand  il 
s’agit  d’explorations  au  fond  de  la  mer  ou  de  sauvetage  d'ob- 
jets submergés.  Les  pointes  de  charbon  peuvent  être  renfer- 
mées dans  un  ballon  de  verre  à l’abri  du  contact  de  l'eau,  ou 
être  plongées  dans  l’eau  elle-même,  car,  comme  nous  l’avons 
vu,  la  lumière  électrique  jaillit  même  dans  ce  cas,  entre  les 
deux  pointes;  seulement  l’arc  est  moins  long.  On  a proposé 
dernièrement  de  se  servir  de  ce  mode  d’éclairage  pour  porter 
dans  l’eau  une  lumière  destinée  à la  pêche  des  poissons. 

Mais  de  toutes  les  applications  de  la  lumière  électrique,  celle 
qui  présente  le  plus  d'intérêt  est  l’éclairage  des  mines.  Tout  le 
monde  sait  le  danger  que  courent  les  mineurs  par  l'effet  du  feu 
grisou,  c’est-à-dire  de  l'explosion  qui  a lieu  quand  un  jet  de 
gaz  hydrogène  carboné  venant  à se  faire  jour  à travers  les  dif- 
férentes couches,  rencontre  la  flamme  des  lampes  qui  éclairent 
les  galeries  de  la  mine.  Or,  comme  la  lumière  électrique  n’a 
point  besoin  d'oxygène  ni  d’aucun  gaz  pour  se  produire,  puis- 


Digitized  by  Google 


APPLICATIONS  PimiQLER.  315 

qu’elle  a lieu  sans  combustion,  on  peut  renfermer  les  pointes 
de  charbon  dans  un  globe  hermétiquement  clos,  et  alors  il  n’y 
a plus  à craindre  le  moindre  danger,  le  foyer  lumineux  étant 
complètement  isolé  de  l'air  extérieur.  La  première  idée  de  cette 
application  appartient  àj  M.  Louyet  et  à M.  Doussingault;  ce 
dernier  physicien  l’a  fait  connaître  à la  suite  de  quelques  recher- 
ches sur  la  lampe  de  Davy,  où  il  montre  que  la  sécurité  que 
présente  cette  lampe,  quoique  très-grande,  n’est  pas  absolue, 
puisqu’un  courant  de  gaz  hydrogène  animé  d’une  certaine  vi- 
tesse, et  probablement  d’autres  causes  encore  indéterminées, 
peuvent  anéantir  momentanément  l’efficacité  de  l’enveloppe 
protectrice,  et  faire  naître  des  accidents  que  l'on  est  peut-être 
trop  disposé  à attribuer,  dans  toutes  les  circonstances,  h l’im- 
prudence des  ouvriers  ou  à l’imperfection  des  appareils. 
M.  lloussingault  propose  une  pile  fixe,  munie  de  longs  conduc- 
teurs qui  permettent  de  porter  le  courant,  et  par  conséquent  la 
lumière  qu’il  dégage,  partout  où  l’on  en  a besoin.  J’avais,  en 
même  temps  que  M.  lloussingault,  songé  à la  même  applica- 
tion, et  j’avais  proposé  d’adapter  à un  ballon  hermétiquement 
fermé,  dans  lequel  se  trouvent  les  deux  pointes  de  charbon  dis- 
posées et  préparées  convenablement,  une  petite  pile  portative, 
mais  très-forte  (amalgame  de  potassium,  et  platine  avec  acide 
sulfurique  étendu,  et  chlorure  de  platine),  dont  les  deux  pèles 
sont  respectivement  mis  en  communication,  au  moyen  de  fortes 
tiges  de  cuivre  scellées  au  ballon,  avec  les  charbons  intérieurs. 
M.  (irove  a objecté  à celle  disposition  la  difficulté  de  sceller  le 
récipient  dans  lequel  la  lumière  électrique  est  dégagée,  assez 
hermétiquement,  pour  que,  sous  l’influence  de  la  haute  tem- 
pérature qui  s'y  développe,  il  ne  s'établisse  aucune  communi- 
cation avec  l’air  extérieur.  Aussi  propose-t-il  de  substituer  à la 
lumière  des  pointes  de  charbon,  celle  qui  provient  d’un  fil  de 
platine  tourné  en  hélice  et  rendu  incandescent  par  le  passage 
d’un  courant  voltaïque.  Le  111  est  placé  au-dessus  de  l’eau, 
dans  l’intérieur  d'un  tube  de  verre.  La  forme  en  hélice  présente 
l’avantage  qu’en  diminuant  les  causes  de  refroidissement,  elle 
permet  à la  même  batterie  voltaïque  de  tenir  eu  ignition  un 
fil  beaucoup  plus  long  ; il  en  résulte  non-seulement  un  accrois- 
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sement  de  lumière,  mais  une  diminution  dans  la  dépense  de  la 
batterie  à cause  de  l’augmentation  de  la  résistance.  L’accrois- 
sement dans  l'intensité  de  la  chaleur,  en  augmentant  la  résis- 
tance, diminue  également  la  consommation  des  matériaux  de 
la  pile,  de  sorte  que,  contrairement  à ce  qui  se  passe  ordinai- 
rement, l'augmentation  de  dépense  diminue  avec  l’accroisse- 
ment de  l'efFetquiest  produit,  du  moins  dans  une  certaine  limite. 

M.  Grove  a voulu  se  faire  une  idée  exacte  de  celte  dépense; 
dans  ce  but,  il  a introduit  un  voltamètre  dans  le  circuit,  sachant 
qu’à  un  équivalent  d’hydrogène  recueilli  dans  le  voltamètre  cor- 
respond la  consommation  d'un  équivalent  de  zinc,  d'un  équiva- 
lent d’acide  sulfurique,  et  de  d’équivaleut  d’acide  nitrique.  En 
tenant  compte  de  l'état  d'hydratation  des  acides,  on  trouve  que 
les  frais  d’une  batterie  de  cinquante  couples,  à acide  nitrique 
et  platine,  de  huit  pouces  carrés  de  surface,  se  mouleraient  à 
4 schellings,  soit  o francs  par  heure,  pour  produire  une  lumière 
dont  l'intensité  serait  à celle  d’une  bougie,  comme  1444  1. 
Les  frais  de  la  lumière  électrique  seraient  donc  peu  considé- 
rables, eu  égard  à son  intensité;  toutefois,  M.  Grove  estime 
que  c'est  surtout  pour  l’éclairage  des  phares  qu’elle  peut  être 
employée  avec  avantage. 

La  chaleur  qui  se  dégage  dans  un  conducteur  qui,  tout  en 
transmettant  un  courant,  présente  quelque  résistance  à son 
passage,  a trouvé  également  des  applications  importantes.  Ce 
mode  de  production  de  la  chaleur  présente,  en  effet,  un  carac- 
tère particulier  qui  permet  son  emploi  dans  beaucoup  de  cas  où 
les  autres  modes  ne  seraient  pas  applicables.  Ce  caractère,  c’est 
que  la  chaleur  peut  être  transportée  à une  distance  aussi 
grande  que  l'on  veut  de  la  source  qui  la  produit,  pour  n’agir 
que  sur  un  point  déterminé  sans  se  manifester  le  moins  du 
monde  entre  ce  point  et  le  lieu  de  son  origine.  C'est  particuliè- 
rement à l'art  de  faire  sauter  les  mines  qu'on  a appliqué  avec 
succès  la  propriété  .que  possède  le  courant  électrique  de  rendre 
incandescent  un  lil  de  métal  qu'il  traverse.  M.  Uare  est  le  pre- 
mier qui  ait  eu  cette  idée,  mais  c'est  M.  Roberts  qui  a imaginé 
le  procédé  le  plus  simple  pour  la  réaliser. 

Aün  de  ne  pas  cire  appelé  à refaire  un  nouvel  appareil  pour 


APPLICATIONS  PHYSIQl'ES. 

chaque  explosion,  M.  Roberts  a inventé  des  car- 
touches qu’on  peut  construire  d’avance.  On  se 
procure  dans  ce  but  deux  fils  de  cuivre  de  2 à 
3 millimètres  de  diamètre , et  de  3 mètres  de 
longueur  environ,  bien  recouverts  de  soie  ou  de 
colon  goudronne,  afin  que  leur  isolement  soit 
très-bon.  On  les  tord  ensemble  (fig.  363)  sur  une 
longueur  de  16  centimètres  en  ayant  soin  de 
laisser  libres,  en  les  écartant  de  1 à 2 centimè- 
tres , leurs  extrémités  inférieures  sur  une  lon- 
gueur de  1 centimètre  ‘ environ,  dont  on  enlève 
l’enveloppe  isolante  pour  tendre  entre  elles  un 
fil  de  fer  fin,  après  avoir  eu  soin  de  les  bien  dé- 
caper. Les  extrémités  supérieures  des  deux  fils 
de  cuivre  sont  également  écartées  pour  pouvoir 
être  mises  respectivement  en  communication 
avec  les  conducteurs  qui  aboutissent  aux  pôles 
d’une  pile.  Le  corps  de  la  cartouche  est  un  tube 
d’étain  de  8 centimètres  de  lougueur  et  de  2 de 
diamètre,  dont  les  soudures  sont  très-bien  faites 
afin  qu'il  soit  parfaitement  imperméable  à l'eau 
On  introduit  le  système  des  fils  de  cuivre  dans 
le  tube,  en  les  fixant  au  moyen  d’une  tige  qu'il 
traverse  à une  hauteur  telle  que  le  fil  fin  de  fer 
se  trouve  au  milieu  du  tube  d'étain,  disposé  de 
façon  que  les  bouts  du  fil  de  cuivre  ne  touchent 
nulle  part  les  parois  du  tube  (fig.  364).  On  con- 
solide le  liège  à l'extrémité  supérieure  du  tube 
avec  un  bon  ciment1,  puis  on  remplit  le  tube 
de  poudre  par  son  autre  extrémité,  qu’on  bouche 
également  par  un  liège  qu’on  cimente  de  la  môme 
manière.  La  figure  363  indique  comment  l’ou 
place  la  cartouche  dans  le  trou  de  cuivre  après 
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Fig.  36t. 


1 On  pourrait  également  employer  un  tube  de  verre,  n’était  sa  fragilité  qui  a 
fait  préférer  un  tube  d'étain. 

’ M.  Roberts  recommande  pour  cette  opération  un  ciment  composé  de  une 
partie  de  dre  d'abeilles  et  de  deux  parties  de  résine. 
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en  avoir  chassé  avec  soin  toute  la  poussière  et  l'humidité;  il 
faut  avoir  soin  que  la  cartouche  se  trouve  au  milieu  de  la 

charge  de  poudre  qu’on  a introduite 
dans  le  trou.  Au-dessus  de  la  pou- 
dre, on  place  un  bouchon  de  paille 
ou  de  filasse,  de  manière  à laisser 
entre  la  poudre  et  lui  un  petit  es- 
pace rempli  d’air,  et  par  dessus  le 
bouchon  on  verse  du  sable  sec  jus- 
qu'à ce  que  le  trou  en  soit  rempli. 
Puis  on  fait  communiquer  les  deux 
extrémités  des  tils  de  cuivre  qui  sor- 
tent de  la  cartouche  avec  les  pôles 
de  la  pile,  au  moyen  de  conduo- 
tcurs  assez  longs  pour  qu'on  soit  à 
l’abri  de  tout  danger  provenant  de 
l'explosion  de  la  mine. 

La  méthode  que  nous  venons  de 
décrire  présente  l’avantage  de  pouvoir  être  employée  à faire 
sauter  des  rochers  ou  autres  objets  sous  l’eau,  aussi  bien  que 
sous  terre  ; seulement  il  faut  dans  ce  cas  pour  construire  des 
cartouches  des  boites  de  tôle  imperméable  à l’eau,  et  pour  con- 
ducteurs des  fils  de  cuivre  recouverts  de  gutta-percha. 

M.  Ruhmkorff,  et  après  lui  M.  Verdu,  ont  essayé  avec  succès 
de  substituer  à l’incandescence  d’un  fil  métallique  l’étincelle 
d’induction  pour  déterminer  l’inflammation  de  la  poudre.  Ce 
procédé,  outre  l’économie  considérable  qu’il  présente,  puisqu’au 
lieu  de  15  à 20  couples  de  Bunzen,  nécessaires  pour  faire  rou- 
gir un  fil,  il  n’en  exige  qu'un  seul  pour  produire  l’étincelle 
d’induction,  a l’avantage  d’être  moins  susceptible  de  dérange- 
ment. Seulement  il  a fallu  imaginer  un  artifice  pour  déterminer 
l’inflammation  de  la  poudre;  il  arrive  en  elfet  que,  lorsque,  par 
l’eflet  de  la  longueur  des  conducteurs  qui  aboutissent  à la  mine, 
le  circuit  présente  une  résistance  trop  forte,  l'étincelle  d'induc- 
tion peut  passer  à travers  la  poudre  sans  l'enflammer.  M.  llulini- 
korlf  a eu  l’heureuse  idée  de  chercher  un  intermédiaire  qui, 
plus  facilement  inflammable  par  l’étincelle,  pût  provoquer 


Fig.  365. 
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l'inflammation  de  la  poudre  dans  toutes  les  conditions  possi- 
bles. Il  l’a  trouvé  dans  les  fusées  de  Stateham,  qu’on  prépare  en 
prenaut  deux  bouts  de  fil  de  cuivre  rouge  recouverts  de  gutta- 
percba  ordinaire;  ou  dégarnit  de  gutta-percha  leurs  extré- 
mités; on  les  entortille  (lig.  366),  et  on  re- 
courbe les  bouts  de  manière  à les  faire  entrer 
dans  une  enveloppe  de  gutta-percha  vulca- 
nisée (soufrée),  que  l’on  a coupée  et  enlevée 
de  dessus  un  fil  de  cuivre,  qui  en  avait  été 
recouvert  depuis  longtemps.  On  pratique  sur 
cette  enveloppe  une  échancrure  o 6,  et,  après 
avoir  maintenu  à deux  ou  trois  millimètres 
l’une  de  l’autre  les  extrémités  des  fils  de  cui- 
vre, on  en  recouvre  les  pointes  de  fulminate 
de  mercure,  afin  de  rendre  l’inflammation  de 
la  poudre  plus  aisée.  On  remplit  l’échancrure 
de  poudre,  et  on  enveloppe  le  tout  avec  un 
bout  de  tuyau  de  caoutchouc  cd,  ou  bien 
on  le  place  dans  une  cartouche  remplie  de 
poudre. 

Dans  les  fusées  de  Stateham,  c’est  le  sulfure  de  cuivre  adhé- 
rent à la  couche  de  gutta-percha  vulcanisée  qu’on  enlève  au  fil 
de  cuivre  qu’elle  recouvrait,  qui,  en  s’enflammant  sous  l’action 
de  l’étincelle  d’induction,  détermine  l’explosion  *.  Mais  il  faut 


Fig.  360. 


* La  découverte  de  ces  fusées  est  due  A une  circonstance  accidentelle,  qni 
s'est  présentée  dans  les  expériences  faites  A Londres,  lors  de  l'essai  du  télé- 
graphe sous-marin  de  Douvres  à Calais.  Pour  ces  expériences  le  câble  sous-marin 
avait  été  mis  A une  profondeur  considérable  dans  l'eau.  Quand  on  lit  l'essai  des 
fils,  le  constructeur,  M.  Stateham,  amené  à un  examen  minutieux  de  tout  le 
cAble  par  une  solution  de  continuité  qu’il  avait  constatée  dans  l'un  des  Dis,  aper- 
çut, A son  grand  étonnement,  des  étincelles  passer  au  travers  de  l’enveloppe  de 
gutta-percha,  et  se  succéder  avec  une  grande  rapidité.  Après  avoir  examiné  avec 
soin  le»  diverses  circonstances  dans  lesquelles  le  phénomène  s’était  produit, 
il  crut  reconnaître  que  c'était  la  légère  empreinte  dn  SI  de  eulrre  sur  la  gutta- 
pereba  vulcanisée  (soufrée),  empreinte  duc  A une  couche  de  sulfure  de  cuivre, 
qui  déterminait  les  étincelles  qui  accompagnaient  la  propagation  du  courant  élec- 
trique, car  les  étincelles  suivaient  toujours  cette  empreinte.  Il  conçut  dès  lors 
l'idée  de  construire  sur  ce  principe  des  fusées  pour  les  mines. 
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avoir  soin,  quand  on  a préparé  la  fusée  comme  nous  l’avons 
indiqué,  de  l’essayer,  atin  de  régler  en  conséquence  l’étendue 
de  la  solution  de  continuité.  Il  peut  se  faire  en  effet  que,  tout 
en  appartenant  à la  même  enveloppe  d’un  iil  de  cuivre,  la 
gaine  de  gutta-percha  vulcanisée,  dont  on  munit  la  fusée,  soit 
plus  ou  moins  imprégnée  de  sulfure  de  cuivre;  or,  si  le  sulfure 
de  cuivre  est  en  trop  grande  quantité,  il  devient  trop  bon  con- 
ducteur, et  empêche  l’étincelle  de  se  produire;  si,  au  contraire, 
il  n’est  pas  en  assez  grande  quantité,  il  ne  facilite  pas  suffisam- 
ment la  décharge. 

Les  premiers  essais  en  grand  de  l'application  du  procédé  que 
nous  venons  de  décrire  ont  été  faits  avec  l’appareil  d’induction 
de  Ruhmkorft  par  le  colonel  espagnol  Verdu,  dans  les  ateliers 
de  M.  Herkman,  fabricant  de  fils  recouverts  de  gutta-percha  à 
la  Villette,  près  Paris.  Gn  a expérimenté  successivement  sur 
une  longueur  de  fil  de  400  mètres,  de  600,  de  1000,  de  5000, 
et  jusqu’à  26000,  et  le  succès  a toujours  été  complet,  soit  avec 
un  circuit  composé  de  deux  fils,  soit  en  remplaçant  l’un  des 
fils  par  la  terre;  deux  couples  de  Bunzen  ordinaires  étaient 
suffisants  pour  produire  avec  l’appareil  de  Kuhmkorff  l'étin- 
celle d’induction.  Depuis  sespremières  recherches  avec  M.  Ruhm- 
korff,  M.  Verdu  s’est  livré  à de  nouvelles  expériences  en 
Espagne,  et  il  s’est  assuré,  après  beaucoup  d’essais,  que  de 
toutes  les  substances  explosibles,  aucune  n etait  à beaucoup 
près  aussi  sensible  que  le  fulminate  de  mercure;  seulement 
pour  éviter  le  danger  qui  résulte  de  la  facilité  d'explosion  de 
ce  composé,  il  a soin  d'introduire  l’extrémité  des  fusées  dans 
un  petit  tube  de  gutta-percha  fermé  par  le  bout.  Après  avoir 
rempli  de  poudre  cette  espèce  de'  petite  boite  et  l’avoir  fermée 
hermétiquement,  on  peut  transporter  les  fusées,  les  manier, 
les  laisser  tomber,  les  choquer  même  assez  fortement  sans 
danger.  La  nature  élastique  et  corroyée  de  la  gutta-percha 
qu’on  a eu  soiu  de  ramollir  un  peu  au  feu,  préserve  le  fulmi- 
nate de  toute  chance  d’accident.  Ajoutons  qu’avec  un  simple 
couple  de  Bunzen,  et  au  moyen  de  l'appareil  d’induction  de 
Ruhmkorff,  M.  Verdu  est  parvenu  à produire  l’explosion  si- 
multanée de  six  fourneaux  de  mine  interposés  dans  le  même 
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circuit  à 300  mètres  de  l’appareil;  il  n'a  pas  été  au  delà  de 
cette  limite  ; mais  il  a cherché  le  moyen  d’agir  indirectement 
sur  un  grand  nombre  de  mines  en  les  distribuant  par  groupes 
de  cinq,  et  en  interposant  chacun  de  ces  groupes  dans  un  cir- 
cuit particulier.  On  fait  communiquer  les  fusées  de  chaque 
groupe  par  un  seul  fil  dont  l’une  des  extrémités  s’enfonce  dans 
le  sol  et  dont  l’autre  est  près  do  l’appareil.  En  touchant  suc- 
cessivement l’appareil  d’induction  avec  chacun  des  bouts  li- 
bres que  l’on  tient  à la  main,  ce  qui  exige  à peine  une  seconde 
de  temps  s’il  y a quatre  fils,  c’est-à-dire  quatre  groupes  et  par 
conséquent  vingt  mines,  on  obtient  vingt  explosions  simulta- 
nées à des  distances  considérables.  11  n’y  a pas  de  limites  ni  à 
la  distance  à laquelle  l’explosion  peut  avoir  lieu,  ni  au  nombre 
des  mines  qu’on  peut  faire  sauter  ainsi. 

M.  Dumoncel,  afin  d’obtenir  plus  de  sécurité  et  un  système 
immanquable  dans  ses  effets , préfère  diviser  les  mines  par 
groupes  de  deux , supprime  la  communication  par  le  sol  et 
emploie  ainsi  pour  chaque  groupe  deux  conducteurs  au  lieu 
d’un  (ce  qui  n’augmente  pas  beaucoup  la  dépense  puisque 
l’un  des  fds  peut  être  commun  à tous  les  circuits),  et  les  met  en 
rapport  avec  les  trois  ou  quatre  grandes  mines  qui  doivent 
partir  en  même  temps.  Pour  obtenir  avec  cette  disposition  la 
simultanéité  d’explosion  à travers  ces  différents  circuits,  M.  Du- 
moncel emploie  un  commutateur  à rotation  construit  au 
moyen  d’une  roue  épaisse  de  gutta-percha  dont  la  circonfé- 
rence porte  cinq  plaques  métalliques,  séparées  les  unes  des 
autres  par  un  intervalle  de  2 centimètres  environ;  sur  cette 
circonférence  appuie  un  frotteur  qui,  par  l’intermédiaire  d'un 
bouton  d’attache  et  d’uu  lil,  communique  avec  celui  des  pèles 
de  l’appareil  de  Uuhmkorff,  qui  fournit  l’étincelle  à distance. 
Les  plaques  elles-mêmes  communiquent,  par  l'intermédiaire 
de  lames  métalliques  placées  sur  les  surfaces  planes  de  la  roue, 
à cinq  ressorts  frotteurs  mis  en  relation  par  des  boulons  d'at- 
tache avec  les  cinq  iils  des  circuits.  M.  Dumoncel  a appliqué 
son  procédé  avec  succès  à l explosion  de  mines  monstres  dans 
le  port  militaire  de  Cherbourg. 

m.  21 
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$ 2.  Application  des  propriété*  mainflifan  (In  courant  à la 
production  d’an  moteur  mfrnnlqnr. 


Nous  avons,  dans  notre  premier  volume1,  étudié  avec  soin 
la  propriété  que  possède  le  courant  électrique  de  développer 
dans  le  fer  doux  une  aimantation  dont  la  puissance  n’a  pres- 
que pas  de  limites.  Nous  avons  également  vu  que  la  facilité 
avec  laquelle  le  fer  doux  acquiert  et  perd  son  magnétisme 
avec  la  cause  qui  le  produit,  et  la  rapidité  avec  laquelle  le 
sens  de  ce  magnétisme  peut  changer  avec  celui  du  courant 
qui  le  développe , peuvent  donner  naissance,  au  moyen  d’ap- 
pareils construits  dans  ce  but,  à un  mouvement  continu,  soit 
de  rotation,  soit  de  va  et  vient.  Plusieurs  physiciens  ont  cher- 
ché à utiliser  ce  mouvement  et  se  sont  occupés  de  la  construc- 
tion de  machines  dont  le  principe  moteur  serait  l’aimantation 
produite  dans  des  barreaux  de  fer  doux  par  le  passage  de  cou- 
rants électriques  à travers  des  fils  tournes  en  hélice  autour  de 
ces  barreaux.  Avant  de  décrire  ces  appareils  et  d'examiner 
jusqu’à  quel  point  leur  emploi  dans  la  mécanique  appliquée 
serait  avantageux  sous  le  double  rapport  de  la  puissance  et  de 
l’économie,  il  est  bon  de  rappeler  brièvement , en  les  complé- 
tant, les  notions  que  nous  avons  déjà  données  sur  les  électro- 
aimants  et  les  lois  qui  les  régissent.  Ce  sujet  a occupé  un  très- 
grand  nombre  de  physiciens,  et  si  leurs  résultats  n’ont  pas 
été  concordants,  cela  lient  à ce  que  les  phénomènes  dont  il  s’a- 
git dépendent  de  trop  de  circonstances  particulières  pour  pré- 
senter des  lois  bien  générales.  Nous  en  donnerons  comme 
exemple  la  longueur  des  barreaux  de  fer  doux  qui,  à condi- 
tions parfaitement  semblables  du  reste,  influe,  suivant  les  uns, 
sur  la  quantité  de  poids  qu’un  électro-aimant  peut  porter,  tan- 
dis qu’elle  est  sans  influence  suivant  les  autres.  Or  M.  Nicklès 
a montré,  comme  nous  l’avons  vu a,  que  c'est  la  première  pro- 
position qui  est  vraie  si  le  barreau  est  rectiligne,  et  que  c’est  la 

1 Tome  I,  pages  285  et  suivantes. 

* Tume  T,  page  20ü. 
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seconde  si  le  barreau  est  en  forme  de  fer  à cheval.  Rappelons 
néanmoins  brièvement  les  résultats  relatifs  au  pouvoir  des 
électro-aimants,  auxquels  on  s’accorde  généralement  a ajouter 
le  plus  de  confiance. 

Dans  un  grand  travail  sur  les  lois  de  l'aimantation  par  les 
courants  électriques,  MM.  Lenz  et  Jacobi  avaient  établi,  à la 
suite  d’un  grand  nombre  d’expériences,  la  loi  de  la  propor- 
tionnalité de  la  force  d’aimantation  à l’intensité  des  courants. 
L’aimantation  était  mesurée  par  le.  courant  induit  développé 
dans  un  fil  conducteur,  qui  environnait  le  barreau  de  fer  doux 
soumis  à l’aimantation;  on  tenait  compte  dans  cette  mesure 
de  l’effet  d’induction  direc  tement  produit  par  le  courant  vol- 
taïque. L’ensemble  des  résultats  s’accorde  avec  la  loi  d’une 
manière  très-satisfaisante,  malgré  les  difficultés  qu’à  entraînées 
l’usage  d’une  pile  à courant  non  constant*,  et  l’on  peut  re- 
garder comme  démontré  qu’entre  des  limites  très-étendues  et 
lorsque  le  diamètre  du  barreau  de  fer  doux  n'est  pas  très-petit 
par  rapport  à sa  longueur , l’aimantation  développée  par  un 
courant  est  proportionnelle  à l’intensité  du  courant. 

Considérée  comme  formule  empirique,  la  loi  de  MM.  Lenz  et 
Jacobi  est  d’une  grande  utilité,  mais  l’exactitude  rigoureuse 
en  a été  fréquemment  révoquée  en  doute,  et  dans  ces  dernières 
années  les  expériences  de  M.  Müller  ont  fait  voir  qu’il  n’y  avait 
pas  à y compter.  Pour  mesurer  le  magnétisme  développé  dans 
le  fer  doux,  M.  Müller  s’est  servi  d’une  méthode  tout  à fait  di- 
recte et  très-précise.  Il  a disposé  son  barreau  de  fer  doux  perpen- 
diculairement au  méridien  magnétique,  et  à quelque  distance, 
sur  le  prolongement  de  l’axe  du  barreau  de  fer  doux,  il  a placé 
une  boussole  de  déclinaison.  Il  a observé  la  déviation  qu’a  pro- 
duite sur  cette  boussole  l’action  de  l’hélice  magnétique  lors- 
qu’on y a fait  passer  le  courant  voltaïque  sans  y introduire  de 
fer  doux,  et  la  déviation  qui  a eu  lieu  lorsque  le  barreau  de  fer 
doux  a été  placé  dans  l’hélice.  La  différence  des  tangentes  de 


1 A l'époque  où  MM,  Lenz  et  Jacobi  ont  ezéeuté  teurs  expériences,  Ica  piles  ù 
courant  constant,  d'invention  encore  récente,  n’étaient  pas  d'un  usage  générai 
parmi  les  physiciens. 
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ces  deux  déviations  a donné  la  mesure  du  moment  maguétique 
du  barreau  de  fer  doux  L'intensité  du  courant  était  d’ailleurs 
mesurée  par  une  boussole  des  tangentes. 

L'hélice  magnétisante  dont  M.  Muller  s'est  servi  était  formée 
de  deux  hélices  distinctes  engagées  l’une  dans  l'autre.  L’hélice 
intérieure  avait  532  millimètres  de  longueur,  un  diamètre  inté- 
rieur de  plus  de  15  millimètres,  et  était  formée  de  408  spires 
d'un  (il  de  cuivre  de  3a,‘“,l  de  diamètre.  L’hélice  extérieure 
avait  432  millimètres  de  longueur,  un  diamètre  intérieur  d’au 
moins  45  millimètres,  et  était  formée  de  372  spires  d’un  fil  de 
cuivre  de  2““, 7 de  diamètre.  On  pouvait  à volonté  faire  passer 
le  courant  dans  l’une  ou  l'autre  des  hélices  ou  dans  les  deux  à 
la  fois.  Les  barreaux  de  fer  doux  étaient  au  nombre  de  quatre  ; 
ils  avaient  tous  560  millimètres  de  longueur  et  respectivement 
9,  12,  15  et  44  millimètres  de  diamètre. 

Pour  le  barreau  de  44  millimètres  de  diamètre,  la  propor- 
tionnalité de  l’aimantation  et  de  l'intensité  s’est  assez  exacte- 
ment vérifiée  ; mais  les  autres  barreaux  se  sont  complètement 
écartés  de  cette  loi.  L'accroissement  du  moment  maguétique  a 
toujours  eu  lieu  dans  un  rapport  beaucoup  moindre  que  l’ac- 
croissement de  l’intensité  du  courant.  C’est  ce  dont  on  peut 
s’assurer  graphiquement  en  traçant  des  courbes  dans  lesquelles 
on  prend  pour  abcisses  les  intensités  du  courant  et  pour  ordon- 
nées les  moments  magnétiques. 


< M.  Gauss  a,  en  effet,  démontré  que  si  on  appelle  R la  distance  des  milieux 
de.  deux  barreaux,  situés  comme  dans  l’expérience  de  M.  Muller,  M le  moment 
magnétique  du  barreau  fixe,  T la  composante  horizontale  de  l'action  terrestre,  R 
un  coolllcient  constant,  et  u la  déviation,  on  a avec  une  grande  approximation  : 


Tang.  u = 


_t_ 

T 


Il  suit  de  là  que  si  R est  très-grand,  le  terme  — devenant  négligeable,  la 

tangente  de  la  déviation  est  proportionnelle  au  moment  magnétique  du  barreau 
llxe.  (Voyez  le  Mémoire  de  M.  Gauss  sur  la  mesure  de  l'intensité  de  la  force  ma- 
gnétique terrestre,  traduit  dans  les  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2'  série, 
tome  LVII,  page  5.) 
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Les  résultats  des  expériences  de  M.  Millier  avaient  été  con- 
testés par  MM.  Buff  et  Zamminer  qui,  en  suivant  une  méthode 
entièrement  semblable  à celle  de  ce  physicien,  avaient  observé 
une  proportionnalité  assez  exacte  entre  l’intensité  d un  courant 
voltaïque  et  l’aimantation  qu’il  produit.  Ils  avaient  en  consé- 
quence attribué  les  résultats  obtenus  par  M.  Muller  à l’influence 
de  la  force  coercitive.  Alin  d'écarter  complètement  cette  objec- 
tion, M.  Muller  s’est  spécialement  attaché  à démontrer  d’une 
manière  péremptoire  un  principe  qu’il  avait  déjà  entrevu  à la 
suite  de  ses  premières  recherches,  savoir  l’existence  pour  chaque 
barreau  de  fer  doux  d’un  maximum  d'aimantation  qui  ne  peut 
être  dépassé,  condition  qui  est  évidemment  incompatible  avec 
la  loi  de  proportionnalité. 

M.  Muller  n’a  rien  changé  au  principe  de  sa  méthode.  Il  en  a 
seulement  perfectionné  l’exécution  en  substituant  des  magné- 
tomètres  aux  boussoles  de  ses  premières  expériences.  En  outre, 
comme  M.  Buff  et  Zamminer  s’étaient  servis  d’hélices  magné- 
tisantes beaucoup  plus  courtes  que  les  siennes  (86  millimètres 
seulement  de  longueur),  il  a étudié  l’influence  que  peut  exercer 
la  longueur  des  hélices  en  prenant  trois  hélices  différentes,  de 
155  millimètres,  300  millimètres  et  532  millimètres  de  lon- 
gueur. 11  a également  employé  des  barreaux  de  fer  doux  de 
diverses  dimensions,  et  il  a apporté  le  plus  grand  soin  à s’as- 
surer qu'ils  étaient  entièrement  dépourvus  de  force  coercitive. 

Les  résultats  numériques  des  expériences  fort  nombreuses 
et  très-exactes  qu’a  faites  M.  Muller  font  bientôt  reconnaître 
que  la  proportionnalité  n'existe  entre  des  limites  un  peu  éten- 
dues que  lorsque  le  diamètre  des  barreaux  dépasse  une  cer- 
taine valeur,  qui  est  d’autant  plus  grande  que  le  barreau  est 
plus  long.  Ainsi  un  barreau  de  167  millimètres  de  longueur  et 
12  millimètres  de  diamètre  suit  assez  exactement  la  loi  de  pro- 
portionnalité ; un  barreau  de  588  millimètres  de  longueur  et 
12  millimètres  de  diamètre  s'en  écarte  tout  de  suite  d’une 
manière  très-marquée.  Dans  les  barreaux  d’un  petit  diamètre, 
on  voit  que  la  proportionnalité  n’existe  que  pour  des  courants 
extrêmement  faibles.  L’existence  d’un  maximum  d'aimantation 
est  accusée  par  les  expériences,  de  la  manière  la  plus  évidente, 
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pour  la  plupart  des  barreaui  ; pour  quelques-uns  même  on  peut 
dire  que  les  expériences  ont  atteint  ce  maximum1.  L’existence 
d’un  maximum  vers  lequel  tend  l’aimantation  a,  comme  nous 
le  verrons,  une  grande  importance  dans  la  construction  des 
machines  électro-motrices,  puisqu’elle  assigne  à leur  puissance 
une  limite  qu’on  ne  peut  franchir,  lors  même  qu’on  augmen- 
terait indéfiniment  la  force  des  courants  électriques. 

Comme  nous  l’avons  vu , l'intensité  du  courant,  quoique  la 


* I.  existence  d'un  maximum  d'aimantation  peut  être  regardée  comme  favo- 
rable A la  théorie  d'Ampêre,  que  noua  avons  adoptée  et  développée  (tome  |, 
page  226),  et  dans  laquelle  l'aimantation  consiste  à donner  une  direction  per- 
pendiculaire A l'axe  du  barreau  aux  courants  moléculaires  du  for.  Il  est  évident 
que  lorsque  la  force  aimantante  a été  assez  considérable  pour  donner  cettedirectiôn 
à tous  lescourants  moléculaires,  il  n’y  a pas  possibilité  à ce  qu'une  augmentation 
dans  l'intensité  de  la  force  augmente  le  magnétisme.  Ce  point  de  vue  a attiré 
sur  cette  question  l'attention  de  H.  W.  AVeber,  qui,  dons  la  troisième  partie  de 
ses  Électrodynamischc  Maasbeshmmungni  (Leipzig,  1852),  a publié  quelques 
expériences  confirmatives  de  celles  de  M.  Muller.  l.a  méthode  d'observation  a été 
exactement  la  même;  le  barreau  de  fer  étudié  avait  100““, 2 de  longueur, 
de  diamètre  et  pesait  S»*'  100;  l’hélice  magnétisante  était  un  peu  plug 
longue  que  le  barreau.  Le  tableau  suivant  contient  les  résultats  des  expériences. 
On  y a représenté  par  / un  nombre  proportionnel  A l'intensité  du  oourant,  par 
m le  moment  magnétique. 


/ 

m 

«58,9 

911, t 

1381,5 

1424,0 

1192,0 

1547, 9 

2151,0 

1627,4 

2432,8 

1G80.7 

2757,0 

1722,1 

3090,6 

1767,3 

1186,0 

1787,1 

2646,6 

1107,9 

2232,1 

1654,0 

1918,1 

1584,1 

1551,2 

1488,9 

1133, t 

1127,9 

670,3 

953,0 

Il  sudlt  de  jeter  les  yeux  sur  ces  chiffres  ponr  reconnaître  qu’il  n'y  a aucune  pro- 
portionnalité entre  l'intensité  du  courant  et  l'aimantation,  et  que,  lorsque  l’in- 
tensité croit  indéfiniment,  l'aimantation  tond  vers  un  maximum. 


Digitized  by  Google 

— C-  — É 


APPLICATIONS  PHYSIQUES.  327 

plus  importante,  n'est  pas  la  seule  circonstance  qui  influe 
sur  la  puissance  des  électro-aimants.  Le  diamètre  des  barreaux, 
suivant  M.  Dub,  augmente  leur  puissance  dans  un  rapport  qui, 
dans  certaines  limites  du  moins,  est  celui  de  ces  diamètres 
eux-mêmes.  Nous  avons  déjà  rappelé  ce  qui  concerne  les  lon- 
gueurs. Quant  à la  masse,  il  paraîtrait  qu'elle  n’exerce  pas 
d’influence  bien  sensible;  car,  suivant  M.  de  Ilaldat  un  cy- 
lindre de  fer  creux  prend,  sous  l’influence  de  la  même  hélice 
traversée  par  le  même  courant , autant  de  magnétisme  qu’un 
cylindre  plein  de  même  diamètre  et  de  même  longueur.  Ce 
résultat,  qui  a été  vérifié  dans  un  très-grand  nombre  de  cas, 
est  généralement  admis,  et  a permis  dans  bien  des  cas  de  dimi- 
nuer la  masse  des  appareils  dans  lesquels  on  fait  usage  d'élec- 
tro-aimants sans  atténuer  en  rien  leur  puissance. 

Mais  l’un  des  points  qui , à circonstances  semblables,  influe 
le  plus  sur  la  perfection  des  appareils  électro-moteurs,  c’est  la 
nature  du  fer  doux  dont  on  fait  usage  et  son  aptitude  à ac- 
quérir et  à perdre  promptement  son  magnétisme  ou  à prendre 
successivement  des  pôles  magnétiques  inverses.  Il  n’y  a,  en  ce 
qui  concerne  ce  point , aucune  règle  à donner,  sinon  qu'il  est 
préférable  de  se  servir  de  fer  ancien  préparé  avec  du  bois  et  de 
le  faire  recuire  un  très-grand  nombre  de  fois. 

Les  électro-moteurs  sont  des  machines  dans  lesquelles  la 
puissance  motrice  est  une  force  électro-magnétique,  c’est-à- 
dire  qu’ils  sont  tous  fondés  sur  l’existence  d’une  force  suscep- 
tible d'être  détruite  instantanément  par  une  cause  physique 
et  non  mécanique.  Car,  de  la  même  manière  qu’un  jet  d'eau 
froide  détermine  la  condensation  de  la  vapeur,  dont  la  force 
élastique  soulève  le  piston  dans  le  cylindre  d’une  machine  à 
vapeur,  tout  appareil  électro-magnétique  perd  ses  propriétés 
dès  l’instant  que  le  courant  électrique  n'y  circule  plus  ; on 
conçoit  donc  la  possibilité  de  faire  naître  soit  un  mouvement 
oscillatoire , soit  un  mouvement  continu  de  rotation,  par  des 
impulsions  provenant  d'actions  qui  cessent  lorsque  la  masse 
soumise  à l’impulsion  a parcouru  le  champ  de  la  force,  et 
on  voit  en  même  temps  la  différence  essentielle  qui  sépare , 
au  point  de  vue  mécanique,  les  phénomènes  élertro-magné- 
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tiques  des  propriétés  magnétiques  des  aimants  permanents. 

Nous  allons  étudier  d'abord  les  électro-moteurs  dans  les- 
quels on  a utilisé  l’action  des  électro-aimants , et  nous  décri- 
rons ensuite  quelques  appareils  qui  reposent  sur  l’attraction 
qu’exerce  une  hélice  sur  un  fer  doux.  Dans  l'ordre  chronolo- 
gique, la  première  machine  à citer  est  celle  de  dal  Negro,  qui 
eut  l’idée  de  faire  osciller  un  aimant  ordinaire  entre  les  deux 
pôles  d'un  électro-aimant  qui  changeaient  de  polarité  à chaque 
oscillation  ; ce  mouvement  oscillatoire  se  transformait  facile- 
ment en  un  mouvement  de  rotation  continu.  Depuis  dal  Negro, 
on  a imaginé  un  grand  nombre  d’appareils  fonctionnant  soit 
de  la  même  manière,  soit  par  le  mouvement  de  va  et  vient 
d'armatures  en  fer  doux  attirées  par  des  électro-aimants , puis 
retombant  par  leur  propre  poids;  mais  M.  Jacobi  est  le  pre- 
mier qui  ait  construit  un  électro-moteur  dans  lequel  le  mou- 
vement primitif  ait  été  un  mouvement  de  rotation  continu,  et 
par  des  considérations  mécaniques  fort  simples,  il  a montré 
que  toute  disposition  dans  laquelle  le  pouvoir  attractif  ou  ré- 
pulsif des  masses  électro-magnétiques  produit  un  mouvement 
oscillatoire,  est  contraire  au  mode  d’action  de  l'électro-magné- 
tisme.  Ou  sait,  en  effet,  que  dans  une  machine  l’accroissement 
de  la  force  motrice  ou  de  la  puissance  donne  lieu  à une  aug- 
mentation de  vitesse,  si  la  résistance  reste  constante,  et  que 
cette  augmentation  de  vitesse  produit  ce  qu’on  nomme  de  la 
force  vive,  et  peut  ensuite  se  transformer  en  travail  utile.  Or, 
l’attraction  qu’exerce  un  électro-aimant  est  une  fonction  de  la 
distance  dont  on  ne  connaît  pas  exactement  la  forme,  mais  qui 
est  telle  que  la  force  attractive  augmente  rapidement,  quand 
la  distance  diminue  et  qu’elle  est  maximum  au  contact.  Il  en 
résulte  que  dans  un  appareil  oscillant,  la  vitesse  et  par  consé- 
quent la  force  vive  de  la  masse  attirée  sont  les  plus  grandes, 
au  moment  même  où  elles  sont  nécessairement  détruites,  puis- 
que le  mouvemeut  change  de  sens,  en  sorte  qu’une  portion 
considérable  de  la  force  vive  développée  par  l’action  électro- 
magnétique est  détruite  en  pure  perle  par  un  choc.  M.  Jacobi 
ajoute  qu'il  en  a été  longtemps  ainsi  pour  la  vapeur  qui  n’est 
devenue  un  moteur  réellement  utile  que  du  jour  où  Watt  a 
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imaginé  la  détente , c’est-à-dire  a permis  au  piston  d'arriver  à 
l’extrémité  de  sa  course  avec  une  vitesse  à peu  près  nulle.  Il 
résulte  clairement  de  ces  considérations  que  dans  tout  électro- 
moteur où  la  force  utilisée  provient  d’un  électro-aimant,  un 
mouvement  circulaire  continu  primitif  est  le  seul  à employer, 
ce  qui  fait  que  nous  ne  nous  attachons  pas  à décrire  les  divers 
appareils  oscillants  qu’on  a imaginés. 

Nous  donnons  ici  (fig.  367)  la  figure  de  l’électro-moteur  de 
M.  Jacobi.  Quatre  électro-aimants  en  fer  à cheval  sont  disposés 


Fig.  367. 

horizontalement  contre  un  disque  vertical  mobile  autour  d’un 
axe  A,  vis-à-vis  de  quatre  autres  placés  sur  un  bâti  fixe,  de  telle 
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sorte  que  les  pôles  des  premiers  puissent  venir  exactement  eu 
face  et  à la  moindre  distance  possible  des  pôles  des  électro-ai- 
mants fixes.  Le  meme  courant  passe  simultanément  dans  toutes 
les  hélices;  il  garde  toujours  le  même  sens  dans  le  système  des 
électro-aimants  fixes,  mais  il  peut  en  changer  dans  le  système 
des  électro-aimants  mobiles.  Supposons,  en  eilet , un  pôle  mo- 
bile placé  près  d’un  pôle  fixe  de  nom  contraire,  il  y a attraction, 
mais  du  moment  qu’ils  sont  en  regard  l’un  de  l’autre,  si  l’at- 
traction subsiste  l'impulsion  sera  détruite  ; si , au  contraire, 
par  l’inversion  du  courant  dans  le  pôle  mobile , ils  deviennent 
pôles  de  môme  nom,  au  moment  où  ils  sont  vis-à-vis  l’un  de 
l'autre,  ils  se  repoussent  et  une  nouvelle  impulsion  est  donnée 
dans  le  même  sens  que  la  précédente  ; ce  que  nous  venons  d’a- 
nalyser pour  un  pôle  mobile  devra  se  passer  pour  tous,  et 
toutes  les  fois  que  chacun  d’eux  passera  devant  un  pôle  fixe. 
Le  changement  de  polarité  est  donc  un  objet  de  la  plus  haute 
importance;  il  faut  pouvoir  l’opérer  instantanément,  et  c’est  à 
quoi  sert  la  partie  de  la  machine  nommée  commutateur,  que 
nous  retrouverons  dans  touslesélectro-moteurs,  sous  des  formes 
plus  ou  moins  ingénieuses.  U se  compose  ici  de  quatre  disques 
en  cuivre  fixés  sur  l’axe  de  la  machine  et  dont  les  circonfé- 
rences portent  quatre  secteurs  d’ébène  également  espacés.  Les 
deux  disques  du  milieu  sont  isolés  l'un  de  l’autre  et  chacun 
est  réuni  au  disque  voisin  par  un  tube  en  cuivre  séparé  de  l’axe 
par  un  corps  isolant.  Quatre  barres  de  cuivre , en  forme  de  le- 
vier, reposent  d’une  part  sur  les  disques  et  se  terminent  de 
l’autre  par  des  tiges  recourbées  à angle  droit,  qui  plongent 
dans  des  godets  k contenant  du  mercure  dont  les  deux  extrêmes 
ainsi  que  les  deux  du  milieu,  sont  joints  entre  eux  par  des  con- 
ducteurs. Le  fil  qui  entoure  les  électro-aimants  fixes  a ses  deux 
extrémités,  l’une  au  pôle;?  de  la  pile,  l’autre  dans  le  godet  le  plus 
rapproché  du  corps  de  la  machine  ; celui  qui  entoure  les  électro- 
aimants mobiles  communique  par  les  fils  /et  m avec  les  deux  cou- 
ples de  disques  qui  se  meuvent  avec  lui;  enfin  le  second  pôle  q de 
la  pile  estreliéàl’undesgodetsdu  milieu.  11  est  facile  maintenant 
de  comprendre  comment  le  courant  passe  tantôt  dans  un  sens, 
tantôt  dans  l’autre,  à travers  le  conducteur  qui  constitue  lesélec- 
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tro-aimants  mobiles,  suivautqu’un  secteur  de  bois  ou  d'ébène  ar- 
rive en  contact  avec  un  levier  sur  l’un  ou  l’autre  des  disques,  par 
le  fait  de  la  rotation  de  l'axe,  et  comment  on  peut  disposer  les 
disques  de  façon  à effectuer  l’inversion  du  courant  pour  des 
positions  données  des  pèles  mobiles.  Nous  avons  décrit  la  dis- 
position adoptée  par  M.  Jacobi,  dans  le  premier  appareil  qu’il 
a construit,  mais  l'arrangement  des  électro-aimants  admet  la 
plus  grande  variété,  pourvu  qu'il  soit  exactement  symétrique 
par  rapport  à l’axe  et  qu’il  permette  aux  pôles  de  se  rencontrer 
le  plus  près  possible.  Pour  que  l'action  ne  soit  pas  trop  oblique, 
par  rapport  à la  direction  du  mouvement,  vu  que  le  centre 
d’attraction  magnétique  se  trouve  à une  certaine  distance  de 
l’extrémité  des  barreaux,  il  serait  plus  convenable  de  disposer 
les  axes  des  cylindres  de  fer  doux  mobiles  perpendiculaire- 
ment à ceux  des  fers  doux  fixes.  Un  certain  nombre  d’appareils 
fondés  sur  le  même  principe  ont  été  construits  depuis  celui  de 
M.  Jacobi,  entre  autres  celui  de  M.  Loiseau,  dans  lequel  le  cou- 
rant ne  passe  à travers  les  électro-aimants  qui  doivent  agir 
l’un  sur  l’autre  que  lorsque  ceux-ci  sont  à une  faible  distance, 
disposition  qui  utilise  mieux  la  force  développée  par  le  courant. 

Un  a construit  aussi  des  appareils  dans  lesquels  on  se  sert  de 
l’action  d'électro-aimants  sur  des  aimants  permanents,  et  nous 
citerons  un  électro-moteur  inventé  par  M.  Davenport,  mis  en 
usage  à New-York.  Deux  petits  électro-aimants  horizontaux  pla- 
cés en  croix  et  mobiles  autour  d’un  axe  vertical  tournent  à l’in- 
térieur d’un  cercle  également  horizontal  formé  par  deux  aimants 
courbés  en  demi-cercles  et  dont  les  pôles  de  noms  contraires 
sont  en  regard.  Le  jeu  de  l’appareil  est  aisé  à comprendre;  les 
extrémités  des  électro-aimants  qui  changent  de  polarité  par  le 
moyen  d’un  commutateur,  sont  attirées,  puis  repoussées  parles 
pôles  des  aimants. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  électro-moteurs  fondés  sur 
l’attraction  qu'exerce  un  électro-aimant  sur  une  armure  de 
fer  doux,  et  qui  paraissent  être  plus  avantageux  que  ceux 
que  nous  avons  décrits  précédemment;  sans  qu'il  soit  pos- 
sible d’établir  d’une  manière  précise  les  causes  de  leur  su- 
périorité; on  peut  cependant  en  donner  quelques  raisons.  En 
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etlet,  dans  ce  système,  il  n’y  a plus  changement  de  polarité, 
mais  seulement  aimantation  discontinue  toujours  dans  le  même 
sens,  ce  qui  exige  un  commutateur  bien  moins  compliqué  et 
pouvant  fonctionner  avec  plus  de  régularité;  en  second  lieu,  il 
semble  probable  que  cette  simple  alternative  d’aimantation  et 
de  désaimantation  permet  un  développement  de  magnétisme 
plus  énergique  qu'un  changement  continuel  de  polarité;  enfin  il 
peut  arriver  que  le  pouvoir  répulsif  de  deux  électro-aimants,  de 
dimensions  différentes  se  change  en  un  pouvoir  attractif,  le  plus 
faible  des  deux  n’étant  plus  qu’un  fer  doux  par  rapport  au  plus 
puissant,  et  ou  conçoit,  sans  que  la  répulsion  soit  complètement 
détruite,  qu’elle  puisse  être  diminuée  par  la  même  cause. 

La  figure  3(58  représente  un  électro-moteur  construit  par 
M.  Froment  dans  de  fort  bonnes  conditions.  Il  se  compose  de 


Fig.  368. 


quatre  électro-aimants  fixes  soutenus  par  un  bâti  en  fonte  M N, 
dans  lesquels  un  même  courant  circule  tour  à tour.  Huit  arma- 
tures en  fer  doux  sont  disposées  sur  une  roue  mobile;  quand 
une  armature  arrive  près  du  pôle  d'un  électro-aimant,  celui-ci 
s'aimante,  puis  cette  aimantation  cesse  au  moment  où  la  pièce 
de  fer  doux  attirée  se  trouve  vis-à-vis  de  lui;  la  roue  reçoit 
ainsi  une  série  d’impulsions  qui  déterminent  un  mouvement 
rapide;  voici  comment  s’effectue  la  distribution  du  courant. 
Sur  un  demi-cercle  en  cuivre  fixé  au  bâti  de  fonte  autour  de 
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l’axe  de  l'appareil,  on  a disposé  trois  communicateurs  à roulette 
dont  l’un  est  figuré  à part  (fig.  369).  11  se  compose  de  deux 


lames  métalliques  gd  et  cb  entre  lesquelles  il  n’y  a de  commu- 
nication électrique  que,  lorsque  la  roulette  a étant  soulevée,  les 
deux  petits  cylindres  d et  b viennent  en-contact.  Si  donc,  de  ces 
deux  lames,  la  première  communique  toujours  avec  l’un  des 
pôles  de  la  pile  par  l’intermédiaire  du  demi-cercle  en  cuivre  et 
le  second  avec  le  fil  d'un  électro-aimant,  qui,  par  son  autre 
extrémité,  soit  relié  à l’autre  pôle  de  la  pile,  on  voit  que  le  cou- 
rant passera  au  travers  de  l’hélice  dès  que  la  roulette  sera  sou- 
levée et  cessera  de  passer  dès  qu’elle  retombera;  or,  ce  sont  les 
dents  d’une  petite  roue  fixée  sur  l’axe  de  la  machine  qui  sou- 
lèvent tour  à tour  les  roulettes  des  communicateurs,  dont  deux  ' 
correspondent  aux  deux  électro-aimants  extrêmes,  tandis  que 
la  troisième  est  en  rapport  avec  les  deux  électro-aimants  infé- 
rieurs qui  se  trouvent  toujours  dans  les  mêmes  conditions. 
L’aimantation  n’a  lieu  que  lorsque  l’armature  est  très-voisine 
des  pôles,  et  on  conçoit  qu’elle  ne  dure  pas  longtemps,  puisque 
les  quatre  électro-aimants  s’aimantent  succcssivementdans  l’in- 
tervalle de  temps  qui  s’écoule  entre  les  passages  de  deux  arma- 
tures successives  devant  un  même  pôle.  Lorsqu’un  électro-mo- 
teur fonctionne,  chaque  fois  que  le  courant  cesse  de  passer  dans 
une  hélice,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  y chauge  de  sens,  puis- 
que pour  changer  de  sens  il  faut  nécessairement  qu’il  cesse  un 
instant,  il  se  produit  un  extra-courant  et  par  conséquent  une 
étincelle  à l’endroit  de  l’interruption;  cette  étincelle  a l’incon- 
vénient très-grave  d’oxyder  les  contacts  du  commutateur  et  de 
déterminer  promptement  des  irrégularités  dans  la  marche  de 
l’appareil.  M.  Froment  est  parvenu  à diminuer  considérable- 
ment l’intensité  de  l’étincelle  duc  à l’extra-courant,  en  dispo- 
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sa nt  les  communicateurs  de  façon  à ce  que  le  courant  com- 
mence à passer  dans  le  conducteur  voisin  avant  qu’il  cesse  dans 
le  circuit  où  il  chemine.  De  cette  façon,  le  courant  est  diminué 
de  moitié  au  moment  où  il  est  interrompu,  ce  qui  diminue 
d'autant  l'étincelle  d’induction  qui  finit  par  disparaître  en  ap- 
pliquant cette  méthode  à des  appareils  munis  d’un  nombre 
considérable  d’électro-aimants. 

M.  Froment  et  d’autres  physiciens  ont  construit  un  assez 
grand  nombre  d’électro-moteurs  ne  différant  de  celui  que  nous 
avons  décrit  que  par  leurs  dimensions  ou  par  des  modifications 
de  peu  d’importance.  Dans  tous  ces  appareils,  les  armatures 
passent  devant  les  électro-aimants  suivant  une  ligne  perpen- 
diculaire à leur  axe,  et  restent  par  conséquent  toujours  à une 
distance  plus  ou  moins  grande  de  leurs  pôles.  Or  comme  le  pou- 
voir attractif  dû  à l’électro-magnétisme  croit  rapidement  quand 
la  distance  diminue,  on  n’utilise  pas  ainsi  toute  la  force  que 
seraient  capables  de  développer  les  électro-aimants  qui  fonc- 
tionnent. Il  était  donc  intéressant  de  trouver  une  disposition 
telle  que  l'électro-aimant  et  l’armature  pussent  venir  en  contact, 
tout  en  évitant  le  choc  et  les  inconvénients  des  appareils  oscil- 
lants; c’est  dans  ce  but  que  MM.  Wheatslone,  Froment  et  Marié 
ont  imaginé  des  électro-moteurs  dans  lesquels  une  roue  munie 
à sa  circonférence  d'armatures  ou  d’électro-aimants  roule  contre 
la  surface  intérieure  d’un  cercle  tangent  aux  pôles  d’électro- 
aimants fixes  et  disposés  symétriquement  tout  autour.  La  roue 
mobile  imprime  un  mouvement  de  rotation  à l’axe  de  la  machine 
qui  passe  par  le  centre  du  cercle  fixe,  et  on  profite  ainsi  de  l’ac- 
tion magnétique  jusqu’au  point  de  contact  des  masses  aimantées. 

M.  Larmanjeat  est  parvenu  à un  résultat  plus  avantageux 
par  une  disposition  différente,  et  son  appareil,  dont  M.  Becquerel 
donne  la  description,  est  disposé  de  la  manière  suivante  : les 
armatures  sont  des  cylindres  de  fer  douxM,  pouvant  tourner  au- 
tour de  leur  axe  qui  est  fixe,  et  placés  parallèlement  les  uns  aux 
autres  de  manière  à former  un  cylindre  long  de  1“  environ, 
dont  la  partie  gauche  de  la  figure  370  représente  la  coupe 
transversale;  trois  électro-aimants  disposés  à la  suite  les  uns 
des  autres  sont  mobiles  autour  de  leur  axe  commun  A qui  est 
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aussi  l’aie  de  figure  du  cylindre  formé  par  les  armatures.  La 
partie  droite  de  la  même  figure  représente  un  de  ces  électro- 
aimants  qui  se  compose  d’un  barreau  de  fer  doux  muni  de  trois 
disques  E perpendiculaires  à son  axe  et  séparés  par  deux  hélices 


qui  constituent  ainsi  un  double  électro-aimant  circulaire;  ces 
disques  de  fer  sont  tangents  aux  cylindres  de  fer  doux  qui,  par 
leur  mobilité  autour  de  leurs  axes  respectifs,  n’opposent  aucun 
obstacle  à leur  mouvement  de  rotation,  bien  qu’en  contact  avec 
eux,  et  leurs  circonférences  présentent  six  secteurs  en  cuivre 
également  espacés;  lorsqu’un  secteur  de  fer  arrive  près  d’une 
armature,  le  courant  passe  dans  les  hélices,  il  se  produit  une 
attraction  qui  dure  jusqu'au  moment  où  la  partie  en  fer  de  la 
circonférence  du  disque  se  trouve  placée  symétriquement  de 
part  et  d’autre  du  point  de  contact;  à cet  instant,  l’aimantation 
cesse,  puis  recommence  pour  un  autre  secteur  de  fer,  et  ainsi 
de  suite.  Les  lignes  de  séparation  des  secteurs  de  cuivre  et  de 
fer  sur  les  trois  électro-aimants  forment  une  hélice,  ce  qui  fait 
que  chaque  armature  est  continuellement  en  action  sur  l’un  de 
ses  points.  Nous  n’avons  rien  à dire  de  spécial  sur  le  commuta- 
teur représenté  dans  la  figure  dont  le  mécanisme  n’olTre  ici  au- 
cune particularité. 

Nous  avons  ainsi  passé  en  revue  les  principaux  électromo- 
teurs fondés  sur  le  pouvoir  attractif  ou  répulsif  des  électro- 
aimants,  et  il  nous  reste,  pour  compléter  celte  description  suc- 
cincte, à dire  quelques  mots  des  appareils  fondés  sur  l'action 
qu'exerce  une  hélice  sur  un  fer  doux;  on  se  rappelle  en  effet 
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que  si  l'on  présente  un  cylindre  de  fer  doux  devant  l'ouverture 

d'une  hélice  dans  laquelle  circule  un  courant,  il  est  immédia- 
tement attiré,  et  ne.  s’arrête  que  lorsqu'il  est  placé  symétrique- 
ment par  rapport  au  milieu  de  l'hélice.  On  conçoit  que  cette  * 
action  électro-magnétique  puisse  être  utilisée 
comme  force  motrice,  car,  d’après  ce  que  nous 
venons  de  voir,  elle  peut  fournir  à la  masse 
de  fer  doux  une  course  considérable,  mais  on 
voit  qu’il  est  impossible  qu’elle  fasse  naître 
un  mouvement  circulaire  primitif,  tandis 
qu’elle  donne  lieu  tout  naturellement  à un 
mouvement  de  va-et-vient;  du  reste,  il  est 
probable  que  les  objections  qu'a  faites  M.  Ja- 
cobi  aux  appareils  oscillants  ne  s’appliquent 
pas  dans  ce  cas,  du  moins  avec  autant  de 
rigueur,  car  il  semble  naturel  de  croire  que 
la  force  avec  laquelle  le  fer  doux  est  entraîné 
dans  l’hélice  diminue  à mesure  qu’il  s’y  en- 
fonce, puisqu’elle  finit  par  devenir  nulle.  . 

La  figure  37  i représente  l’électro-moteur  de 
M.  Page  ; il  se  compose  de  deux  bobines  fixées 
horizontalement  de  telle  sorte  que  leurs  axes 
soient  dans  le  prolongement  l'un  de  l’autre; 
deux  cylindres  de  fer  doux  joints  par  une 
tige  de  cuivre  sont  liés  à un  système  de  glis- 
sières qui  leur  permet  d’osciller  parallèlement 
à l’axe  des  bobines  et  qui  s’articule  à une  bielle 
au  moyen  de  laquelle  le  mouvement  de  va-et- 
vient  est  transformé  en  un  mouvement  circu- 
Fîg.  371.  laire.  Le  courant  passe  dans  la  première  hé- 
lice, le  fer  doux  correspondant  s’y  enfonce,  ce  qui  fait  sortir  le 
second  fer  doux  de  la  seconde  hélice  ; par  l’intermédiaire  d’un 
commutateur,  le  courant  passe  alors  de  la  première  à la  se- 
conde bobine,  qui  à son  tour  agit  sur  le  cylindre  de  fer  doux 
qui  lui  correspond,  et  l’on  voit  comment  se  produit  ainsi  le 
mouvement  de  va-et-vient  du  système  mobile.  On  doit  à M.  Du- 
moncel  un  appareil  analogue  dans  lequel  les  bobines  elles- 
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mêmes  peuvent  osciller  comme  le  font  les  cylindres  des  ma- 
chines à vapeur  oscillantes , ce  qui  permet  d’articuler  di- 
rectement la  tige  liée  au  fer  doux  avec  la  manivelle  d’une 
roue. 

Après  avoir  étudié  les  principaux  électromoteurs  à un  point 
de  vue  exclusivement  mécanique,  c’est-à-dire  en  nous  rendant 
compte  seulement  de  la  disposition  de  ces  appareils  et  des 
avantages  ou  des  inconvénients  qu’ils  présentent  pour  utiliser 
les  forces  que  l’électricité  dynamique  y développe,  il  est  inté- 
ressant d’entrer  plus  avant  dans  la  question , d'analyser  ce  qui 
se  passe  quand  une  de  ces  machines  est  en  mouvement,  et  enfin 
de  comparer,  quant  à l’effet  utile,  les  forces  électro-magnéti- 
ques aux  autres  forces  motrices.  C’est  à M.  Jacobi  qu’on  doit  la 
plupart  des  notions  précises  et  réellement  scientifiques  qu’on  a 
acquises  sur  la  théorie  des  électromoteurs.  Il  fallait  en  effet 
connaître  d'abord  les  lois  des  électroaimants,  c’est-à-dire  la 
manière  dont  leur  magnétisme  varie  soit  avec  la  nature  de 
l’hélice,  c’est-à-dire  le  nombre  de  ses  tours  et  la  grosseur  de 
son  fil , soit  avec  la  forme  même , la  longueur  et  la  gros- 
seur des  fers  doux;  or  c’est  là,  comme  nous  l'avons  vu,  l'objet 
des  recherches  de  MM.  Lenz  et  Jacobi,  qui  sont  arrivés  à des 
lois  sinon  très-générales,  du  moins  approchées  dans  des  limites 
étendues.  Mais  il  restait  un  autre  élément  de  la  question  à 
éclaircir.  Considérons  un  électromoteur  en  mouvement,  celui 
de  M.  Jacobi,  par  exemple,  n’exécutant  aucun  travail  utile  et 
n'ayant  à vaincre  par  conséquent  que  la  résistance  de  l'air  et 
celle  qui  est  due  aux  divers  frottements  de  la  machine;  le  com- 
mutateur rend  instantanés  les  changements  de  polarité,  quelle 
que  soit  la  rapidité  du  mouvement;  nous  admettons  que 
l’excitation  électro-magnétique  du  fer  doux  se  produit  aussi 
d'une  manière  instantanée,  et  enfin  que  l’attraction  ou  la  ré- 
pulsion des  masses  magnétiques  est  indépendante  de  leurs 
vitesses  relatives.  Nous  sommes  donc  en  présence  d'une  force 
constante  qui  doit  produire  un  mouvement  accéléré  que  le 
frottement  ne  pourra  rendre  uniforme  puisqu’il  est  indépen- 
dant de  la  vitesse,  mais  seulement  la  résistance  de  l’air  qui 
croît  avec  elle.  Or  il  est  facile,  en  partant  de  cette  hypo- 
m.  ' 2 2 
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thèse,  de  calculer  approximativement  la  vitesse  dont  sera 
animé  l’appareil  lorsque  le  mouvement  sera  devenu  uniforme, 
et  on  trouve  qu’elle  est  beaucoup  plus  grande  que  la  vitesse 
limite  qu’on  ne  peut  dépasser.-  C'était  donc  dans  la  force  mo- 
trice elle-même  qu’il  fallait  chercher  la  cause  de  cette  limite, 
et,  en  partant  de  ces  considérations  mécaniques,  M.  Jacobi  a 
établi  nettement  l'influence  de  l'induction.  En  effet,  tout  élec- 
tromotcur  en  mouvement  fonctionne  en  même  temps  comme 
machine  magnéto-électrique  ; indépendamment  des  extra-cou- 
rants qui  se  développent  par  l’influence  des  hélices  sur  elles- 
mêmes  et  qui  ne  naissent  du  mouvement  que  parce  que  le 
mouvement  de  l'appareil  fait  marcher  le  commutateur,  des 
courants  d'induction  preunenl  naissance,  ou,  si  l'on  aime 
mieux,  tendent  à prendre  naissance  dans  les  hélices  qui  s'ap- 
prochent ou  qui  s'éloignent  l'une  de  l'autre,  et  ces  courauts 
marchent,  d'après  la  loi  de  Lenz,  en  sens  contraires  de  ceux 
qui  produisent  l'aimantation.  11  y a donc  nécessairement  ditni- 
nutiou  dans  l'intensité  des  courants  magnétisants,  diminution 
d'autant  plus  grande  que  le  mouvement  est  plus  rapide.  Dès 
lors,  on  voit  comment  l'augmentation  de  la  vitesse  produit  une 
diminution  de  la  force  motrice,  et  comment,  quand  arrive 
l’instant  où  celte  force  est  précisément  égale  aux  résistances 
passives  de  la  machine,  le  mouvement  devient  uniforme.  Ainsi, 
lorsqu'on  interpose  un  galvanomètre  dans  le  circuit,  tant  qu’on 
empêche  l’électromoteur  de  fonctionner,  l’aiguille  est  déviée 
d'un  angle  constant  ; mais,  dès  que  le  mouvement  commence, 
la  déviation  de  l'aiguille  diminue,  et  elle  ne  cesse  de  diminuer 
que  lorsque  le  mouvement  est  devenu  uniforme.  On  peut  donc 
dire  que  le  mouvement  introduit  dans  le  circuit  une  résistance 
qui  va  en  croissant  quand  il  s’accélère;  toutefois  il  faut  bien 
remarquer  qu’il  n’y  a pas  là  une  perte  réelle  de  force,  puisque 
le  zinc  consommé  reste  toujours  proportionnel  à l'intensité  du 
courant,  mais  seulement  réductions  simultanées  de  la  dépense 
et  de  la  force  mise  en  jeu. 

En  parlant  des  lois  déjà  citées  des  électro-aimants,  de  celles 
qu’on  admet  pour  les  courants  d'induction,  et  eniiu  des  lois 
générales  de  Ohm,  M.  Jacobi  a pu  soumettre  au  calcul  la  théorie 
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des  machines  électromotrices1.  Parmi  les  résultats  auxquels  il 
est  arrivé,  il  en  est  un  qui  résume  à peu  près  tous  les  autres  et 
dont  nous  parlerons  ici;  c'est  l'expression  qu’il  a trouvée  pour 
le  travail  maximum  qu’est  susceptible  de  donner  un  électro- 
moteur. On  sait  que  dans  une  machine  en  mouvement,  le  tra- 
vail moteur  est  le  produit  de  la  force  motrice  par  la  vitesse  de 
son  point  d’application,  et  que  de  plus,  si  le  mouvement  est 
uniforme,  le  travail  moteur  est  égal  au  travail  résistant  qui  se 
compose  lui-môme  du  travail  utile  et  des  résistances  passives 
de  la  machine.  Les  électromoteurs  jouissent  toujours  de  la  pro- 
priété d'être  susceptibles  d'un  maximum  d'effet  utile,  propriété 
à laquelle  participent  la  plupart  des  autres  machines,  vu  qu’il 
n’en  est  presque  pas  où,  parmi  les  forces  agissantes,  soit  résis- 
tantes, soit  motrices,  il  n'y  en  ait  au  moins  une  qui  varie  avec 
la  vitesse.  Or,  dans  un  électromoteur  c'est,  d’après  ce  que  nous 
avons  vu,  la  force  motrice  qui  diminue  lorsque  la  vitesse  aug- 
mente; on  comprend  donc  comment  l’expression  du  travail  mo- 
teur composée  de  deux  facteurs  qui  varient  en  sens  contraires  doit 
passer  par  un  maximum,  et  M.  Jacobi  a trouvé  qu'elle  l'atteint, 
lorsque  la  vitesse  est  telle  que  l’intensité  du  courant  est  devenue 
la  moitié  de  ce  qu’elle  est,  lorsqu’on  maintient  l’appareil  au  re- 
pos. Mais  ce  qu’il  y a de  plus  remarquable,  c’est  que  les  hélices 
des  électroaimants  n’entrent  dans  l’expression  de  ce  travail  maxi- 
mum que  par  leur  résistance  totale,  en  sorte  que,  cette  résistance 
restant  la  même,  on  peut  augmenter  ou  diminuer  le  nombre  de 
leurs  spires,  sans  apporter  le  moindre  changement  au  maxi- 
mum de  travail,  mais  en  faisant  varier  seulement  ses  éléments, 
c’est-à-dire  la  force  et  la  vitesse.  La  disposition  du  conducteur 
sur  les  bobines  joue  donc  ici  un  rôle  analogue  à celui  d’un 
organe  de  transmission  dans  les  machines  ordinaires,  c’est-à- 
dire,  qu’en  la  faisant  convenablement  varier,  on  peut  tout  en 
produisant  le  maximum  de  travail  moteur,  faire  marcher  l’ap- 
pareil dans  les  conditions  de  vitesse  les  plus  favorables  au  tra- 
vail utile  qu’on  veut  effectuer.  En  outre,  ce  résultat  a ceci 
d’important  qu’il  montre  l’inutilité  des  tentatives  qu’on  a faites, 

1 Voyei  la  note  finale  (!. 
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et  qu'on  pourrait  faire  pour  arriver  à des  résultats  plus  avan- 
tageuA  en  donnant  aui  électroaimants  de  grandes  dimensions. 
En  résumé,  d'après  la  théorie  de  M.  Jacobi,  le  travail  maximum 
qu'on  peut  obtenir  avec  une  pile  donnée,  varie  suivant  l'éleclro- 
moteur  avec  un  coefficient  qui  dépend  de  la  disposition  géné- 
rale de  l'appareil  et  de  la  force  coercitive  du  fer  doux  qui  y est 
employé;  c’est  la  valeur  de  ce  coefficient  qui  caractérise  une 
machine  électromotrice , et  nous  nous  sommes  occupés , en 
décrivant  ces  machines,  des  circonstances  qui  le  font  varier. 
De  plus,  la  force  électromotrice  de  la  combinaison  voltaïque 
dout  on  se  sert,  entre  comme  facteur  dans  l’expression  de  ce 
même  travail  maximum,  en  sorte  qu’à  égalité  de  zinc  dissous, 
une  pile  de  Grove  donne  1 j plus  de  travail  qu’une  pile  de 
Daniell,  mais  le  rapport  du  travail  obtenu  au  zinc  dépensé 
est  indépendant  de  la  disposition  de  la  batterie.  Ces  résultats 
obtenus  par  M.  Jacobi  ont  l’avantage  d’éclaircir  les  notions 
vagues  qu'on  avait  avant  lui  sur  toute  cette  théorie,  et  d’établir 
nettement  quels  sont  les  organes  des  électromoteurs  qui  sont 
susceptibles  de  perfectionnement.  C’est  d’une  part  la  disposition 
générale  de  l'appareil,  sans  comprendre  dans  cet  ensemble  de 
conditions  diverses,  celles  qui  sont  relatives  à la  construction 
des  électroaimants,  et  de  l’autre  la  force  électromotrice  de  la 
pile  et  non  pas  la  manière  dont  elle  est  disposée. 

La  théorie  qu’ont  donnée  des  éleclromoleurs  MM.  Joule  et 
Scoresby  repose  sur  l’hypothèse  de  la  transformation  de  la 
chaleur  en  travail  mécanique.  M.  Joule  a démontré  que,  si 
toute  la  chaleur  développée  par  la  solution  d'un  grain  de  zinc 
dans  la  pile  de  Daniell  était  utilisée,  son  pouvoir  mécanique, 
qu'on  déduit  de  l’équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  serait 
représenté  par  un  poids  de  150  livres  élevé  à la  hauteur  d’uu 
pied.  D’un  autre  côté,  on  admet  que  cette  chaleur  chimique  se 
transforme,  soit  en  efi'ets  calorifiques,  soit  en  effets  mécani- 
ques dans  ie  circuit.  Considérons  maintenant  un  électromoteur 
dans  lequel  le  courant  circule,  mais  qui  est  maintenu  au  repos 
et  soit  a l'intensité  du  courant.  Si  on  laisse  marcher  l’appareil, 
l’intensité  du  courant  diminue  et  devient  b.  Les  quantités  de 
chaleur  développées  dans  les  deux  cas  sont  entre  elles  comme 
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o7:  ô7;  mais  le  travail  total,  tant  calorifique  que  mécanique, 
doit  toujours  être  dans  un  rapport  constant  avec  l'intensité  du 
courant  ou  , ce  qui  revient  au  même , avec  la  quantité  de  zinc 
consommée.  11  faut  donc  que  dans  le  second  cas  la  quantité  x 
de  travail  mécanique  soit  telle  que  l'on  ait  : 

6’  + * : 6 = o*  : a; 


puisque  dans  le  premier  cas  le  travail  calorifique  était  le  travail 
total;  le  rapport  du  travail  mécanique  au  travail  total  est 
exprimé  par 

x 

fc*  ~-f~r  ’ 

et  on  trouve  : 


X 

x 


a — /> 


a 


Or  nous  savons  que  1 grain  de  zinc  consommé  donnerait,  s'il 
était  utilisé  tout  entier,  un  travail  représenté  par  158;  il  don- 
nera donc  ici  : 


t:;s 


MM.  Joule  et  Scoresby  ont  appliqué  cette  formule  à un  assez 
grand  nombre  d’expériences.  Ils  ont  trouvé  en  moyenne  avec 
leurs  appareils  un  travail  théorique  déduit  de  leur  formule  de 
78  liv.  5 onces  par  grain  de  zinc,  et  celui  qu'ils  ont  réellement 
obtenu  ne  va  qu'à  65  liv.  6 onces  par  grain,  en  sorte  que  le  tra- 
vail effectif  doit  être  considéré,  suivant  eux,  comme  égal  aux  j du 
travail  théorique,  dans  les  conditions  où  ils  se  trouvaient. 

Cette  théorie  des  électromoteurs,  qui  ne  peut  évidemment 
rien  éclaircir  sur  les  perfectionnements  à apporter  à ces  ma- 
chines, et  qui  exprime  seulement  la  transformation  de  la  cha- 
leur développée  par  une  action  chimique  en  travail  mécanique, 
permet  de  comparer  immédiatement,  sous  le  rapport  de  leur 
utilité,  les  machines  électromotrices  avec  les  machines  à vapeur, 
car,  dans  celles-ci,  c’est  aussi  la  chaleur  dégagée  par  une  action 
chimique  qui  se  transforme  en  un  travail  mécanique.  Les  cal- 
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culs  de  MM.  Scoresby  et  Joule  et  les  résultats  obtenus  déjà  par 
Œrsted  et  depuis  par  M.  Ilunt  s’accordent  à très-peu  de  chose 
près;  1 grain  de  charbon  consommé  dans  le  fourneau  d’une 
machine  de  Cornouailles,  a soulevé  143  livres  à I pied,  tandis 
que  1 grain  de  zinc  consommé  dans  une  batterie  voltaïque  ne 
peut  soulever  théoriquement  que  80  livres.  Le  prix  d’un  quintal 
de  charbon  est  inférieur  à 9 pences,  tandis  que  celui  d'un  quiu- 
tal  de  zinc  est  au-dessus  de  210  pences,  d’où  il  résulterait  que 
dans  les  meilleures  conditions,  la  force  magnétique  est  2a  fois 
plus  chère  que  celle  de  la  vapeur. 

Des  recherches  ont  été  faites  à ce  sujet  par  M.  E.  Becquerel, 
dans  le  but  de  constater  devant  le  Jury  de  l’Exposition  univer- 
selle, la  puissance  mécanique  et  la  dépense  de  quelques  élec- 
tromoteurs  ; en  voici  les  résultats  tels  qu’ils  ont  été  exposés  par 
M.  Becquerel  lui-même. 
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Nous  remarquerons  seulement  que  M.  Becquerel  ne  parait 
pas  s’étre  préoccupé  de  faire  marcher  les  divers  appareils,  de 
façon  à leur  faire  donner  à chacun  leur  maximum  de  tra- 
vail, ce  qui  eût  été  un  élément  important  dans  la  détermi- 
nation de  leurs  valeurs  relatives.  On  a choisi  les  quatre  ap- 
pareils qui,  d’après  leurs  dimensions,  ont  permis  d'y  adopter 
un  frein  dynanomélrique.  Ces  appareils  étaient  : 1°  une  ma- 
chine construite  par  M.  Larmenjeat  et  déjà  citée  plus  haut; 
2°  une  machine  construite  par  M.  Loiseau  et  analogue  à la 
machine  rotative  de  M.  Jacobi,  avec  cette  différence,  que  les 
courants,  à l’aide  d’un  répartiteur,  ne  passent  dans  les  électro- 
aimants  en  présence  que  lorsqu’ils  sont  à peu  de  distance  l’un 
de  l’autre;  3°  une  machine  oscillante  imaginée  par  M.  Houx, 
et  dans  laquelle  des  plaques  de  fer  s'approchent  et  s'éloignent 
successivement  d'éleclroaimants  fixes  et  verticaux,  mais  dis- 
posés de  manière  à utiliser  l'action  magnétique  du  ül  des  élec- 
troaimants  sur  une  armature  en  fer  doux  extérieure  ; ces  élec- 
troaimants  sont  de  la  forme  de  ceux  que  M.  Nicklès  a nommés 
trifurqués;  les  plaques  de  fer  doux  ont  un  mouvement  de  va  et 
vient  qui  se  transmet  à un  arbre  et  donne  un  mouvement  de 
rotation  continu;  4°  enfin  une  machine  oscillante  construite 
par  MM.  Fabre  et  kunemanu.  La  quantité  de  travail  a été  don- 
née à l'aide  du  frein  dynamométrique.  Afin  de  connaître  la 
dépense  en  électricité,  on  a fait  passer  le  courant  électrique 
circulant  dans  la  machine  dans  un  voltamètre  à sulfate  de 
cuivre;  le  sel  a été  décomposé,  et  du  cuivre  métallique  s’est 
précipité  au  pôle  négatif  pendant  que  l'électrode  positive  se 
rongeait.  H y a une  pclito  différence  entre  le  poids  du  dé- 
pôt au  pôle  — et  la  perte  de  poids  au  pôle-f;  mais  pour  les 
expériences  de  celle  nature  elle  est  insignifiante,  et  on  prend  la 
moyenne  des  deux  déterminations.  Or,  comme  dans  chaque 
élément  de  pile,  le  travail  chimique  est  le  même  que  dans  le 
voltamètre,  il  est  donc  facile  d évaluer  la  quantité  de  zinc  dis- 
sous dans  .chaque  couple,  d'après  la  quantité  de  cuivre  déposée 
dans  le  voltamètre;  en  multipliant  ce  nombre  par  le  nombre 
des  éléments  de  la  pile  on  en  déduit  la  consommation  totale  du 
zinc.  Ou  peut  donc,  dans  un  temps  donné,  avoir  par  cette  nté- 
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tliode,  et  la  quantité  de  travail  donné  par  le  frein  (colonne  5 du 
tableau  ci-dessus  ) et  la  dépense  indiquée  par  la  consommation 
du  zinc  (colonne  6 du  tableau).  Les  éléments  de  pile  employés, 
sauf  dans  les  deux  dernières  faites  avec  l'appareil  Roux,  étaient 
des  éléments  de  Bunzen  de  petit  modèle  ayant  des  vases  po- 
reux de  125  millimètres  de  hauteur  sur  50  millimètres  de  dia* 
mètre. 


§ 3.  Application  à la  télégraphie. 

Nous  avons  vu  dans  le  paragraphe  précédent  les  tentatives 
qu’on  a faites  pour  appliquer  les  propriétés  magnétiques  du 
courant  électrique  à la  construction  d’un  moteur  mécanique. 
Au  point  de  vue  de  l’économie  et  de  la  puissance,  ce  moteur  est 
très-inférieur  à ceux  qui  sont  usuellement  employés  et  en  par- 
ticulier à la  vapeur;  mais  il  possède  un  caractère  spécial  qui  le 
rend  propre  à des  usages  auxquels  il  peut  seul  être  adapté.  Ce 
caractère,  c’est  la  distance  illimitée  à laquelle  il  peut  agir.  11  est 
comme  un  bras  qui  a le  pouvoir  de  s’allonger  indéfiniment  pour 
porter  sa  main  là  où  il  y a une  action  à exercer.  Partout  donc 
où  une  grande  force  ne  sera  pas  indispensable,  et  où  il  y aura 
nécessité  d’agir  instantanément  à une  distance  plus  ou  moins 
grande  du  lieu  d’où  l’action  doit  partir,  la  puissance  magnéti- 
que du  courant  électrique  deviendra  l’une  des  forces  les  plus 
précieuses  que  la  nature  puisse  nous  offrir. 

Avant  de  connaître  le  pouvoir  magnétique  du  courant  élec- 
trique, un  grand  nombre  de  savants  avaient  déjà  émis  l’idée 
d’appliquer  à la  télégraphie  la  faculté  que  possède  l’électricité 
de  se  propager  instantanément  d’une  extrémité  à l’autre  d’un 
conducteur  isolé.  Un  savant  écossais,  dont  le  nom  n’est  connu 
que  par  les  initiales  G.  M.,  George-Louis  Lesage,  à Genève, 
avaient  chacun  de  leur  côté  imaginé  des  systèmes  télégraphiques 
qui  devaient  fonctionner  au  moyen  d’une  machine  électrique. 
Niais  les  inconvénients  qui  résultent  de  ce  mode  de  production 
d’électricité  toujours  plus  ou  moins  incertain,  la  complication 
des  moyens  proposés,  rendirent  infructueux  les  essais  nom- 
breux qui  furent  tentés  de  1787  à 1813.  Cependant  Soemme- 
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ring,  en  1811,  avait  imaginé  la  construction  d'un  télégraphe 
fondé  sur  la  propriété  du  courant  voltaïque  de  décomposer 
l'eau , mais  le  nombre  considérable  de  circuits  électriques 
qu’exigeait  un  pareil  système,  puisqu’il  en  fallait  autant  que 
de  signes,  le  rendait  peu  praticable;  de  plus,  les  indications 
exigeaient  un  certain  temps  pour  se  manifester.  Ce  dernier  in- 
convénient était  évité  dans  le  système  proposé  par  Ampère,  en 
1820,  après  la  découverte  d'OErsted,  qui  consistait  à faire  usage 
de  l’action  instantanée  que  le  couraut  exerce  sur  l’aiguille  ai- 
mantée; mais  le  premier  inconvénient,  celui  du  nombre  consi- 
dérable de  circuits  nécessaires,  subsistait  toujours.  Toutefois 
MM.  Ritcbie  et  Alexander  construisirent  à Édimbourg,  en  1837, 
un  télégraphe  qui  était  la  réalisation  du  système  d’ Ampère; 
seulement  en  supposant  qu’il  leur  fallait  24  signes,  au  lieu  de 
48  conducteurs  ils  n’en  établissaient  que  25,  un  seul  étant  suf- 
fisant pour  le  retour  des  courants  transmis  par  les  24  autres. 
Fecbner  avait  proposé  pour  rendre  l’effet  plus  sensible  sans 
avoir  besoin  d’augmenter  outre  mesure  la  force  de  la  pile,  de 
se  servir  du  galvanomètre  multiplicateur  et  d’en  avoir  autant 
que  de  signes  à transmettre;  du  reste  il  avait  bien  entrevu  toute 
la  portée  de  ce  mode  de  communication. 

Shelling  eut  le  premier  l'heureuse  idée  qu'il  n’était  pas  in- 
dispensable d’avoir  autant  de  conducteurs  que  de  signes  et  il 
montra  qu'avec  un  seul  multiplicateur  on  pouvait  transmettre 
un  grand  nombre  de  signaux,  en  combinant  convenablement 
les  déviations  de  l’aiguille  aimantée  qui  pouvaient  avoir  lieu 
tantôt  à droite,  tantôt  à gauche,  de  manière  qu’une  déviation  à 
gauche,  une  déviation  à droite,  2 déviations  de  suite  à gauche, 
2 à droite,  2 déviations  de  suite  mais  la  première  à gauche,  la 
seconde  à droite,  2 encore  de  suite,  mais  la  première  à droite, 
la  seconde  à gauche,  etc.,  etc.,  représentaient  des  signes  con- 
ventionnels. Pour  éviter  que  l’aiguille  fût  par  trop  fortement 
ébranlée  par  ces  brusques  déviations,  Shelling  y fixa  un  petit 
appendice  qui  en  plongeant  dans  un  godet  de  mercure  amortis- 
sait les  ébranlements  qu'aurait  éprouvés  l'aiguille.  Il  joignit 
également  une  espèce  de  réveil  à sou  appareil  afin  que  l’oreille 
fut  avertie  du  commencement  de  l'observation;  à cet  effet,  les 
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choses  étaient  disposées  de  façon  que  le  premier  mouvement  de 
l’aiguille  faisait  tomber  une  balle  de  plomb  sur  un  levier  dont 
le  mouvement  détachait  l’arrêt  d'un  réveil  ordinaire.  Schelling, 
qui  avait  fait  son  premier  essai  en  Russie,  en  présence  de  l’em- 
pereur Alexandre  et  plus  tard  de  l’empereur  Nicolas,  ne  put 
malheureusement  réussir  à réaliser  son  système  sur  une  grande 
échelle. 

Un  pas  important  fut  fait  en  1833  à Gœttingue,  par  Gauss  et 
Weber,  par  l’installation  de  deux  fils  de  cuivre  isolés  l’un  do 
l’autre,  tendus  par  dessus  les  maisons  entre  le  cabinet  de  phy- 
sique et  l’Observatoire;  circuit,  qui  en  étant  employé  avec  suc- 
cès à des  communications  ainsi  qu’à  régler  les  horloges , fit 
entrevoir  la  possibilité  de  transmettre  à de  grandes  distances 
des  lettres,  des  mots  et  des  phrases.  Le  courant  électrique  des- 
tiné à établir  la  communication  d’une  station  à l’autre  était  un 
courant  d’induction  ; l’appareil  indicateur  était  un  simple  gal- 
vanomètre multiplicateur  dont  le  fil  était  mis  en  communica- 
tion par  ses  deux  extrémités  avec  celles  du  fil  de  la  bobine  d'in- 
duction. Au  moyen  d'un  commutateur  on  pouvait  diriger  le 
courant  d'induction  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  de  manière  à 
obtenir  des  déviations  opposées  de  l’aiguille  du  multiplicateur. 
En  combinant  d'une  manière  ingénieuse  plusieurs  mouvements 
de  l’aiguille,  Gauss  et  Weber  parvinrent  à produire  au  moyen 
de  sa  déviation  tantôt  à gauche,  tantôt  à droite,  tous  les  signes 
possibles,  tant  lettres  que  chiffres.  En  supposant  que  pour  re- 
présenter un  signe  on  aille  jusqu’à  cinq  déviations  de  l’aiguille, 
on  a déjà  un  moyen  d’obtenir  62  signes  différents.  Pour  amortir 
les  oscillations  de  l'aiguille,  Gauss  eut  l’idée  de  placer  l’aiguille 
aimantée  dans  une  cage  de  cuivre  qu'il  nomma  Vitouffeur , pro- 
cédé fondé  sur  l’induction  et  employé  plus  tard,  comme  nous 
l’avons  déjà  vu,  par  Weber  dans  la  construction  du  galvano- 
mètre. 

Les  appareils  de  Gcettingue  avaient  été  établis  exclusivement 
dans  un  but  scientifique.  M.  Steinheil  de  Munich,  sur  l’invita- 
tion de  MM.  Gauss  et  Weber,  chercha  à les  simplifier  afin  de 
les  rendre  plus  propres  à la  transmission  des  signes.  Les  chan- 
gements qu’il  introduisit  dans  le  télégraphe  qu’il  établit  en 
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1837  à Munich,  sur  l'invitation  du  roi  de  Bavière,  furent  les 
suivants  : 

1*  Il  substitua  à la  bobine  d’induction  de  l'appareil  de  Gcet- 
tingue  une  simple  machine  de  Clarke  pour  développer  les  cou- 
rants induits; 

2*  11  forma  son  appareil  indicateur  de  deux  aimants  placés 
chacun  dans  un  multiplicateur  au  lieu  d'un  seul,  de  manière 
à avoir  un  double  mouvement  avec  un  seul  courant; 

3°  Il  munit  les  extrémités  des  aiguilles  aimantées  de  légers 
appendices  de  laiton  portant  de  petits  godets  remplis  d’encre 
d’imprimerie,  et  terminés  par  des  pointes  capillaires  qui  tra- 
çaient à chaque  mouvement  des  aiguilles  sur  une  bande  de  pa- 
pier qui  se  déroulait  régulièrement  au  moyen  d’un  rouage 
d'horlogerie,  des  points  disposés  à la  suite  les  uns  des  autres 
d’une  manière  convenue,  pour  représenter  les  diverses  lettres 
de  l'alphabet. 

Pour  obtenir  des  signes  sensibles  à l'oreille,  M.  Steinheil 
avait  fixé  aux  extrémités  des  aimants,  au  lieu  de  godets,  de 
petits  marteaux  qui  venaient  frapper  sur  l’un  ou  l'autre  de  deux 
timbres  ayant  un  son  différent  et  qui  remplaçaient  la  bande  de 
papier. 

Gauss  avait  eu  la  pensée  qu'on  pourrait  se  servir  des  deux 
rails  d'un  chemin  de  fer  comme  de  conducteurs  du  courant  pour 
le  télégraphe  électrique.  Steinheil  ayant  fait  quelques  expé- 
riences en  vue  de  réaliser  l’idée  de  Gauss  sur  le  chemin  de 
Nuremberg  à Fürth,  ne  put  obtenir  un  isolement  assez  parfait 
des  rails  pour  que  le  courant  pût  parvenir  d’une  station  à l’au- 
tre ; la  grande  conductibilité  dont  il  remarqua  à cette  occasion 
que  le  sol  était  doué,  lui  fit  présumer  qu'il  serait  possible  de 
l’employer  comme  conducteur,  ce  qui  permettrait  de  supprimer 
entre  deux  stations  l'un  des  fils  conducteurs.  Les  essais  qu'il  fit 
pour  constater  l'exactitude  de  sa  conclusion  furent  suivis  d’un 
plein  succès,  et  il  fit  faire  ainsi  à la  télégraphie  électrique  l’un 
de  ses  plus  grands  progrès,  soit  à cause  de  l’économie  que  pro- 
duisait la  suppression  de  l'un  des  fils  conducteurs,  soit  par  la 
facilité  qui  en  résultait  pour  rétablissement  de  grandes  lignes 
télégraphiques. 
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La  transmission  de  l’électricité  par  la  terre  avait  déjà  été  ob- 
tenue par  un  grand  nombre  de  physiciens,  ainsi  que  nous  en 
avons  donné  des  exemples  dans  le  premier  volume  de  ce  traité; 
mais  M.  Steinlieil  est  le  premier  qui  ait  constaté  ce  fait  pour 
l’électricité  voltaïque  et  en  vue  de  son  application  à la  télégra- 
phie. Le  conducteur  du  télégraphe  construit  à Munich  eu  1837 
était  formé  d’un  fil  de  cuivre  terminé  à ses  deux  extrémités  par 
deux  plaques  de  cuivre  enfoncées  dans  la  terre  ; le  courant  tra- 
versait cette  distance  avec  d’autant  plus  de  facilité  qu’on  aug- 
mentait davantage  la  surface  des  plaques  enterrées.  M.  Bain, 
en  1842,  fit  un  grand  nombre  d’expériences  sur  la  conductibi- 
lité du  sol  en  vue  surtout  d’employer  la  terre  comme  conduc- 
teur humide  interposé  entre  les  plaques  zinc  et  cuivre  d’un 
couple 1 ; il  s’assura  qu’on  obtenait  ainsi  un  courant  passable- 
ment fort  et  très-constant.  Nous  verrons  plus  tard  qu’il  réussit 
à employer  ce  courant  pour  faire  marcher  les  horloges  électri- 
ques. M.  àVhealstone  fit  aussi  à peu  près  à la  même  époque 
un  grand  nombre  d’expériences  sur  le  même  sujet  en  étu- 
diant la  propagation  du  courant  à travers  l’eau  de  la  Tamise. 

Nous  reviendrons  sur  les  recherches  relatives  à la  conducti- 
bilité de  la  terre  quand  nous  nous  occuperons  d’une  manière 
plus  spéciale  des  conducteurs  destinés  à transmettre  une  dépêche 
d’une  station  à l’autre;  nous  nous  bornons  pour  le  moment  à 
la  signaler,  vu  que  nous  serons  appelés  bien  vite  à montrer 
tout  le  parti  qu’on  en  a tiré. 

Le  savant  qui  le  premier  a contribué  par  ses  travaux  aussi 
ingénieux  que  persévérants  à donner  à la  télégraphie  électrique 
le  caractère  pratique  qu’elle  possède  maintenant,  est,  sans  au- 
cun doute,  M.àVheatstone.  Cet  illustre  physicien  fut  conduit  à ce 
beau  résultat  par  les  recherches  qu’il  avait  faites  en  1834  sur 
la  vitesse  de  l’électricité,  recherches  dans  lesquelles  il  avait 
employé  des  fils  isolés  de  plusieurs  milles  de  longueur,  et  qui 
lui  avaient  démontré  la  possibilité  de  faire  passer  par  des  cir- 


1 M.  Gauss  avait  dèj ù observé  l'apparition  d'un  courant  électrique  dans  un 
fi!  mis  en  communication  avec  le  sol  par  de  larges  surfaces  métalliques  fixées 
à ses  extrémités. 
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cuits  aussi  longs,  des  courauts  voltaïques  et  magnéto-électriques. 
C'est  en  1 837,  au  mois  de  juin,  queM . Wheatstone  prit  sa  première 
patente.  11  employait  d’abord  cinq  fils  conducteurs  entre  deux 
stations  éloignées  agissant  sur  cinq  aiguilles  aimantées  dont 
les  mouvements  se  combinant  deux  à deux,  ou  trois  à trois, 
pouvaient  produire  plusieurs  signes  différents.  M.  Wheatstone 
s’associa  à cette  époque  avec  M.  Cooke,  qui  avait  également  ima- 
giné un  appareil  télégrapliique  ingénieux  fondé  sur  les  mêmes 
principes.  Les  physiciens  anglais  avaient  joint  dès  l’origine  au 
télégraphe  proprement  dit  un  appareil  destiné  à appeler  l’atten- 
tion de  l’observateur  et  désigné  sous  le  nom  d 'alarme.  C’est  une 
cloche  qui  sonne  sous  un  marteau  de  détente  qui  est  subitement 
relâché  par  l’action  d’un  aimant  temporaire  de  fer  doux  sur 
lequel  on  fait  agir  le  courant  électrique.  Ici  le  courant  n’agit 
plus  d’une  manière  immédiate  pour  produire  le  mouvement; 
mais  il  se  borne  à aimanter  par  son  passage  un  morceau  de  fer 
doux;  cet  aimant  passager  attire  une  autre  petite  pièce  égale- 
ment de  fer  doux  qui  empêchait  l’action  d’un  ressort  permanent; 
l’échappement  ainsi  devient  libre,  et  un  mouvement  d’horlo- 
gerie fait  mouvoir  le  marteau  qui  frappe  le  timbre.  — Ou  a éga- 
lement tiré  un  grand  parti  de  ce  procédé  très-ingénieux  pour 
la  télégraphie  elle-même.  Le  principe  sur  lequel  il  est  fondé 
renferme  un  nombre  immense  d'applications,  car  il  permet  à 
l'homme  de  mettre  en  action  à quelque  distance  que  ce  soit 
toutes  les  forces  de  la  mécanique,  d'une  manière  instantanée. 
En  effet,  plus  tard  M.  Wheatstone  l'appliqua  à la  construction 
de  son  télégraphe  à cadran,  et  c’est  ce  même  principe  qui  sert 
de  base  au  télégraphe  de  Morse  inventé  à peu  près  à la  même 
époque. 

Avant  de  passer  à l’étude  détaillée  de  ceux  des  télégraphes 
dont  la  pratique  a sanctionné  le  mérite  et  qui  sont  universelle- 
ment adoptés,  nous  citerons  encore  le  télégraphe  électro-physio- 
logique de  M.  Worsellemann  de  Ueer,  fondé  sur  l’emploi  des 
commotions  que  le  passage  du  courant  détermine  dans  l'un  ou 
l'autre  des  dix  doigts  d’un  observateur;  celui-ci  à un  signal 
donné  doit  placer  les  doigts  de  ses  deux  mains  sur  les  dix  tou- 
ches d’un  clavier,  qui,  au  moyen  de  dix  fils,  communiquent 
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avec  les  touches  d’un  autre  clavier,  sur  lesquelles  un  second 

observateur  fait  agir  ses  doigts.  L’observateur  qui  transmet  les 

signaux  a soin  de  munir  ses  doigts  de  gants,  afin  de  ne  pas  rece- 
voir la  commotion  qui  ne  doit  être  perçue  que  par  l’autre  observa- 
teur. L'avantage  de  ce  système  est  de  n’exiger  l’emploi  que  de  fils 
fins;  seulement  il  en  faut  dix,  ce  qui  est  un  grand  inconvénient, 
mais  il  en  a aussi  un  autre,  c’est  que  la  force  du  courant  des- 
tiné à transmettre  les  signaux  doit  nécessairement  varier  avec 
la  sensibilité  de  l’observateur  qui  les  reçoit. 

Nous  allons  passer  à l’examen  des  principaux  télégraphes 
électriques,  en  ne  nous  arrêtant  qu’à  ceux  qui  sont  maintenant 
en  usage  sur  les  principales  lignes  télégraphiques.  Remarquons 
d’abord  que  dans  tout  système  télégraphique  il  y a trois  parties 
distinctes  : les  appareils  destinés  à transmettre  et  à enregistrer 
les  dépêches,  soit  les  appareils  télégraphiques  proprement  dits, 
les  conducteurs  destinés  à établir  les  communications  voulues 
entre  les  appareils  transmetteurs  et  les  appareils  récepteurs,  et 
enfin  les  instruments  producteurs  de  l’électricité  qui  sont  le 
plus  souvent  des  piles  voltaïques  et,  dans  quelques  cas,  des  ma- 
chines magnéto-électriques  d’induction  dans  le  genre  de  celles 
de  Clarke.  Nous  ne  nous  occuperons  pas  d’une  manière  spéciale 
de  ce  dernier  point  que  nous  avons  suffisamment  traité  dans 
nos  deux  premiers  volumes;  nous  nous  bornerons  à mentionner 
à l’occasion  de  chaque  système  télégraphique  que  nous  serons 
appelés  à décrire,  quel  est  l’appareil  producteur  de  l'électricité 
qu’on  emploie  pour  le  mettre  en  activité. 

On  peut  classer  sous  trois  chefs  les  divers  systèmes  télégra- 
phiques les  plus  usuels;  le  premier  comprend  les  télégraphes 
fondés  sur  l’action  déviatrice  qu'exerce  le  courant  sur  l'aiguille 
aimantée;  ce  sont  les  télégraphes  à aiguilles;  le  second  ren- 
ferme les  télégraphes  dans  lesquels  l’action  du  courant  en 
aimantant  un  fer  doux,  fait  marcher  un  index  tel  qu'une  aiguille 
destinée  à indiquer  le  signe  qu’on  veut  transmettre;  ce  sont 
essentiellement  les  télégraphes  à cadran  ; on  peut  placer  dans 
le  troisième  chef  les  télégraphes  dans  lesquels  l’action  a égale- 
ment lieu  au  moyen  de  l'aimantation  du  fer  doux  par  le  cou- 
rant,  mais  dans  lesquels  cetto  action  s’exerce  sur  des  appareils 
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au  moyen  desquels  les  dépêches  sont  enregistrées  de  manière 
qu’il  en  reste  une  trace  permanente.  De  ces  trois  systèmes  le 
premier,  et  surtout  le  troisième,  sont  ceux  qui  maintenant  sont 
le  plus  généralement  répandus;  aussi,  obligé  de  nous  res- 
treindre, c'est  de  ceux-là  que  nous  donnerons  surtout  une  des- 
cription détaillée. 


a.  Télégraphes  à aiguilles. 


La  partie  essentielle  du  télégraphe  à aiguille  est  un  multi- 
plicateur (fig.  372)  dont  l'aiguille  fixée  verticalement  sur  un 
axe  horizontal  sc  meut  devant  un 
cadran.  Parmi  ces  télégraphes  les 
uns  sont  à une  seule  aiguille,  les  au- 
tres, et  ce  sont  les  plus  nombreux, 
sont  à deux  aiguilles.  Le  télégraphe 
à une  aiguille  (fig.  373)  présente  un 
alphabet  tracé  à droite  et  à gauche 
de  l’aiguille;  quelques  lettres  exi- 
gent jusqu’à  quatre  mouvements , 
mouvements  qui  peuvent  être  ou  tous  Fig.  372. 

du  même  côté  ou  les  uns  d’un  côté  et  les  autres  de  l’autre  ; mais, 
il  faut  que  le  dernier  mouvement  qui  indique  une  lettre  placée  à 
droite  soit  toujours  à droite,  et  celui  d’une  lettre  placée  à gau- 
che, toujours  à gauche.  Ainsi  W est  indiqué  par  quatre  mouve- 
ments, trois  à gauche  et  le  quatrième  à droite;  L par  quatre 
mouvements,  à droite,  à gauche,  à droite,  à gauche.  Au-des- 
sous de  chaque  lettre  il  y a un  signe  formé  d’une  ou  plusieurs 
lignes  droites  penchées  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche;  quel- 
ques-unes de  ces  lignes  diagonales  sont  entières,  les  autres  n'ont 
que  moitié  longueur;  le  sens  de  la  diagonale  est  celui  de  la 
déviation,  et  il  faut  une  déviation  pour  chaque  diagonale;  la 
déviation  indiquée  par  la  demi-diagonale  se  fait  la  première. 
Pour  simplifier,  on  est  convenu  de  procéder  de  la  manière  sui- 
vante : on  emploie  d'abord  une,  deux,  trois,  quatre  déviations 
à gauche  pour  les  quatre  premiers  signaux,  puis  une  à droite 
arec  une,  deux,  trois  déviations  à gauche  pour  les  quatre 
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signaux  suivants;  puis  deux  à droite  avec  une  et  deux  à gauche, 
puis  trois  à droite  avec  une  à gauche,  et  enfin  à droite  et  à 


Fig.  373. 

gauche,  à droite  et  à gauche,  ce  qui  conduit  jusqu'à  la  lettre  L 
et  complète  ainsi  la  première  moitié  de  la  série.  La  seconde 
moitié  est  la  contre-partie  de  la  première  ; les  déviations  à gauche 
sont  simplement  remplacées  par  les  déviations  à droite  et  réci- 
proquement. Les  chiffres  sont  inscrits  sous  l’aiguille  , et  ils 
sont  indiqués  par  les  mouvements  de  la  partie  inférieure.  Ainsi 
pour  montrer  4,  on  porte  l'extrémité  inférieure  de  l’aiguille 
une  fois  à droite  et  une  fois  à gauche. 

Le  télégraphe  à deux  aiguilles  ne  diffère  du  précédent  qu’en 
ce  qu'il  se  compose  de  deux  multiplicateurs  au  lieu  de  n'en 
avoir  qu’un  seul.  Les  deux  aiguilles  sont  également  disposées 
verticalement  chacune  sur  un  axe  horizontal  (fig.  364).  La  caisse 
supérieure  est  occupée  par  la  sonnerie  ou  alarme.  Les  lettres 
de  l'alphabet  sont  rangées  sur  plusieurs  lignes  commençant  à 
gauche  et  finissant  à droite  ainsi  que  dans  l’écriture  ordinaire. 
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La  première  série  depuis  A jusqu'à  P figure  au-dessus  des 
poiutes  des  aiguilles;  la  deuxième  série,  depuis  R jusqu’à  V, 


Fig.  374. 


figure  au-dessous  des  poiutes  des  aiguilles.  Chaque  lettre  est 
indiquée  par  un,  deux  ou  trois  mouvements.  Les  lettres  de  la 
série  supérieure  sout  formées  par  l’aiguille  la  plus  rapprochée 
qu’on  fait  tourner  uue,  deux  ou  trois  fois  du  côté  de  la  lettre 
de  manière  à pointer  vers  elle.  Pour  les  lettres  de  la  série  infé- 
rieure on  remue  les  deux  aiguilles  à la  fois,  en  dirigeant  leurs 
extrémités  basses  vers  la  lettre.  Six  lettres  C,  I),  L,  M,  U,  V, 
exigent  deux  mouvements  contraires  de  l’aiguille  ou  des  deux 
aiguilles;  d'abord  à droite,  puis  à gauche  pour  C,  L et  U;  et 
d’abord  à gauche  puis  à droite  pour  D,  M et  V.  Ces  lettres  sont 
gravées  en  petites  capitales  et  séparées  par  de  doubles  flèches, 
m.  23 


Digitized  by  Google 


334  APPLICATIONS  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

Il  nous  reste  à faire  connaître  maintenant  la  disposition  inté- 
rieure du  télégraphe  à aiguilles;  nous  nous  contenterons,  pour 
simplifier,  de  décrire  celle  du  télégraphe  à une  seule  aiguille, 
la  disposition  du  télégraphe  à deux  aiguilles  étant,  à une  légère 
modification  près,  parfaitement  semblable.  Le  multiplicateur 
dans  ces  télégraphes  (ûg.  375)  porte,  comme  dans  les  mullipli- 


Fig.  375. 


cateurs  ordinaires,  deux  aiguilles;  l’une  a intérieure  appelée 
aiguille  diamant,  en  forme  de  losange,  très-courte  et  très-large, 


l'autre  A extérieure,  plus  longue  et  semblable 
aux  aiguilles  ordinaires.  M.  Walker  a trouvé  de 
l'avantage  à substituer  à l’aiguille  diamant  une 
aiguille  formée  de  plusieurs  aiguilles  très-courtes, 
en  acier  mince  et  fortement  aimantées  appliquées 
contre  un  disque  en  ivoire  de  trois  centimètres 


Fig.  316  de  diamètre  ( fig.  376  ) ; l’aiguille  extérieure  a 


7 cent.  ; de  longueur. 
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Le  châssis  de  la  bobine  B (fig.  375)  est  en  cuivre,  ou  mieux 
en  bois  ou  en  ivoire;  il  est  fixé  par  des  écrous  à une  plaque  de 
cuivre  vernie  du  côté  de  la  boîte  et  appuyée  contre  sa  paroi. 
Le  iil  de  la  bobine  a moins  d’un  quart  de  millimètre  de  dia- 
mètre; ses  deux  extrémités  e,  e'  aboutissent  aux  vis  de  pres- 
sion V,  V';  une  lame  métallique  L unit  l’extrémité  e avec  une 
autre  vis  de  pression  V,;  ^ communique  de  même  par  une  lame 
métallique  L'  avec  une  vis  de  pression  Z,  et  par  Z avec  le  pôle 
zinc  de  la  pile  P.  Les  deux  lames  L,  L'  sont  entièrement  sem- 
blables à deux  autres,  L, , L,  que  l’on  voit  à gauche  de  la  figure. 
Les  trois  lames  L',  L, , L,  communiquent  métal liquement  par 
des  ressorts  droits,  R',  R,,  R,,  avec  un  commutateur  C dont 
nous  décrirons  bientôt  le  mode  d’action.  Les  ressorts  R',  R, , 
en  acier,  pressent  fortement  contre  deux  pointes  implantées 
sur  une  tige  de  cuivre  T,  vissée  dans  la  caisse  en  bois  de  l’ins- 
trument. Un  fil  conducteur  F,  unit  la  vis  de  pression  V,  avec 
V,,  et  le  circuit  se  complète  de  la  manière  suivante,  entre  V,  et 
V,;  le  courant  arrivé  en  V,  passe  dans  la  bobine  par  la  droite, 
revient  par  la  gauche  en  Z,  passe  par  le  ressort  R',  arrive  au 
cylindre  C,  vient  en  V,  par  le  ressort  R,  et  retourne  à Y,  par  le 
fil  F,.  Concevons  maintenant  que  le  fil  conducteur  d’une  pre- 
mière station  communique  avec  V, , et  le  fil  de  la  seconde  station 
avec  V,,  l’appareil  sera  dans  le  circuit  de  la  ligne  télégraphique 
et  tout  prêt  à recevoir  les  signaux  manifestés  par  les  déviations 
de  l’aiguille  ou  des  aiguilles,  puisque  deux  appareils  sembla- 
bles sont  accolés  l’un  à l’autre,  et  que  leurs  bobines  sont  tra- 
versées à la  fois  par  le  courant  qui  va  de  V,  en  V,.  On  est  con- 
venu, pour  obtenir  une  régularité  plus  grande,  de  mettre 
toujours  en  communication  avec  V,  le  fil  conducteur  supérieur, 
et  avec  V,  le  fil  conducteur  inférieur. 

Voilà  comment  les  signaux  sont  reçus;  disons  maintenant 
comment  ils  sont  transmis.  Le  commutateur  est  un  cylindre  en 
bois  de  buis,  porté  comme  l’indique  la  figure,  et  qui  peut  tour- 
ner sur  lui-même  au  moyen  d’une  manivelle;  ses  extrémités 
e,,  e2  sont  revêtues  d’anneaux  de  cuivre  avec  appendices  sail- 
lants, et  isolés  l’un  de  l’autre  par  le  bois  qui  les  sépare.  Deux 
forts  ressorts  d’acier  r(,  r2,  vissés  à droite  et  à gauche  sur  les 


D 
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lames  L',  La,  appuient  avec  frottement,  l’un  sur  la  virole  de 
cuivre  elt  l’autre  sur  la  virole  *a,  et  font  communiquer  les  ex- 
trémités du  commutateur  avec  les  vis  de  pression  Z et  C,  et  par 
elles  avec  les  pôles  de  la  pile.  Un  autre  ressort  plus  court  r,  qui 
appuie  aussi  sur  la  virole  e2  la  met  en  communication  directe- 
ment avec  la  vis  de  pression  Va,  et  par  cette  vis  et  le  fil  Fa  avec 
la  vis  de  pression  V,.  Si  l’on  fait  tourner  le  commutateur,  la 
saillie  sa  fera  soulever  l’un  des  ressorts  R',  Ra,  qui  par  là  même 
ne  communiqueront  plus  entre  eux  par  le  cylindre  C.  Dans  la 
figure  c’est  le  ressort  de  droite  R'  qui  est  soulevé;  mais  un  petit 
mouvement  de  plus  imprimé  au  commutateur  fait  toucher  le 
ressort  r'  par  la  seconde  saillie  s2  qui  le  met  en  communication 
avec  la  virole  ea  ; alors  le  courant  de  la  pile  circule  à travers 
l’appareil  et  dans  tout  le  circuit  télégraphique.  Arrivé  en  effet 
en  Z,  il  passera  par  r à la  virole  e,,  entrera  dans  le  multiplica- 
teur V,  sortira  par  \”,  viendra  en  V,,  passera  par  F dans  le  fil 
conducteur  de  la  ligne  télégraphique,  viendra  en  Va,  passera 
par  r'  à la  virole  elt  et  de  cette  virole  par  le  ressort  r,  au  pôle 
cuivre  C.  Si  l’on  tourne  le  manipulateur  en  sens  contraire,  le 
courant  transmis  de  Z à la  virole  e2  viendra  en  Va  par  le  res- 
sort R et  la  lame  L,,  ira  par  Fa  dans  le  conducteur  de  la  ligne 
télégraphique,  viendra  enV,,  entrera  dans  le  multiplicateur 
par  V',  sortira  par  V,  et  viendra  par  le  ressort  r correspondant 
à r',  à la  virole  e,  et  par  le  ressort  r,  au  pôle  cuivre  C.  La  dis- 
position intérieure  des  ressorts  des  multiplicateurs  est  repré- 
sentée (fig.  377)  d’une  manière  indépendante  du  reste  de  l’ap- 


pareil, ce  qui  permet  de  la  mieux  comprendre.  Les  liaisons  sont 
établies  de  telle  sorte,  que  lorsqu’on  tourne  la  manivelle  à 
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droite  l’aiguille  a est  déviée  vers  la  droite.  L'aiguille  A,  placée 
à l’extérieur  de  l’appareil,  a toujours  son  pôle  nord  en  haut; 
l’aiguille  intérieure  a a toujours  son  pôle  nord  en  bas;  de  telle 
sorte  que,  en  vertu  de  la  loi  de  l’action  des  courants  sur  les 
aimants,  si,  regardant  l’instrument  de  face,  on  voit  la  pointe 
supérieure  de  l’aiguille  se  mouvoir  vers  la  droite,  on  peut  être 
sûr  que  dans  la  moitié  du  fil  la  plus  près  du  spectateur  le  cou- 
rant est  ascendant.  11  suffira  donc  de  tourner  la  manivelle 
tantôt  à droite,  tantôt  à gauche,  pour  faire  dévier  à droite  et  à 
gauche  toutes  les  aiguilles  des  télégraphes  et  transmettre  les 
signaui. 

L’alarme  ou  carillon  destiné  à avertir  qu’une  dépêche  va  être 
transmise  et  qui  est  placé  sur  le  sommet  de  la  caisse  (fig.  374) 
présente  un  mécanisme  très-simple  (fig.  378)  ; <?  est  un  électro- 
aimant vu  de  champ;  a est  l’arma- 
ture mobile  en  fer  doux,  attirée  par 
l’électro-aimanl  chaque  fois  et  aussi 
longtemps  que  le  courant  passe  : deux 
petits  battoirs  en  cuivre  garnis  d’i- 
voire et  implantés  dans  l’armature 
l’empêchent  d'arriver  à un  contact 
absolu  avec  les  pôles  de  l'électro-ai- 
mant,  tout  en  lui  permettant  de  s’en 
approcher  de  très-près;  cette  disposi- 
tion a pour  but  de  prévenir  l’adhé- 
rence de  l’armature  de  l’électro-ai- 
mant,  adhérence  qui  continuait  trop 
souvent,  même  après  la  rupture  du 
circuit.  L’armature  est  portée  par  le 
petit  bras  du  levier  le , dont  l’autre  bras  coudé  se  termine 
par  un  crochet  destiné  à s’appuyer  contre  les  dents  de  la 
roue  r(,  pour  l’enrayer  ou  l'arrêter  dans  son  mouvement;  un 
ressort  faible  R butte  d'un  côté  contre  un  obstacle  fixe,  de 
l’autre  contre  le  grand  bras  du  levier  l tendant  à le  ramener 
constamment  à la  position  d’équilibre,  ainsi  que  l'armature  a. 
Le  ressort  du  mouvement  d’horlogerie,  dont  la  figure  ne  montre 
que  les  pièces  principales,  est  contenu  dans  le  barillet  b portant 
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la  roue  dentée  rt:  rs  est  une  seconde  roue  dentée  dont  le  pi- 
gnon engrène  avec  la  roue  r2;  r4  est  une  quatrième  roue  mise 
en  mouvement  par  le  pignon  de  rs,  engrenant  avec  le  pignon 
do  la  roue  r, , et  en  communication  avec  l'échappement  à encre  f; 
enfin  uue  tige  fixée  à l’axe  de  l’échappement  se  termine  par  un 
double  battant,  pendule  ou  marteau  à deux  têtes  m m.  Le  jeu 
de  cet  appareil  est  très-manifeste;  quand  le  courant  passe, 
l’armature  a est  attirée,  le  levier  l se  porte  vers  la  gauche,  le 
crochet  n’arrête  plus  la  dent  de  la  roue  r,,  l’action  du  ressort 
n’est  plus  empêchée,  toutes  les  roues  tournent,  et  sous  l’in- 
fluence alternative  de  la  roue  d'échappement  le  marteau  frappe 
rapidement  le  timbre  à droite  et  à gauche.  Le  timbre  son- 
nera tant  que  le  circuit  restera  fermé;  mais  dès  qu’il  sera 
rompu,  le  ressort  R détachera  l'armature,  le  crochet  du  levier/ 
buttera  de  nouveau  contre  les  dents  de  la  roue  r,,  et  tout  s'ar- 
rêtera. Ce  n’est  pas  le  courant,  comme  on  le  voit,  qui  meut  le 
battant  du  timbre,  mais  bien  la  force  du  ressort;  le  courant  n'a 
pour  fonction  que  de  dégager  la  dent  de  la  roue  r,  ; rien  n'em- 
pêche par  conséquent  que  l’on  ne  puisse  faire  sonner  ainsi  de 
grosses  cloches,  comme  ou  l’a  fait  en  Angleterre  dans  les  cir- 
constances particulières. 

On  a modifié  de  mille  manières  le  mécanisme  des  carillons; 
quelquefois  le  marteau  est  extérieur  et  ne  frappe  qu’un  coup  : 
dans  la  sonnette  centrifuge  de  M.  Whcatstone  deux  marteaux 
sont  fixés  aux  extrémités  d'un  levier  monté  sur  l’axe  d’une 
roue.  Au  lieu  du  crochet  enrayant  la  roue,  c'est  quelquefois 
une  pointe  qui  s'engage  dans  un  trou  sur  la  circonférence  de  la 
roue  : souvent  aussi  l’arrêt  est  un  fort  ressort  entaillé  qui  re- 
tient le  bras  qui  porte  le  marteau;  quand,  dans  le  mouvement 
de  l'armature,  le  ressort  est  retiré  de  l’entaille,  le  bras  tombe 
et  carillonne. 

Lorsque  l'électro-aimant  du  carillon  se  trouve  dansle  circuit 
du  multiplicateur  de  l’aiguille  du  télégraphe,  chaque  courant 
qui  passe  pour  produire  un  signal  ferait  en  même  temps  son- 
ner, ce  qui  serait  très-désagréable.  On  obvie  à ce  grave  incon- 
vénient en  faisant  usage  de  ce  qu’on  a appelé  court  circuit  ; 
c'est-à-dire  qu'on  ouvreau  courant  pour  aller  au  galvanomètre 
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un  chemin  plus  court  que  le  trajet  par  l’éleclro-aimant  de  la 
sonnerie.  Le  court  circuit  s'établit  par  le  simple  mouvement  de 
la  poignée  qui  est  à droite  (fig.  374).  Les  deux  tiges  de  cuivre 
que  l'on  voit  à droite  de  la  figure  374  sur  le  côté  de  la  boite 
de  la  sonnerie,  communiquent,  l’une,  celle  de  derrière,  avec 
l’un  des  fils  du  multiplicateur  de  la  sonnerie;  l’autre,  celle 
de  devant,  avec  l’un  des  fils  du  multiplicateur  de  l'aiguille; 
elles  se  continuent  dans  l'intérieur  du  télégraphe  et  descendent 
jusqu'au  niveau  de  la  poignée  : la  poignée  en  cuivre  de  la  ma- 
nivelle communique  avec  la  tige  de  derrière;  l’autre  tige  se  lie 
métalliquement  au  ressort  R placé  sous  la  poignée.  On  incruste 
dans  le  disque  de  la  manivelle  sur  lequel  frotte  le  ressort  R une 
pièce  d’ivoire.  Lorsque  la  poignée  est  verticale,  le  ressort  porte 
précisément  sur  l'ivoire;  la  poignée  et  le  ressort  sont  isolés, 
les  deux  tiges  ne  communiquent  entre  elles  qu’à  travers  les 
fils  des  multiplicateurs  de  la  sonnerie  et  des  aiguilles,  le  caril- 
lon résonne  et  l'aiguille  est  déviée;  mais  si  on  rend  la  poignée 
horizontale,  la  manivelle  communique  avec  le  ressort,  les  deux 
liges  sont  unies  métalliquement;  le  courant  peut  aller  directe- 
ment au  lil  du  multiplicateur  de  la  bobine  : comme  le  nouveau 
chemin  est  considérablement  plus  court  que  le  premier,  le  cou- 
rant le  suivra;  et,  quoique  le  circuit  du  multiplicateur  de  la 
sonnerie  soit  aussi  fermé,  il  n’y  passera  que  fort  peu  d'électri- 
cité, trop  peu  pour  que  le  carillon  résonne. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à la  description  de  quelques 
parties  moins  importantes  des  télégraphes  à aiguilles,  dont  le 
jeu  est  d'ailleurs  facile  à comprendre.  Nous  nous  bornerons  à 
mentionner  encore  un  petit  appareil  que  M.  Walker,  auquel 
nous  avons  emprunté  les  descriptions  qui  précèdent,  a trouvé 
de  l'avantage  à joindre  à l’appareil  principal  et  qu'il  a nommé 
appareil  silencieiur.  11  a pour  but  quand  une  dépècho  est  trans- 
mise entre  une  station  extrême  et  une  station  intermédiaire,  de 
l'empêcher  do  parcourir  toute  la  ligne.  En  effet,  si  nous  prenons 
pour  exemple  la  ligne  télégraphique  qui  unit  Londres  à Douvres, 
le  fil  isolé  sur  toute  la  ligne  ne  communique  avec  le  sol  qu'à 
Londres  et  à Douvres,  communication  qui  remplace  le  fil  de  re- 
tour, tous  les  appareils  des  stations  intermediaires  étant  dans  le 
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circuit  ; il  en  résulte  que  si  on  transmet  une  dépêche  de  Londres 
à Tunbridge,  le  courant  va  jusqu’à  Douvres  où  il  trouve  la  com- 
munication avec  le  sol.  Au  moyen  d’un  petit  disque  à aiguille 
qu’on  voit  au  bas  de  la  figure  374,  on  peut  imprimer  un  mou- 
vement de  rotation  à un  cylindre  en  bois  de  buis  qui  est  im- 
planté normalement  au  centre  du  disque;  une  lame  de  cuivre, 
en  communication  avec  le  sol  au  moyen  d’un  fil,  est  incrustée 
longitudinalement  sur  le  cylindre  de  bois  contre  lequel  appuient 
quatre  ressorts  dont  les  deux  premiers  sont  liés  à deux  des  fils 
de  la  station  de  Londres  et  les  deux  autres  à deux  fils  de  la  sta- 
tion de  Douvres.  Il  en  résulte  qu’en  tournant  le  cylindre  d'un 
côté  ou  de  l'autre,  on  fait  communiquer  avec  le  sol  soit  les 
deux  fils  de  Londres,  soit  les  deux  fils  de  Douvres  ; fils  qui  dans 
l'état  ordinaire  sont  isolés  du  sol  à Tunbridge.  Cette  communi- 
cation possible  présente  un  double  avantage;  en  réduisant  la 
distance  parcourue  par  le  courant,  elle  permet  d’agir  avec  des 
piles  plus  faibles,  et  en  confinant  les  signaux  dans  une  portion 
des  fils,  celle  comprise  entre  les  deux  stations  mises  en  rapport, 
elle  laisse  l’autre  portion  à la  disposition  des  stations  quelle 
traverse.  Le  nom  donné  à l’appareil  provient  de  ce  que,  quand 
on  tourne  le  disque  mobile  de  manière  que  la  pointe  de  son  ai- 
guille soit  sur  le  mot  silence , on  met  au  moyen  d'une  lame  de 
cuivre  en  communication  immédiate  les  extrémités  des  galva- 
nomètres de  l’appareil  télégraphique  de  la  station  de  Tunbridge 
par  exemple;  ce  qui  fait  qu'une  dépêche  qui  n'est  pas  destinée 
pour  cette  station  la  traverse  sans  alFecter  les  instruments,  vu 
le  circuit  plus  court  que  trouve  le  courant  au  moyen  des  com- 
munications métalliques  qui  sont  établies  entre  les  extrémités 
respectives  du  fil  de  chaque  galvanomètre. 

Le  télégraphe  à aiguilles  est  généralement  employé  en  Angle- 
terre, et  pour  donner  une  idée  complète  de  la  manière  dont  il 
fonctionne,  nous  sommes  obligés  d'intercaler  ici  quelques  détails 
sur  le  mode  de  communication  qui  est  établi  entre  les  diverses 
stations.  Les  conducteurs  destinés  à faire  communiquer  les 
stations  sont  des  fils  de  fer  de  quatre  millimètres  de  diamètre, 
recouverts  en  général  d'une  couche  de  zinc  pour  prévenir  l’oxy- 
daiion.  Ils  sont  supportés  par  des  poteaux  dits  souteneurs  do 
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4 mèlres  25  à 9 mètres  de  hauteur,  suivant  les  circonstances, 
de  4 à 5 centimètres  d’équarrissage  à la  base  et  de  3 à 4 au 
sommet;  ils  sont  peints  en  blanc  et  goudronnés  dans  la  partie 
qui  entre  dans  le  sol  ; leur  distance  moyenne  est  de  50  mètres. 
Indépendamment  des  poteaux  souteneurs,  il  existe  de  distance 
à distance  des  poteaux  extenseurs  dont  la  distance  moyenne  est 
de  400  mètres,  destinés,  comme  leur  nom  l’indique,  à tendre 
les  fils  qui,  vu  leur  grande  longueur,  formeraient  sans  cela 
une  courbe  qui  les  rapprocherait  trop  du  sol . Il  est  essentiel 
que  les  fils  ne  soient  pas  en  communication  immédiate  avec  le 
bois  des  poteaux  qui  est  conducteur,  surtout  quand  il  est  hu- 
mide, parce  que  les  courants  seraient  déviés;  ils  passeraient 
dans  les  fils  voisins  ou  pénétreraient  dans  le  sol,  ce  qui  occasion- 
nerait de  grandes  perturbations.  Pour  les  isoler  on  se  sert  de 
supports  de  différentes  formes  en  terre  cuite  ou  en  porcelaine 
vernie  ',  qui  sont  implantés  sur  le  poteau  en  bois  et  sur  les- 
quels on  fait  passer  les  fils.  Sur  les  lignes  anglaises,  on  fixe 
contre  le  poteau  souteneur  par  des  boulons  en  fer  une  plaque 
de  bois  qui  en  est  séparée  par  des  disques  de  faïence;  la  plaque 
porte  elle-même  quatre  doubles  cènes  en  faïence  et  retenus  par 
des  colliers  de  fer.  Les  fils  conducteurs  traversent  l’un  de  ces 
doubles  cônes  et  sont  ainsi  très-bien  isolés;  un  double  système 


Fig.  379. 

de  fils  passe  devant  et  derrière  le  poteau  recouvert  d'un  petit 
toit  en  faïence  ou  en  ardoise  (fig.  379) 5.  Dans  la  ligure  le  poteau 

1 Noua  verrons  qu'en  Allemagne  et  en  Suisse  on  emploie  en  général  le  verre 
pour  faire  les  supports  isolants. 

1 Pour  ne  pas  compliquer  la  flgurc,  nous  n'avons  représenté  qu'un  des  sys- 
tèmes. 
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souteneur  est  à gauche  ; l’extenseur  qui  est  à droite  a un  volume 
plus  considérable.  Il  est  traversé  par  autant  d’écrous  en  fer 
qu’il  y a de  fils;  chaque  écrou  porte  de  chaque  côté  son  tendeur 
composé  d'un  tambour  ou  treuil  avec  roue  et  encliquetage;  les 
bouts  du  tendeur  sont  isolés  du  poteau  par  des  disques  en 
faïence  et  les  fils  viennent  s’y  attacher  des  deux  côtés;  pour  com- 
pléter le  circuit  on  soude  un  fil  secondaire  au  fil  principal  des 
deux  côtés  du  poteau  '.  La  petite  pièce  qu’on  voit  à droite  et  à 
gauche  sur  le  second  fil  et  au  milieu  du  troisième  et  du  qua- 
trième, et  que  les  Anglais  appellent  ehackle,  est  formée  d'un 
anneau  de  faïence  muni  de  deux  crochets;  l'un  des  crochets 
est  fixé  au  centre  de  la  poulie,  l’autre  lui  est  attenant  au  moyen 
d une  attache  qui  fait  le  tour  de  sa  circonférence.  Ils  sont  doue 
isolés  l'un  de  l’autre;  il  en  résulte  que  le  poteau  extenseur  est 
eu  dehors  du  circuit  du  second  fil,  circuit  qu’on  complète,  comme 
nous  l’avons  dit,  par  un  conducteur  secondaire.  Quant  au  qua- 
trième fil,  on  voit  qu’il  part  de  chacune  des  deux  portions  sépa- 
rées par  la  poulie  isolante,  un  conducteur,  et  ces  deux  conduc- 
teurs aboutissent  à la  station  télégraphique  où  le  circuit  est 
fermé  soit  par  l'appareil  lui-même,  soit  par  un  conducteur 
secondaire  s'il  n’y  a aucune  dépêche  ni  à recevoir,  ni  à trans- 
mettre. 

Le  système  d’isolement  des  fils  conducteurs  que  nous  venons 
de  décrire  présente  plus  d’un  inconvénient;  aussi,  a-l-on  cher- 
ché à substituer  aux  conducteurs  aériens  des  conducteurs  sou- 
terrains qui  sont  des  fils  de  cuivre  recouverts  d’une  couche 
isolante  faite  en  général  de  gulta-percha;  nous  reviendrons 
plus  loin,  quand  nous  nous  occuperons  plus  en  détail  des  di- 
vers modes  de  communication  des  stations  télégraphiques  entre 
elles  et  des  précautions  nécessaires  pour  les  préserver  contre  les 
atteintes  de  plus  d’un  genre,  qui  peuvent  les  endommager,  sur 
ce  système  de  conducteurs  qui  non-seulement  sont  beaucoup 

* 

1 II  n'y  a,  i chaque  poteau  extenseur,  que  la  moitié  des  (ils  qui  soient  inter- 
rompus', l’autre  moitié  traverse  le  poteau,  tout  en  étant  isolés  au  moyen  des 
doubles  cônes  en  terre  cuite,  dont  ils  traversent  l'axe.  Il  résulte  de  cette  dispo- 
sition que,  puisque  les  poteaux  sont  à 400  mètres  les  uns  des  autres,  chaque  111 
a 800  mètres  de  longueur. 
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plus  dispendieux  à établir,  mais  qui  dans  la  pratique  ont  pré- 
senté encore  plus  d’inconvénients  que  les  aériens,  de  sorte  qu’on 
y a généralement  renoncé,  sauf  dans  les  cas  où  il  est  impossible 
de  s’en  passer,  comme  lorsqu’il  s’agit  de  traverser  des  tunnels 
ou  de  pénétrer  dans  les  villes. 

Si  maintenant  nous  voulons  nous  faire  une  idée  de  la 
manière  dont  fonctionne  un  système  télégraphique  dan3  son 
ensemble,  il  nous  faut  prendre  une  ligne  télégraphique 
particulière,  celle  de  Londres  à Douvres,  par  exemple,  placée 
sous  la  direction  de  M.  Walker,  auquel  nous  devons  la  plupart 
des  détails  qui  précèdent  et  qui  lui-même  a introduit  dans  la 
manipulation  un  grand  nombre  de  perfectionnements  que  lui 
ont  suggérés  sa  longue  expérience  et  sa  connaissance  si  appro- 
fondie du  sujet.  Cette  ligne  est  une  ligne  complète  et  indépen- 
dante de  toutes  les  autres;  elle  s’étend  de  Londres  à Uochester, 
de  Londres  à Douvres  avec  des  embranchements  àTunbridge 
Wells,  à Maidslone,  etc.;  la  longueur  totale  du  circuit  qu’elle 
embrasse  est  de  182  milles  anglais.  Les  stations  sont  distri- 
buées en  groupes  de  manière  qu’il  n'y  en  ait  pas  plus  de  six 
ou  sept  par  groupes.  Le  groupe  le  plus  important  est  celui  de 
Londres  à Douvres;  il  exige  deux  fils,  indépendamment  du 
retour  par  la  terre  qui  s’opère  au  moyen  d’un  fil  nommé  fil  de 
tene , qui,  partant  de  l'appareil,  est  mis  en  communication  avec 
le  sol  par  l’intermédiaire  d’une  plaque  enfoncée  en  terre  ou 
d’objets  qui  y sont  naturellement  enfouis,  tels  que  les  tuyaux 
de  gaz,  etc.;  ces  fils  passent  par  toutes  les  stations  intermé- 
diaires, parmi  lesquelles  les  plus  importantes,  telles  que  Tun- 
bridge , Asford  et  Folkstone , sont  pourvues  d’instruments, 
indépendamment  de  ceux  qui  sont  aux  deux  stations  extrêmes. 
A chacune  de  ces  stations  les  fils  sont  interrompus  au  moyen 
des  poulies  isolantes  (shackles),  décrites  plus  haut  (fig.  379),  et 
des  fils  conducteurs,  partant  du  fil  principal  de  chaque  côté  de 
la  poulie,  viennent  aboutir  aux  instruments,  comme  nous 
l’avons  expliqué.  Ainsi  deux  fils  suffisent  pour  établir  la  com- 
munication télégraphique  entre  Londres,  Tunbridge,  Asford, 
Folkstone  et  Douvres;  chacune  de  ces  cinq  stations  est  munie 
de  l'appareil  à deux  aiguilles  ; à chaque  station  intermédiaire 
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se  trouve  un  fil  de  terre,  aussi  bien  qu'aux  stations  extrêmes; 
nous  avons  vu  son  emploi  qui  permet  d’abréger  le  trajet  du 
courant  quand  la  dépêche  ne  doit  pas  parcourir  toute  la  ligne. 
L’un  des  deux  fils  est  constamment  mis  en  rapport  avec  l’a- 
larme, afin  qu’on  soit  averti  qu’un  message  va  être  transmis; 
mais  une  fois  l’avertissement  donné,  le  fil  est  mis  en  commu- 
nication avec  l’un  des  deux  multiplicateurs  de  l’appareil,  l'autre 
fil  étant  déjà  en  communication  avec  le  second  multiplicateur. 
Nous  avons  déjà  vu  qu’on  peut  éviter  que  le  courant  passe  dans 
les  multiplicateurs  quand  on  est  assuré  que  la  dépêche  n’est 
pas  destinée  à la  station,  en  lui  offrant  un  circuit  plus  court. 
Deux  fils  sont  nécessaires  au  télégraphe  à deux  aiguilles;  un 
seul  suffit  avec  le  télégraphe  à une  aiguille,  non  compris  le 
retour  par  la  terre.  Il  n'est  pas  nécessaire,  comme  nous  l’avons 
expliqué,  d’avoir  un  fil  spécial  pour  l'alarme;  toutefois  avec  le 
télégraphe  à une  aiguille  qui  n’exige  qu'un  fil,  l’on  a l'habitude 
de  consacrer  le  second  à l’alarme. 

Indépendamment  des  deux  fils  qui  desservent  les  cinq  stations 
que  nous  avons  mentionnées,  il  y a d’autres  paires  de  fils  pour 
les  stations  d'un  ordre  inférieur  et  qui  forment  différents 
groupes.  Ces  fils  ne  se  prolongent  pas  sur  toute  la  ligne;  ils 
sont  interrompus  aux  stations  extrêmes  du  groupe  auquel  ils 
appartiennent.  Toutefois  il  résulte  de  leur  établissement  qu’il 
y a dix  fils  qui  aboutissent  à la  station  de  Londres  provenant 
seulement  de  la  ligne  qui  nous  occupe.  Cela  pourrait  faire  croire 
que  ces  dix  fils  sont  indispensables  pour  le  travail  télégraphique; 
or,  comme  nous  l’avons  vu,  entre  Londres  et  Douvres,  deux 
seulement  sont  nécessaires  ; un  seul  même  suffirait.  Mais  s’il 
n'y  avait  que  deux  fils  pour  desservir  les  18  stations  qui  font 
partie  de  la  ligne,  les  communications  directes  entre  Londres 
et  Douvres  seraient  perpétuellement  interrompues,  ou  bien  ce 
seraient  les  communications  avec  les  stations  intermédiaires 
qui  souffriraient;  c’est  pourquoi  les  poteaux  une  fois  établis, 
on  a trouvé  plus  avantageux  d’augmenter  le  nombre  des  fils, 
-ce  qui  entraîne  une  très-faible  augmentation  de  dépense. 

M.  Walker  a imaginé  de  placer  aux  différentes  stations  des 
sortes  de  plate-formes  tournantes  qui  sont  des  espèces  de  com- 
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mutateurs  destinés  à changer  à volonté  les  communications,  de 

manière  à pouvoir,  en  cas  de  nécessité,  se  servir  pour  les  sta- 
tions inférieures,  des  fils  de  la  ligne  principale,  comme  au 
moyen  des  aiguilles  on  change  la  direction  des  convois  sur  les 
chemins  de  fer.  Ainsi,  à la  station  centrale  de  Tunbridge, 
M.  Walker  a dans  son  bureau  une  plate-forme  double  qui  peut 
faire  communiquer  tour  à tour  son  appareil  télégraphique  avec 
Londres,  avec  la  ligne  de  North-Keut,  avec  Douvres  et  avec  les 
embranchements.  Cette  plate-forme  est  un  cylindre  ou  tambour 
en  bois  dans  lequel  sont  incrustées  des  lames  de  cuivre  et  contre 
lequel  s’appuient  des  ressorts  en  acier  qui  communiquent  avec 
les  extrémités  des  fils  conducteurs. 

Les  piles  dont  on  fait  usage  sur  la  ligne  de  Londres  à Dou- 
vres sont  des  piles  à auge  de  bois  avec  plaques  de  zinc  et  de 
cuivre  de  16  pouces  carrés  de  surface  environ;  les  comparti- 
ments des  auges  sont  séparés  par  des  parois  en  ardoise,  et  les 
cellules  sont  remplies  d’un  sable  siliceux  humecté  avec  de  l'eau 
acidulée  au  moyen  de  l’acide  sulfurique  et  dans  lequel  plon- 
gent les  plaques  des  couples.  La  figure  375  renferme  la  repré- 
sentation de  l’une  de  ces  piles.  Il  est  préférable  dans  la  pratique 
d'augmenter  le  nombre  des  couples  et  de  ne  faire  usage  que 
d'une  faible  solution  acide  plutôt  que  d’en  avoir  une  forte  avec 
un  petit  nombre  de  couples.  On  varie,  du  reste,  le  nombre  des 
couples  avec  la  distance  qui  sépare  les  stations.  Ainsi,  pour  les 
groupes  de  stations  entre  lesquelles  les  distances  ne  sont  que 
10  à 15  milles,  on  emploie  24  couples;  de  Tunbridge,  à l’une  et 
à l’autre  extrémité  de  la  ligue,  ce  qui  comporte  une  distance  de 
40  à 60  milles,  il  faut  48  couples;  de  Douvres  à Londres  il  en 
faut  60.  Ajoutons  que  les  zincs  sont  amalgamés;  ils  peuvent 
servir  six  à huit  mois  sans  avoir  besoin  d’être  amalgamés  de 
nouveau,  et  môme  dix  à douze  si  on  a soin  de  bien  laver  le 
sable  de  temps  à autre  avec  un  courant  d'eau.  Tous  les  té- 
légraphes de  la  ligne  South-Easlern , qui  est  de  182  milles 
avec  47  stations,  sont  desservis  au  moyen  de  2,200  couples, 
et  tout  le  système  télégraphique  de  la  Grande-Bretagne  en 
exige  20,000. 

Rappelons  maintenant  en  terminant  ce  qui  concerne  le  télé- 
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graphe  à deux  aiguilles,  la  manière  dont  on  s’en  sert.  Voici 

d'abord  le  vocabulaire  complet  : 

A.  Peux  mouvements  vers  la  gauche  de  l’aiguille  gauche. 

B.  Trois  mouvements  vers  la  gauche  de  l’aiguille  gauche. 

C et  1.  Deux  mouvements  de  l’aiguille  gauche,  le  premier  à gauche,  le 
second  a droite. 

D et  2.  Deux  mouvements  de  l’aiguille  gauche;  le  premier  à droite,  le 
second  à gauche. 

E et  3.  Un  seul  mouvement  de  l’aiguille  gauche  vers  la  droite. 

F.  Deux  mouvements  à droite  de  l'aiguille  gauche. 

G.  Trois  mouvements  de  l'aiguille  gauche  vers  la  droite. 

H et  4.  Un  mouvement  vers  la  gauche  de  l’aiguille  droite. 

I.  Deux  mouvements  vers  la  gauche  de  l'aiguille  droite. 

J est  omis,  on  le  remplace  par  G. 

K.  Trois  mouvements  vers  la  gauche  de  l’aiguille  droite. 

I.  et  S.  Deux  mouvements  de  l’aiguille  droite  ; le  premier  à droite,  le 
second  à gauche. 

M et  0.  Deux  mouvements  de  l’aiguille  droite  ; le  premier  à gauche,  le 
second  à droite. 

K et  7.  Un  seul  mouvement  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 

O.  Deux  mouvements  vers  la  droite  de  l’aiguille  droite. 

I*.  Trois  mouvements  vers  la  droite  de  l’aiguille  droite. 

Q est  omis,  on  lui  substitue  K. 

R et  8.  Un  mouvement  parallèle,  vers  la  gauche,  des  deux  aiguilles. 

S.  Deux  mouvements  parallèles,  vers  la  gauche,  des  deux  aiguilles. 

T.  Trois  mouvements  parallèles,  vers  la  gauche,  des  deux  aiguilles. 

U et  9.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles  ; le  premier  à 
droite,  le  second  à gauche. 

V et  0.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles;  le  premier  ù 
gauche,  le  second  à droite. 

W.  Un  mouvement  parallèle  des  deux  aiguilles  vers  la  droite. 

X.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles  vers  la  droite. 

Y.  Trois  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles  vers  la  droite. 

Z est  omis,  on  lui  substitue  S. 

Le  signe  -f-,  appelé  stop  par  les  Anglais,  est  le  point  final  par 
lequel  celui  qui  envoie  la  dépêche  annonce  que  le  mot  est  fini; 
il  s'inilique  par  un  mouvement  de  l’aiguille  gauche  vers  la 
gauche.  Ce  signe  sert  aussi  à celui  qui  reçoit  la  dépêche  pour 
indiquer  qu’il  ne  comprend  pas  ; quand  il  comprend,  il  montre 
la  lettre  E;  deux  fois  E,  ou  deux  mouvements  de  l’aiguille 
gauche  s’emploient  pour  dire  oui. 
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Les  mois  attendez , aile » toujours,  gravés  sur  l’instrument, 
sont  d'utiles  signaux.  Si  Londres  s’adresse  à Douvres  quand 
Douvres  est  occupé  et  ne  peut  prêter  attention  à la  correspon- 
dance que  Londres  veut  entamer,  Douvres  dirige  le  bout  infé- 
rieur de  ses  aiguilles  sur  la  lettre  H,  et  dit  par  là  même  : atten~ 
dez.  Quand  il  est  redevenu  libre  et  prêt  à recevoir  le  message, 
il  dirige  les  aiguilles  sur  W ce  qui  veut  dire  : allez. 

Il  est  surtout  important  pour  les  deux  stations  qui  ouvrent 
une  correspondance  de  bien  s’entendre  avant  que  de  commen- 
cer. 11  faut  que  celui  qui  reçoit  sache  qui  lui  envoie,  et  que 
celui  qui  envoie  un  message  sache  bien  si  c’est  la  station  avec 
laquelle  il  veut  correspondre  qui  le  reçoit  réellement.  On  grave 
au-dessus  des  six  grandes  lettres  R,  C,  F.,  H,  N,  NV,  les  noms 
des  six  stations  du  groupe,  et  ces  stations  seront  désormais 
toujours  désignées  par  ces  lettres.  Dans  l’appareil  (fig.  374), 
R est  Londres,  C Reigate,  E Tunbridge,  11  Ashford,  N Folkstone, 
W Douvres.  Si  maintenant  Londres  veut  correspondre  avec  Tun- 
bridge, il  dirige  pendant  quelques  instants  son  aiguille  sur  E; 
chaque  mouvement  fait  sonner  le  timbre  de  Tunbridge,  qui, 
comme  nous  l'avons  vu,  se  trouve  sur  le  même  fil  que  l'aiguille 
gauche;  l’attention  de  l’employé  est  éveillée;  il  fait  sortir  sa 
sonnerie  du  circuit,  et  transmet  à Londres  le  même  signal,  ce 
qui  veut  dire  implicitement  : Cesi  bien,  je  suis  à mon  poste  : 
Londres  est  alors  siNr  d'être  attendu  à Tunbridge.  Il  dirige 
alors  l’aiguille  sur  la  lettre  R qui  désigne  Londres,  et  Tun- 
bridge sait  à son  tour  que  c’est  Londres  qui  lui  parle,  et  en 
répétant  ce  même  signal  R,  il  dit  qu’il  l’a  reçu.  Londres  alors 
sonue  de  nouveau  à Tunbridge,  la  correspondance  commence, 
et  Tunbridge  montre  après  chaque  mot  la  lettre  E,  compris,  ou 
la  croix  +,  pas  compris.  Quand  la  dépêche  est  achevée,  Londres 
produit  deux  déviations  de  l’aiguille  gauche  vers  la  gauche; 
l’employé  de  Tunbridge  les  reproduit  s'il  n’a  rien  à ajouter, 
et  procède  à la  transmission  de  la  dépêche  à sa  destination 
ultérieure. 

Deux  employés  du  télégraphe  peuvent  modifier  leur  voca- 
bulaire, de  telle  sorte  que  les  stations  intermédiaires  qui  voient 
leurs  signaux  ne  puissent  pas  les  déchitfrer.  Ils  peuvent  convc- 


Digitized  by  Google 


3G8  APPLICATIONS  DE  L ÉLECTRICITÉ, 

nir,  par  exemple,  que  les  dévialious  à droile  se  liront  i gauche 
et  réciproquement,  pour  l'une  des  aiguilles  ou  pour  toutes  les 
deux  ; 2°  que  l’aiguille  gauche  deviendra  une  seconde  aiguille 
droite,  ou  l’aiguille  droite  une  seconde  aiguille  gauche;  3°  que 
l'aiguille  droite  deviendra  l’aiguille  gauche,  et  l'aiguille  gauche 
l’aiguille  droite,  etc.,  etc. 

Les  chiffres  sont  écrits  sous  certaines  lettres,  et  le  signe  H suivi 
d'une  croix  •+•  indique  que  c'est  le  chiffre  qu'on  va  montrer  et 
non  la  lettre  correspondante.  Pour  éviter  toute  erreur,  le  cor- 
respondant répète  aussitôt  le  môme  signe  H +,  indiquant  par 
là  qu’il  attend  un  chiffre  et  non  pas  une  lettre.  La  lettre  W, 
interposée  entre  les  chiffres,  sert  à séparer  les  fractions  com- 
plexes ou  décimales.  Ainsi  H E W N signilie  ou  43  livres  7 sols, 
ou  43  pieds  7 pouces,  ou  43  heures  7 minutes,  etc.  Des  signaux 
spéciaux  indiquent  les  périodes,  les  paragraphes,  les  mots  sou- 
lignés, ou  d'autres  circonstances  importantes  : les  employés 
ont  inventé  un  signal  pour  rire  et  pour  exprimer  leur  étonne- 
ment, etc.,  etc.  Les  employés  anglais  sont  si  bien  exercés  qu'ils 
expédieraient  les  dépêches  les  plus  difficiles,  alors  même  qu’au- 
cune lettre,  ou  chiffre,  ou  signal  ne  seraient  indiqués  sur  le 
cadran  de  leur  appareil. 

On  peut,  comme  on  le  comprend,  disposer  facilement  le 
télégraphe  à deux  aiguilles  pour  qu’il  agisse  comme  un  télé- 
graphe à une  seule  aiguille,  ce  qui  est  fort  précieux  dans  bien 
des  cas,  comme,  par  exemple,  lorsque  l'un  des  deux  fils  néces- 
saires au  télégraphe  à deux  aiguilles  vient  à se  déranger  ou  à 
se  rompre  ou  lorsque  ces  deux  fils  viennent,  par  l'effet  d’un  vio- 
lent orage  ou  d'un  accideut,  à se  toucher  de  manière  à n’en 
faire  plus  qu’un.  Du  reste,  le  télégraphe  à une  seule  aiguille, 
quoique  sa  manipulation  exige  un  peu  plus  de  temps,  peut 
rendre  de  grands  services;  c’est  celui  dont  on  se  sert  générale- 
ment pour  les  avertissements  à donner  sur  les  chemins  de  1er 
entre  les  diverses  stations,  son  emploi  présentant  plus  de  sim- 
plicité et  même  dans  quelques  cas  plus  de  sécurité. 

Le  télégraphe  à deux  aiguilles  est  peut-être  le  plus  parfait 
de  tous  en  théorie,  et  quoiqu’il  exige  l’emploi  de  deux  fils, 
il  mérite  la  préférence  daus  le  plus  grand  nombre  de  cas,  soit 
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à cause  de  sa  simplicité,  l'action  sur  laquelle  il  repose  étant 
une  action  directe  qui  n’exige  aucun  mécanisme  intermédiaire, 
soit  à cause  de  son  infaillibilité  qui  tient  à la  même  cause  puis- 
qu'il est  moins  susceptible  que  tout  autre  de  se  déranger  et  de 
donner  lieu  à des  erreurs.  La  facilité  avec  laquelle  les  mani- 
velles se  prêtent  aux  mouvements  à exécuter,  et  la  rapidité  qui 
en  résulte  dans  la  transmission  des  dépêches  sont  également 
remarquables.  M.  Walker,  à la  suite  de  sa  longue  pratique,  a 
observé  que  dans  les  cas  ordinaires,  on  transmet  facilement 
douze  à quinze  mots  par  minute,  que  bien  souvent  quand  tout 
est  bien  en  ordre  et  que  l’isolement  est  bon,  on  en  transmet 
dix-sept  à dix-huit  et  même  jusqu’à  vingt.  Ces  considérations 
expliquent  pourquoi  le  télégraphe  à deux  aiguilles  est  générale- 
ment adopté  dans  la  Grande-Bretagne,  pourquoi  on  le  conserve 
malgré  la  supériorité  évidente  que  présente,  comme  nous  le 
verrons,  sous  certains  rapports,  le  télégraphe  de  Morse  ; elles 
nous  serviront  également  de  justification  pour  les  développe- 
ments étendus  que  nous  lui  avons  cousacrés. 

11  existe  un  autre  télégraphe  à aiguille  imaginé  parM.  Bain, 
qui  a été  installé  en  1846  sur  la  ligne  d’Edimbourg  à Glascow. 
Ce  télégraphe  est  à une  seule  aiguille;  cependant  le  nombre  des 
mouvements  nécessaires  pour  former  un  signal  ne  dépasse 
jamais  quatre;  c’est  un  de  plus  seulement  que  dans  le  télé- 
graphe à deux  aiguilles,  et  un  de  moins  que  dans  celui  à une 
aiguille  de  Wheatstone  etdeCooke,  et  il  a le  grand  avantage  de 
n’exiger  qu’un  seul  fil.  Ce  télégraphe  repose,  comme  le  précé- 
dent, sur  l’action  qu’exerce  sur  l'aimant  le  courant  qui  traverse 
le  fil  d’une  bobine,  mais  la  disposition  des  différentes  pièces  de 
l’appareil  est  très-différente;  les  deux  aimants  permanents  de 
forme  demi-circulaire  sont  liés  ensemble  au  moyen  d’une  tige 
en  cuivre  diamétrale,  sur  laquelle  est  fixée  perpendiculairement 
à ce  diamètre  l’aiguille  indicatrice  qui  part  de  son  centre  où 
passe  également  l’axe  de  rotation.  Les  deux  aimants  demi-cir- 
culaires ont  leurs  pôles  de  même  nom  près  l’un  de  l'autre;  il 
n'existe  entre  eux  qu’un  intervalle  de  deux  à quatre  milli- 
mètres; deux  bobines  sont  placées  de  façon  que  dans  l’état  d’in- 
action les  deux  pôles  voisins  des  aimants  sont  également  dans 
m.  24 
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l'iulérieur  de  ln  même  bobine;  il  en  résulte  que  dés  qu'un  cou- 
rant pénétre  dans  le  fil  de  la  bobine  l’un  des  pôles  est  chassé  de 
l’intérieur  de  la  bobine,  tandis  que  l'autre  y pénètre;  ce  qui 
produit,  suivant  le  sens  du  courant,  un  mouvement  de  l’aiguille 
indicatrice  ou  à gauche  ou  à droite.  Le  même  effet  a lieu  sur 
les  deux  autres  pôles  des  deux  aimants  demi-circulaires  qui 
pénètrent  également  dans  l’intérieur  d’une  seconde  bobine.  11 
est  facile  maintenant  de  comprendre  qu’au  moyen  d’un  com- 
mutateur on  peut  produire  des  mouvements  aussi  nombreux 
qu'on  le  veut  et  qui  se  succèdent  rapidement,  soit  à droite,  soit 
à gauche,  de  l'aiguille  indicatrice  dont  ou  a soin  de  faire  con- 
corder le  sens  des  déviations  avec  celui  du  mouvement  que  la 
main  imprime  au  bras  dont  est  muni  le  manche  qui  fait  mar- 
cher le  commutateur. 

On  a essayé  d’employer  pour  faire  marcher  les  télégraphes  à 
aiguilles,  au  lieu  du  courant  d'une  pile,  les  courants  d'induc- 
tiou  produits  par  des  aimants  permanents;  il  en  est  résulté  des 
modifications  assez  notables  dans  la  construction  des  appareils, 
mais  comme  ce  même  mode  de  production  de  l’électricité  a été 
appliqué  à d’autres  systèmes  télégraphiques,  nous  réunirons 
dans  un  même  examen  l'étude  des  télégraphes  dans  lesquels  la 
magnéto-électricité  est  la  force  motrice. 

b.  Télégraphes  à cadran. 

On  désigne  sous  ce  nom  les  télégraphes  dans  lesquels  une 
aiguille  parcourant  un  cadran  par  une  succession  d'impulsions 
élémentaires  de  même  sens  ou  en  sens  contraire,  peut  s’arrêter 
pendant  un  instant  très-court,  sur  un  point  quelconque,  et 
montrer  par  conséquent  toutes  les  lettres  de  l’alphabet  ou  des 
signes  quelconques.  Quelquefois  c’est  le  cadran  qui  est  mobile 
et  qui  s’arrête  un  instant,  quand  la  lettre  ou  le  signe  sur  lequel 
on  veut  attirer  l’attention  est  dans  une  certaine  position  con- 
venue. Le  plus  grand  avantage  des  télégraphes  à cadran,  c’est 
que  chaque  signe  est  montré  directement  à l’employé,  et  que 
sa  perception  est  le  résultat  d'un  seul  instant  d’attention;  celui 
qui  transmet  le  signal  n’a  aussi  à imprimer  qu’un  simple  mou- 
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vement  de  rotation  plus  ou  moins  prolongé  pour  amener  l'ai- 
guille indicatrice  sur  le  signe  à montrer  à distance,  ou  le  cadran 
mobile  à la  place  où  ce  signe  doit  se  trouver.  Les  télégraphes  à 
cadran  sont  fondés  sur  un  principe  analogue  à celui  de  l’alarme 
dont  nous  avons  parlé  plus  haut;  c'est  toujours  un  électro- 
aimant qu’on  aimante  par  le  courant  qu’on  a à sa  disposition, 
qui,  agissant  sur  une  armature  ou,  comme  on  l’appelle,  un 
contact  de  fer  doux,  détermine,  au  moyen  de  cette  pièce  de  fer 
doux,  un  mouvement  dans  un  système  de  rouages  plus  ou 
moins  compliqué;  mouvement  qui  est  imprimé  directement  par 
la  pièce  en  question,  ou  qui  résulte  d’un  mécanisme  étranger 
à l’électro-aimant,  dont  l’action  est  arrêtée  et  libérée  suivant 
la  position  de  la  pièce,  comme  cela  a lieu  dans  l’alarme.  L’in- 
couvénient  de  quelques-uns  des  télégraphes  à cadran,  c’est 
qu’en  général  chaque  signal  y étant  dépendant  de  ceux  qui  le 
précèdent,  les  erreurs  peuvent  s’accumuler;  leur  mécanisme 
est  d’ailleurs  nécessairement  toujours  plus  ou  moins  compliqué, 
ce  qui  les  rend  plus  susceptibles  de  se  déranger  et  par  consé- 
quent assez  difficiles  à régler  et  à maintenir  réglés.  C’est  encore 
à Wheatstone  qu’on  doit  la  première  idée  du  télégraphe  à ca- 
dran; il  en  a construit  lui-même  un  assez  grand  nombre  en 
cherchant  à les  perfectionner;  il  n’est  pas  le  seul,  car  soit  eu 
Angleterre,  soit  en  Allemagne,  soit  en  France  on  eu  a imaginé 
une  foule  plus  ou  moins  ingénieux  et  plus  ou  moins  parfaits. 
Obligé  de  nous  restreindre,  nous  nous  bornerons  à parler  de 
ceux  des  télégraphes  à cadran  dont  la  pratique  a fait  connaître 
la  supériorité  ; nous  ne  nous  étendrons  pas  même  très-longue- 
ment sur  ce  qui  les  concerne,  vu  que  leur  emploi,  même  des 
meilleurs,  n’est  pas  très-général  comparativement  â celui  du 
télégraphe  à aiguilles  dont  nous  avons  déjà  parlé  et  à celui  du 
télégraphe  de  Morse  dont  nous  nous  occuperons  plus  tard. 

Pour  faire  bien  comprendre  le  mécanisme  du  télégraphe  à 
cadran,  nous  commencerons  par  décrire  le  plus  simple  de  tous, 
qui  est  plutôt  destiné  à la  démonstration  du  principe  qu’à  être 
employé  dans  la  pratique.  Dans  ce  télégraphe  il  faut  distinguer, 
comme  dans  tous  les  autres,  le  manipulateur  et  le  récepteur.  L’ai- 
guille du  récepteur  'fig.  380)  est  montée  sur  une  roue  a qui  porte 
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vingt-six  dents  correspondant  aux  vingt-cinq  lettres  de  l’al- 
phabet, écrites  sur  le  cadran  et  au  signe  + appelé  final , qui 
sert  de  point  de  repère.  Ces  dents  sont  taillées  en  plan  incliné 
par  rapport  au  rayon  et  par  rapport  aux  deux  chevilles  b et  d 
de  l’ancre  bcd  qui  reçoit  un  mouvement  de  va-et-vient  de 
droite  à gauche  et  de  gauche  à droite;  quand  l’ancre  va  à 
gauche,  la  cheville  b frappe  sur  le  milieu  du  plan  incliné  de  la 


Fig.  380. 


Fig.  380  bit. 


dent  qu’elle  rencontre,  et,  par  la  pression,  fait  avancer  la  roue 
d’une  demi-dent;  quand  elle  revient,  la  cheville  b se  dégage 
et  la  cheville  d fait  à son  tour,  par  le  môme  mécanisme,  avan- 
cer la  roue  d’une  demi-dent  dans  le  même  sens.  Ces  mouve- 
ments sont  imprimés  à l'ancre  par  l’extrémité  g du  levier  g h 
qui  est  attiré  à droite  par  l'éleclro-aimant  r,  lorsque  le  couraut 
passe  dans  son  fil,  et  qu’un  ressort  ramène  à gauche,  dès  que 
le  courant  cesse  de  circuler.  Supposons  l’aiguille  arrêtée  sur  le 
final , on  l’amènera  sur  la  lettre  A en  fermant  et  interrompant 
une  fois  le  circuit  ; sur  la  lettre  B,  toujours  en  partant  du  final, 
en  répétant  deux  fois  la  même  opération  et  ainsi  de  suite  pour 
toutes  les  autres  lettres;  voici  maintenant  comment  le  mani- 
pulateur (fig.  380  bis)  produit  cet  effet;  il  porte  un  cadran 
absolument  semblable  au  précédent;  seulement  son  aiguille 
plus  forte  se  meut  à la  main  et  entraîne  dans  son  mouvement 
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la  roue  sur  la  laquelle  elle  est  montée;  celle-ci  porte  vingt-six 
dents  ; deux  ressorts  sont  placés  à droite  et  à gauche,  l’un  y fait 
l’office  du  cliquet  dans  la  roue  à rochet  en  empêchant  la  roue 
de  tourner  à rebours  et  se  trouve  toujours  en  contact  avec  elle, 
l'autre  x ne  la  touche  que  par  une  saillie  terminale,  lorsqu’une 
dent  passe  devant  lui;  deux  fils  de  communication,  dont  cha- 
cun est  lié  à l’une  des  extrémités  du  fil  de  l'électro-aimant  du 
récepteur,  viennent  s'attacher  le  premier  au  pôle  positif  de  la 
pile,  le  second  au  ressort  y,  tandis  que  le  ressort  x communique 
avec  le  pôle  négatif;  il  résulte  de  cette  disposition  que  chaque 
fois  qu’une  dent  passe  devant  le  ressort  x,  le  circuit  est  établi 
et  qu’il  est  interrompu  quand  ce  môme  ressort  se  trouve  dans 
l'intervalle  qui  existe  entre  deux  dents.  Ainsi,  quand  on  fait 
passer  l’aiguille  du  manipulateur  d’une  lettre  à la  suivante,  il 
se  produit  successivement  une  fermeture  puis  une  interruption 
du  circuit,  ce  qui  fait  précisément  passer  aussi  l’aiguille  du 
récepteur  d’une  lettre  à la  suivante.  Par  conséquent  si  les  deux 
aiguilles  sont  d'accord  et  c’est  à ceci  que  sert  le  final  sur  lequel 
doivent  toujours  être  arrêtées  les  aiguilles  des  deux  appareils, 
lorsqu’ils  ne  fonctionnent  pas,  elles  passeront  ensemble  sur 
toutes  les  lettres,  en  les  indiquant  simultanément,  et  il  suffira 
pour  transmettre  un  mot  d’arrêter  un  instant  l'aiguille  du  ma- 
nipulateur sur  chacune  des  lettres  qui  le  composent.  Chaque 
station  doit  avoir  une  pile,  un  manipulateur  et  un  récepteur; 
l’employé  qui  reçoit  la  dépêche  tient  sa  pile  et  son  manipula- 
teur au  repos  en  dehors  du  circuit;  il  n’a  autre  chose  à faire 
qu’à  suivre  des  yeux  l’aiguille  de  son  récepteur  pour  lire  ce 
qu’elle  indique.  Quand  c’est  à son  tour  à transmettre  une  dé- 
pêche, il  ôte  son  récepteur  du  circuit  au  moyen  d'un  commu- 
tateur, il  y met  en  même  temps  sa  pile  et  son  transmetteur;  il 
fait  sonner  l’alarme  de  la  station  à laquelle  il  s'adresse;  son 
correspondant  fait  une  manœuvre  inverse  et  la  communication 
s'établit.  L’appareil  que  nous  venons  de  décrire,  excellent  pour 
la  démonstration,  est  inférieur  aux  autres  du  même  genre  pour 
la  vitesse  et  la  sûreté  dans  la  transmission  des  dépêches;  les 
dérangements  dont  il  est  susceptible  proviennent  de  ce  que 
l’ancre  d'échappement  du  récepteur  peut  quelquefois  laisser 
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puiser  une  dent  au  lieu  d’une  denâ-dent,  à cause  de  la  vitesse 
d’impulsion, et  de  ce  que  la  main  de  celui  qui  fait  tourner  l’ai- 
guille du  transmetteur  n’a  rien  pour  se  guider  et  surtout  pour 
s’arrêter  là  exactement  où  elle  doit  le  faire;  la  moindre  incerti- 
tude qu’elle  éprouve  ou  en  avant,  ou  en  arrière  peut  produire 
quelque  désaccord  entre  les  aiguilles. 

Le  premier  appareil  de  M.  Wbeatstone,  quoique  moins  par- 
fait que  ceux  qu’il  a construits  plus  tard,  ne  présente  pas  ce- 
pendant les  inconvénients  que  nous  venons  d’indiquer.  Dans 
cet  appareil  (fig.  381)  l’armature  A est  attirée  par  l’électro- 
aimanl  E E,  dés  que  le  courant  passe,  et  aussitôt  qu’il  vient  à 


Fig.  38t. 


cesser , cette  même  armature  poussée  par  la  réaction  d’un  res- 
sort, retourne  à sa  première  position.  En  fermant  donc  et  en 
rompant  le  circuit  alternativement,  on  fait  avancer  ou  revenir 
l’armature.  Ce  mouvement  alternatif  dans  des  directions  oppo- 
sées, est  transformé  en  un  mouvement  circulaire  dans  une  seule 
direction,  par  le  moyen  des  deux  tiges  ou  bras  do  levier  c et  d, 
le  bras  d tirant  la  dent  quand  l’attraction  s’exerce,  et  c la  pous- 
sant quand  l'attraction  fait  place  à la  répulsion;  il  en  résulte 
que  la  roue  b,  et  par  conséquent  le  disque  de  papier  ou  cadran 
fixé  sur  elle,  avance  d'un  pas  chaque  fois  que  l’attraction  ou  la 
répulsion  cessent.  Sur  la  circonférence  du  cadran,  on  a écrit  les 
lettres  de  l’alphabet  ou  d’autres  signes,  en  nombre  double  du 
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nombre  des  dents  de  la  roue  d’échappement,  c’est  vingt-quatre 
dans  le  cas  actuel  (les  vingt-quatre  lettres  de  l’alphabet).  L’ins- 
trument est  renfermé  dans  une  boite  qui  n’est  pas  représentée 
dans  la  ligure;  une  plaque  decuivrequ’on  ne  voit  pas  non  plus, 
placée  devant  le  cadran,  porte  une  petite  ouverture  qui  ne  per- 
met de  voir  à la  fois  qu’un  des  signes  tracés  sur  le  cadran.  On 
peut  amener  à volonté  chacun  des  signes  devant  l’ouverture, 
en  établissant  et  rompant  le  circuit  un  nombre  suffisant  de  fois. 
Tel  est  le  récepteur,  soit  indicateur  ; quant  au  transmetteur  ou 
manipulateur,  il  est  formé  d’un  cercle  en  cuivre  se  mouvant 
librement  autour  d’un  pied  F,  aussi  en  cuivre;  la  circonférence 
du  cercle  porte  douze  entailles  remplies  avec  des  morceaux 
d'ivoire  ou  de  bois  dur,  de  telle  sorte  qu’elle  présente  des 
intervalles  égaux  de  substance  conductrice  et  non  conductrice, 
un  ressort  G presse  contre  cette  circonférence  pendant  qu’un 
autre  ressort  K s’appuie  contre  un  anneau  d'ivoire,  garni  sur 
son  pourtour  d’une  pièce  de  cuivre  en  contact  métallique  avec 
le  cercle.  Quatre  vis  de  pression  sont  unies  par  des  fils  métal- 
liques de  la  manière  suivante  : 1 avec  2,  2 avec  le  ressort 
K,  3 avec  le  support  F et  4 avec  le  ressort  G.  Les  deux  pèles 
de  la  pile  sont  respectivement  unis  avec  les  vis  1 et  4,  et  les  - 
deux  fils  qui  doivent  mettre  le  récepteur  dans  le  circuit  avec 
les  vis  2 et  3.  La  surface  supérieure  du  cercle  porte  des  carac- 
tères correspondants  à ceux  du  cadran,  et  vingt-quatre  petites 
broches  destinées  à faciliter  le  mouvement  de  rotation  produit 
par  le  doigt.  11  y a un  arrêt  qui  empêche  que  le  doigt  puisse 
entraîner  le  cercle  au  delà  du  point  voulu.  Quand  l'appareil 
ne  fonctionne  pas,  le  signe  -+•  doit  se  trouver  vis-à-vis  de  cet 
arrêt;  le  ressort  G presse  contre  une  des  divisions  non  conduc- 
trices de  la  circonférence  du  cercle,  le  ressort  K étant  toujours 
appuyé  contre  la  pièce  en  cuivre  placée  sur  l’anneau  en  ivoire. 
Dans  cette  disposition  la  pile  n’est  pas  dans  le  circuit,  ce  qui 
permet,  s’il  y a lieu,  aux  fils  conducteurs  qui  se  trouvent  ainsi 
libres  de  servir  à une  communication  venant  de  la  station  où 
est  le  récepteur  à celle  où  est  le  manipulateur,  au  moyen  d’un 
appareil  semblable,  mais  disposé  d’une  manière  inverse.  Main- 
tenant si  on  tourne  le  cercle  avec  le  doigt,  le  ressort  G passe 
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alternativement  sur  des  divisions  conductrices  et  non  conduc- 
trices, et  le  circuit  est  ainsi  tour  à tour  fermé  et  rompu,  ce  qui 
fait  marcher  le  cadran  du  récepteur  d'autant  de  dents  qu’il  y a 
eu  au  transmetteur  d’interruptions.  Si  donc  tout  a été  conve- 
nablement ajusté,  il  suffira  pour  faire  paraître,  une  certaine 
lettre  sur  le  cadran  du  récepteur,  d’appliquer  le  doigt  à la 
broche  correspondante  à la  même  lettre  sur  le  transmetteur  et 
de  l’amener  jusque  devant  l'arrêt;  ce  mouvement  déterminera 
le  nombre  d’interruptions  du  circuit,  nécessaire  pour  faire 
marcher  la  roue  et  par  conséquent  le  cadran  qui  lui  est  fixé, 
du  nombre  de  dents  voulu  pour  obtenir  le  résultat  désiré. 

M.  Wheatslone  a imaginé  beaucoup  de  manières  de  trans- 
former le  mouvement  alternatif  de  l’armature  en  un  mouve- 
ment circulaire  intermittent  du  cadran.  Le  mode  direct  que 
nous  venons  de  décrire  qui  est  le  plus  simple,  exige  un  courant 
trop  fort  pour  pouvoir  être  employé  quand  la  distance  à par- 
courir par  la  dépêche  est  considérable.  Aussi  dans  les  appareils 
perfectionnés  et  destinés  à de  longues  lignes,  M.  Wheatslone  a 
lié  le  cadran  à signes  à un  mouvement  d’horlogerie  mis  en 
action  par  un  ressort  et  par  un  poids,  lesquels,  lorsqu’il  n’y  a 
pas  d’empêchement,  communiquent  à la  roue  à laquelle  le 
cadran  est  fixé,  une  rotation  rapide.  Mais  un  mécanisme  ana- 
logue à l’ancre  d'échappement  ne  permet  à la  roue  de  n’avan- 
cer que  de  la  distance  d’une  demi-dent,  chaque  fois  que  l’ar- 
mature est  attirée  par  l'électro-aimant  ou  repoussée  au  moyen 
du  ressort  auquel  elle  est  liée,  quand  l’aimantation  cesse.  L’ins- 
trument devient  ainsi  beaucoup  plus  sensible  et  peut  agir  avec 
un  courant  beaucoup  plus  faible.  On  conçoit  en  effet  qu’il  faille 
beaucoup  plus  de  force  pour  donner  directement  le  mouvement 
au  cadran  que  pour  dégager  une  simple  roue  d’échappement. 
C’est  également  par  l’adjonction  d'un  mouvement  d’horlogerie 
que  Wheatslone  est  parvenu,  comme  nous  l'avons  déjà  vu  à l'oc- 
casion de  l’alarme  et  comme  nous  en  verrons  plus  loin  d’autres 
exemples,  à obtenir  une  multitude  d’effets  mécaniques. 

Le  télégraphe  à cadran  a reçu,  comme  nous  l’avons  déjà  dit, 
un  très-grand  nombre  de  modifications  dont  l’une  des  plus  heu- 
reuses est  celle  que  lui  a apportée  M.  Bréguet  qui  a rendu  l’instru- 
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mcnl  d'un  usage  beaucoup  plus  sûr  et  beaucoup  plus  facile. 
Il  a aussi  introduit  un  mouvement  d’horlogerie  qui  tend  à faire 

mouvoir  la  roue  sur  laquelle  est  posée  l’aiguille  destinée  à par- 
courir le  cadran  du  récepteur;  l’électro-aimant  cesse  encore  ici 
d’étre  le  moteur;  il  n’est  plus  qu’un  interrupteur  permettant 
au  mouvementd’borlogerie  de  faire  passer  une  demi-dent  de  la 
roue,  et  l’arrêtant  juste  au  moment  où  elle  est  passée,  lui  permet- 
tant de  faire  passer  la  demi-dent  suivante  pour  l’arrêter  encore  et 
ainsi  de  suite.  Ce  qui  distingue  surtout  le  télégraphe  de  M.  Bré- 
guet,  c’est  l’échappement  particulier  qu’il  a mis  sous  la  dépen- 
dance de  l’électro-aimant  pour  que  celui-ci  remplisse  bien  sa 
fonction,  c’est-à-dire  pour  qu’il  laisse  bien  échapper  juste  une 
demi-dent  à chaque  vibration  de  retour.  Cet  échappement  fonc- 
tionne au  moyen  de  deux  petites  palettes  montées  sur  un  axe 
qui  est  seulement  un  axe  d’oscillation,  et  qui  sont  disposées  à 
une  distance  telle  et  de  manière  que  la  dent  de  la  roue  ne  peut 
passer  sans  les  rencontrer,  rencontre  qui,  au  moyen  du  jeu  de 
l’électro-aimant,  n’a  lieu  qu’au  moment  opportun.  Le  manipu- 
lateur de  M.  Bréguet  est  aussi  disposé  d’une  manière  ingénieuse 
qui  contribue  pour  sa  part  également  à remédier  à plusieurs 
des  inconvénients  du  télégraphe  à cadran.  Nous  reviendrons 
sur  ces  mécanismes  à l’occasion  du  télégraphe  à signes  conven- 
tionnels, construit  également  par  M.  Bréguet. 

Mais  l’un  des  plus  ingénieux  parmi  les  télégraphes  de  cette 
espèce,  est  sans  contredit  celui  de  M.  Froment.  C’est  surtout 
dans  le  transmetteur  soit  manipulateur  que  se  trouvent  les 
perfectionnements  imaginés  par  M.  Froment.  La  figure  382 
représente  l’ensemble  de  l’appareil.  A II  est  le  manipulateur 
dans  lequel  on  distingue  les  28  touches  du  clavier,  qui  forment 
sa  partie  extérieure,  et  qui  sont,  spus  la  main  de  celui  qui  en- 
voie la  dépêche,  exactement  comme  les  touches  du  piano  sont 
sous  la  main  du  pianiste.  Les  lettres  et  les  différents  signes  y 
sont  gravés  en  même  nombre  et  dans  le  même  ordre  que  sur  le 
cadran  du  récepteur  C D qui  est  vu  en  élévation,  mais  qui  peut 
être  aussi  éloigné  qu’on  le  veut  du  manipulateur.  Celui-ci  est 
muni  de  sa  cloche  d’appel  dont  le  marteau  est  mis  en  mouve- 
meut  par  un  électro-aimant  particulier  très-ingénieusement 
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disposé,  qu’on  mel  en  action  en  pressant  une  touche  du  clavier 

du  manipulateur. 


La  pièce  la  plus  importante  du  manipulateur  est  un  arbre 
d'acier  droit  et  très-rigide,  qui  va  d’une  extrémité  à l’autre  do 
la  caisse  (fig.  383)  ; sur  cet  arbre  sont  implantés  autant  de  bras 
qu'il  y a de  touches,  c’est-à-dire  28;  ces  bras,  tous  égaux  et 


Kig.  383. 

perpendiculaires,  divisent  en  28  parties  égales  la  longueur  de 
l'arbre  comprise  entre  la  première  et  la  dernière  touche  ; ils 
divisent  également  sa  circonférence  en  28  parties  égales,  for- 
mant aiusi  la  révolution  complète  d’une  hélice.  I)e  plus,  chaque 
touche  porte  au  milieu  de  son  épaisseur  et  dans  le  point  conve- 
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nablc  de  sa  longueur,  uno  cheville  d’ arrêt  sous  laquelle  le  bras 
correspondant  de  l'arbre  d'acier  passe  librement  quand  la 
touche  est  dans  sa  position  naturelle,  mais  contre  laquelle  il 
vient  heurter  et  s’arrêter  quand  la  touche  est  abaissée  et  pres- 
sée par  le  doigt.  L’arbre  d’acier  est  lui-même  mis  en  rotation 
par  un  mouvement  d’horlogerie  et  il  est  muni  d’une  roue  à 
interruption,  comme  dans  les  transmetteurs  ordinaires,  qui 
ouvre  et  ferme  le  circuit  pour  chaque  tour,  un  nombre  de  fois 
qui  dépend  du  nombre  des  signes  à transmettre';  l’aiguille  du 
récepteur  marche  ou  s’arrête  suivant  que  le  cylindre  tourne  ou 
reste  arrêté,  quand  du  moins  le  circuit  est  établi.  A l’extrémité 
de  l’arbre  se  trouve  une  roue  en  rochet  et  qui,  arrêtée  par  un 
levier  horizontal,  empêche  dans  l’état  ordinaire  l’arbre  de  tour- 
ner. .Mais,  en  abaissant  une  touche  on  fait  mouvoir  le  levier 
horizontal  qui  dégage  ainsi  la  roue  en  rochet  ; le  mouvement 
d'horlogerie  fait  alors  tourner  l'arbre  jusqu’à  ce  qu'il  s’arrête 
de  nouveau  quand  la  cheville  correspondante  à la  touche  arrive 
devant  celle-ci.  Aussitôt  que  la  touche  se  relève,  le  levier  ho- 
rizontal engrène  de  nouveau  la  roue  en  rochet.  Ainsi  chaque 
touche  fait  partir  le  mouvement  d’horlogerie  dès  qu’on  la 
presse,  et  celui-ci  s’arrête  quand  le  bras  de  l’arbre  en  rotation, 
qui  correspond  à la  louche  abaissée,  vient  à la  rencontrer;  mais 
comme  l'aiguille  du  récepteur  marche  synchroniquement  avec 
l’arbre  au  moyen  de  la  roue  à interruption,  il  en  résulte  que 
celte  aiguille,  qui  s'arrête  en  même  temps  que  l'arbre,  indique 
alors  un  signe  correspondant  à celui  qui  est  marqué  sur  la 
touche  qui  a été  abaissée. 

Le  jeu  du  télégraphe  de  M.  Froment  est  en  même  temps  très- 
rapide  et  trèfr-eiact.  La  dernière  roue  du  mouvement  d’horlo- 
gerie tourne  avec  une  grande  vitesse,  elle  fait  par  exemple  1, 
ï et  même  3 tours  par  seconde,  et  elle  imprime  par  conséquent 
cette  même  vitesse  à l’arbre  d'acier  qui  la  porte.  Cette  grande 
vitesse  ne  nuit  point  à la  régularité  de  la  marche  de  l'appareil. 
Ainsi  la  roue  à interruption  a sur  son  pourtour  14  dents  et  14 

• Comme  le  clavier  a 38  touches  correspondantes  A 38  signes,  la  roue  a sur 
son  pourtour  14  dents  et  1 4 espaces  vides. 
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espaces  vides,  puisque  le  clavier  a 28  louches  et  qu’il  y a,  par 
conséquent,  28  signes  à transmettre  ; le  contact  du  ressort  et 
d’une  dent  produit  la  fermeture  du  circuit,  tandis  que  le  pas- 
sage d’un  vide  devant  la  saillie  du  ressort  produit  la  rupture. 
On  comprend  alors  que  l’aiguille  du  récepteur  étant  sur  la 
marque  + il  faut,  pour  que  le  clavier  soit  d’accord,  que  le  bras 
de  l’arbre  d’acier  qui  correspond  à la  touche  marquée  4-  soit 
précisément  sous  sa  cheville  d’arrêt;  les  bras  correspondants 
aui  lettres  A,  B,  C,  etc.,  se  trouvent  ainsi  respectivement  à des 
distances  de  leur  arrêt  de  tï,â,  â,  etc.,  de  circonférence;  donc 
si  l’on  presse  une  touche  quelconque,  on  détermine  juste  la 
rotation  voulue  pour  que  l'aiguille  du  récepteur  vienne  s’ar- 
rêter sur  la  lettre  correspondant  à cette  touche,  et  le  même  ac- 
cord se  soutient  indéfiniment,  quelle  que  soit  la  vitesse  de  la 
rotation  de  l’arbre.  La  régularité  de  la  marche  est  telle  qu’on 
peut  passer  la  main  d’un  bout  du  clavier  à l'autre  d’une  ma- 
nière quelconque,  sans  ordre  ni  aucune  attention,  en  pressant 
même  plusieurs  touches  à la  fois,  sans  que  le  récepteur  et  le 
clavier  aient  perdu  leur  accord;  en  mettant  le  doigt  sur  une 
touche,  on  voit  l’aiguille  du  récepteur  marquer  la  lettre  corres- 
pondante, comme  si  on  venait  de  régler  l’appareil. 

Nous  ne  pouvons,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  nous  arrê- 
ter sur  toutes  les  modifications  si  nombreuses  qu'a  éprouvées 
le  télégraphe  à cadran;  telles  que  l’emploi  de  mouvements 
d’horlogerie  marchant  synchroniquement  aux  deux  stations  et 
qu'on  arrête  à l’aide  d'actions  électro-magnétiques  au  même 
instant,  telles  que  la  substitution  de  pièces  d’acier  aimanté  aux 
armatures  ordinaires  de  fer  doux,  ce  qui  fait  qu'on  peut  se  pas- 
ser du  ressort  destiné  à ramener  l’armature  à sa  première  posi- 
tion. En  effet  dans  ce  cas,  les  électro-aimants  agissent  sur  l’ar- 
mature déjà  aimantée  par  elle-même,  par  répulsion  aussi  bien 
que  par  attraction,  suivant  le  sens  du  courant;  on  augmente 
ainsi  la  sensibilité  de  l'appareil,  et  on  est  indépendant  de  l’in- 
tensité variable  du  courant,  qui  exige  qu’on  règle  le  ressort 
quand  les  armatures  sont  de  fer  doux,  pour  chaque  intensité  en 
particulier.  M.  Gloësener,  qui  a employé  les  armatures  aiman- 
tées dans  la  construction  de  différents  systèmes  de  télégraphes, 
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y a trouvé  l’avantage  que  présente  également,  comme  nous  le 
verrons,  l’emploi  des  machines  magnéto-électriques  au  lieu  de 
piles,  celui  de  détruire  plus  rapidement  par  la  production  de 
courants  induits,  l'aimantation  des  électro-aimants  qui  persiste 
quelquefois  quelques  instants  après  que  le  courant  a cessé  de 
passer.  Mais,  malgré  ces  divers  avantages,  nous  croyons  que  si 
l’on  n'a  pas  adopté  généralement  les  armatures  aimantées,  c’est 
que  leur  aimantation  doit  s'altérer  très-rapidement  sous  l'action 
intermittente  des  électro-aimants. 

Tous  les  télégraphes  alphabétiques,  soit  ceux  que  nous  ve- 
nons de  décrire,  soit  ceux  qui  leur  ressemblent,  peuvent  être 
caractérisés  d’une  manière  générale,  en  disant  qu’ils  ont  néces- 
sairement un  manipulateur  qui  se  meut  à la  main  par  celui  qui 
envoie  la  dépêche,  et  que  par  suite,  celui  qui  reçoit  la  dépêche 
est  obligé  de  se  taire  et  de  rester  passif  jusqu’à  ce  que  son  cor- 
respondant lui  laisse  la  liberté  de  parler  à son  tour;  quaut  aux 
diflérences  qui  existent  entre  les  divers  appareils,  elles  ne  por- 
tent que  sur  le  mécanisme  qui  sert  à transformer  le  mouvement 
de  va-et-vient  en  mouvement  de  rotation,  ou  sur  la  disposition 
du  cadran,  ou  sur  la  forme  de  l’interrupteur,  ou  enfin  sur  le 
nombre  des  divisions  taut  conductrices  que  non  conductrices 
dont  il  se  compose.  Il  n'en  est  pas  de  même  du  télégraphe 
imaginé  par  M.  Siemens,  qui  diffère  totalement  des  autres  en 
ce  qu’il  maintient  à l’opérateur  qui  reçoit  la  dépêche,  pendant 
même  qu’il  la  reçoit  et  qu’il  l’écrit,  son  action  directe  et  immé- 
diate sur  l’opérateur  qui  la  lui  envoie,  et  cela  sans  avoir  recours 
à un  second  fil,  sans  rompre  l'accord  des  cadrans  et  des  appa- 
reils, et  sans  amener  la  moindre  perturbation  dans  la  série  des 
signes  dont  la  transmission  est  commencée. 

I'our  réaliser  cet  avantage,  M.  Siemens  supprime  tout  à fait 
l'interrupteur  et  il  dispose  son  appareil  à cadran  pour  qu'il 
agisse  absolument  de  la  même  manière,  soit  qu'il  doive  envoyer 
une  dépêche,  soit  qu'il  doive  la  recevoir.  Afin  de  bien  faire 
comprendre  le  mécanisme  ingénieux  au  moyen  duquel  ce  ré- 
sultat est  obtenu,  nous  emprunterons  sa  description  au  rapport 
si  remarquable  que  M.  Pouillet  a fait  à l’Académie  des  sciences 
en  1850,  sur  le  télégraphe  à cadran  de  M.  Siemens. 
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L'armature  do  l'électro-aimant  porte  un  levier  d’environ  \ dé- 
cimètre de  longueur  qui  exerce  deux  actions  très-différentes. 

Par  la  première,  il  fait  passer,  à chaque  vibration  double 
(aller  et  retour),  une  dent  de  la  roue  sur  l'axe  de  laquelle  est 
montée  l'aiguille  indicatrice  du  cadran,  et  par  conséquent,  il 
porte  cette  aiguille  d’une  lettre  à la  lettre  qui  suit, 
p Par  la  seconde  action,  il  rompt  le  circuit  et  arrête  le  courant 
dont  il  a lui-mème  reçu  le  mouvement;  mais  il  ne  l'arrête  qu’au 
moment  où  il  est  lui-mème  arrêté  par  un  buttoir  dans  son  ex- 
cursion d 'aller,  c'est-à-dire  quand  l’armature,  attirée  par  l’é- 
lectro-aimant, est  venue  aussi  près  des  pôles  qu’elle  doit  le 
faire;  alors  le  circuit  étant  rompu,  l'armature  cesse  d’ètre  atti- 
rée, et  se  trouvant  immédiatement  rappelée  par  son  ressort,  le 
levier  accomplit  son  retour.  A peine  louche-t-il  à cette  autre 
limite  de  son  excursion,  qu’il  complète  de  nouveau  le  circuit, 
rétablit  le  courant,  et  à l’instant  se  trouve  de  nouveau  emporté 
par  l’armature  pour  accomplir  son  deuxième  aller,  qui,  par  la 
même  cause,  est  suivi  d’un  deuxième  retour.  Ces  vibrations 
isochrones  s'accompliraient  ainsi  indéliniment  tant  que  la  pile 
fournirait  un  courant  de  même  intensité;  puis,  elles  devien- 
draient plus  lentes  quand  la  pile  s'affaiblirait,  et  enfin  elles 
cesseraient,  après  un  temps  plus  ou  moins  long,  quand  l’action 
du  courant  serait  devenue  trop  faible  pour  que  la  force  attrac- 
tive de  l’électro-aimant  pût  vaincre  l’inertie  de  l’armature  et  la 
tension  du  ressort  qui  la  relient  éloignée  des  pôles  ’. 

lieux  appareils  semblables  introduits  dans  le  circuit,  l’un  à 
Berlin,  l’autre  à Paris,  marcheraient  de  pair  et  avec  un  syn- 
chronisme parfait,  sauf  la  vitesse  de  l’électricité  qui  peut  ici 
être  négligée;  et  s’ils  étaient  d’accord  au  premier  instant,  c’est- 
à-dire  si  les  aiguilles  correspondaient  au  même  signe,  elles 
feraient  des  milliers  de  tours  et  marcheraient  pendant  des  jour- 

1 Ce  système,  qui  consiste  à se  servir  de  l’action  magnétisante  du  courant 
lui-mcme  pour  l’interrompre  ou  le  rétablir,  avait  déjà  été  mis  en  pratique,  soit 
I ar  moi-même  dans  la  construction  de  l’appareil  que  j'ai  nommé  condcmalcur 
dlrclro-chimique,  et  que  J’ai  décrit  dans  le  premier  volume  de  ce  Trailé,  soit 
par  d’autres  physiciens,  et  en  particulier  par  M.  Froment  dans  plusieurs  de  ses 
ingénieux  appareils. 
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nées  ou  des  années  entières,  en  se  trouvant  toujours  d’accord, 
c’est-à-dire  toujours  au  même  instant  vis-à-vis  des  mêmes 
signes. 

Aucun  opérateur  n'est  nécessaire  ; la  pile  se  charge  de  tout. 

Cependant,  jusque-là,  l’aiguille  indicatrice  du  cadran  n’au- 
rait qu'un  mouvement  régulier  et  saccadé  analogue  à celui  de 
l'aiguille  à secondes  d’une  pendule;  toutefois  il  serait  bien  plus 
rapide,  car  l'aiguille  indicatrice  pourrait  faire  une  révolution 
entière  par  seconde,  ne  mettant  qu’un  trentième  de  seconde 
pour  passer  d’un  signe  du  cadran  au  signe  suivant,  ce  qui  sup- 
pose dans  le  levier  de  l’armature,  trente  vibrations  doubles  par 
seconde.  11  est  vrai  que  M.  Siemens  n’essaye  ses  appareils  qu'avec 
une  vitesse  moitié  de  celle-ci,  c’est-à-dire  un  tour  en  deux  se- 
condes, ou  une  vibration  double  du  levier  de  l’armature  en  un 
quinzième  de  seconde.  Cela  ne  veut  pas  dire  toutefois  que  son 
télégraphe  puisse  faire  15  signes  par  seconde  ou  900  par  mi- 
nute, car  l’œil  pourrait  à peine  guivre  l’aiguille;  d’ailleurs, 
avec  cette  vitesse  régulière  et  uniformément  saccadée,  elle 
montre  tous  les  signes  également,  et  fait  en  dernier  résultat  la 
même  chose  que  si  elle  n’en  montrait  aucun,  puisque  l'obser- 
vateur qui  la  suit  ne  peut  rien  distinguer,  rien  démêler  dans 
ses  mouvements^  elle  fait  à peu  près  comme  quelqu’un  qui  ré- 
citerait l'alphabet  plusieurs  fois  de  suite,  d’une  voix  parfaite- 
ment réglée  et  monotone,  sans  faire  sentir  aucune  lettre  en  par- 
ticulier; à coup  sûr  il  serait  bien  impossible  de  démêler  ce  qu'il 
a voulu  dire. 

11  faut  donc  ajouter  quelque  chose  au  mécanisme  dont  nous 
Venons  de  parler;  il  faut  arrêter  l’aiguille  dans  sa  course,  non 
pas  longtemps,  mais  pendant  une  demi-seconde,  un  tiers  de 
seconde  ou  peut-être  un  quart  de  seconde,  suivant  la  justesse 
des  mouvements  de  celui  qui  envoie  la  dépêche,  et  le  coup  d’œil 
plus  ou  moins  prompt  de  celui  qui  la  reçoit,  par  là  l’aiguille 
montre,  choisit,  ou  si  l'on  veut,  prononce  en  quelque  sorte  les 
lettres  sur  lesquelles  l'opérateur  doit  exclusivement  porter  son 
attention.  Pour  obtenir  ce  résultat,  M.  Siemens  adapte  circu- 
lairement  autour  de  son  cadran  autant  de  touches  qu'il  porte 
de  signes,  et  sur  chaque  touche  est  répété,  en  caractère  très- 
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apparent,  le  signe  auquel  elle  correspond.  En  posant  le  doigt 
sur  une  touche,  on  abaisse  une  petite  tige  verticale  de  1 ou 
2 millimètres  de  diamètre,  qui  vient  alors  barrer  le  passage  à 
un  levier  horizontal  parallèle  à l'aiguille  et  monté  sur  son  axe. 
C'est  exactement  comme  si  l’on  arrêtait  l'aiguille  elle-même; 
mais  le  mécanisme  est  caché  au-dessous  du  cadran  pour  n'en 
pas  troubler  l’aspect,  et  pour  ne  pas  fatiguer  l'attention  de  l’o- 
pérateur. Il  ne  suffit  pas  que  l'aiguille  soit  bien  fidèlement  arrê- 
tée vis-à-vis  du  signe  qu'elle  doit  indiquer,  il  importe  de  plus 
que  le  levier  moteur,  lié  à l’armature,  dont  le  même  obstacle 
arrête  aussi  la  vibration,  se  trouve  alors  vers  le  milieu  de  son 
retour,  c’est-à-dire  vers  le  milieu  de  l’excursion  qu’il  fait  sous 
l’influence  du  ressort  qui  le  rappelle.  On  comprend,  en  effet, 
qu'à  cet  instant  le  circuit  étant  rompu  depuis  un  certain  temps, 
et  les  effets  du  courant  ayant  cessé,  il  y a moins  de  chance  pour 
que  l'armature  contracte  une  polarité  magnétique  capable  de 
troubler  la  marche  régulière  de  l'appareil.  Ces  conditions  sont 
très-habilement  remplies  par  M.  Siemens. 

Celui  qui  envoie  la  dépêche  n’a  donc  qu’une  seule  opération 
à faire  : poser  le  doigt  successivement  sur  toutes  les  touches  qui 
correspondent  à la  série  des  signes  qu’il  veut  transmettre.  Il 
abaisse  une  touche,  et  l’aiguille  indicatrice  {le  son  appareil, 
emportée  par  le  mouvement  régulier  qui  l’anime,  n’éprouve 
rien  encore;  elle  continue  sa  marche  jusqu’à  l’instant  où  elle 
arrive  au  signe  dont  la  touche  est  abaissée  ; là  elle  s'arrête. 
L'aiguille  de  l'autre  station,  mue  par  la  même  force  et  soumise 
au  synchronisme,  ne  peut  pas  cependant  s’arrêter  mathémati- 
quement au  même  instant,  car  le  levier  qui  la  fait  mouvoir, 
rappelé  aussi  par  son  ressort,  achève  forcément  son  retour, 
puisqu'il  ne  rencontre  pas,  comme  son  homologue  de  la  pre- 
mière station,  un  obstacle  matériel  qui  l’arrête;  il  achève  donc 
son  retour,  et  prend  la  position  où,  pour  sa  part,  il  complète 
le  circuit  et  rétablit  le  courant.  Cependant  ce  qu’il  fait  là  ne 
peut  pas  avoir  à l’instant  même  son  efficacité,  puisque  son  ho- 
mologue de  la  première  station  est  alors  retenu  en  un  point  où 
il  rompt  le  circuit.  C’est  ainsi  que  l’opérateur  qui  envoie  la  dé- 
pêche, posant  le  doigt  sur  une  touche  pendant  une  certaine 
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fraction  de  seconde,  détermine  un  instant  d'arrêt  pareil  dans 

l'aiguille  de  la  seconde  station  ; mais,  il  faut  bien  le  remarquer, 
les  deux  aiguilles  ne  peuvent  pas  s’arrêter  au  même  instant;  la 
seconde  ne  s'arrête  qu'après  un  temps  qui  équivaut  à peu  près 
au  quart  de  la  durée  d'une  vibration  complète.  Cette  circon- 
stance est  importante  par  l'influence  qu’elle  exerce  surle  nombre 
des  signes  qui  peuvent  être  transmis  dans  un  temps  donné. 

Quand  celui  qui  envoie  la  dépêche  lève  le  doigt  qu’il  avait 
posé  sur  la  première  touche  pour  le  porter  sur  la  seconde  et 
faire  le  deuxième  signe,  les  phénomènes  suivants  s’accomplis- 
sent. Le  levier  de  son  appareil,  obéissant  à l’action  du  ressort 
qui  le  tire,  est  libre  entin  d’achever  son  retour,  et  il  l’achève 
en  effet.  Alors,  le  circuit  étant  partout  fermé,  le  courant  se  ré- 
tablit; les  armatures  des  deux  stations  sont  attirées  simultané- 
ment, et  les  aiguilles  reprennent  leur  marche  concordante  jus- 
qu’à l’instant  où  celle  de  la  première  station  marque  le  second 
signe;  l’aiguille  de  la  seconde  station  le  répète  à son  tour,  et 
les  mêmes  phénomènes  se  reproduisent  jusqu'à  la  lin  de  la  dé- 
pêche. Si  tout  se  passe  bien,  l'opérateur  de  la  seconde  station 
n’a  autre  chose  à faire  qu’à  suivre  avec  attention  les  mouve- 
ments de  son  aiguille  indicatrice,  à écrire  ou  à dicter  les  sigues 
quelle  lui  désigne.  S’il  a un  doute,  il  pose  le  doigt  sur  une 
louche;  alors  l’aiguille  de  la  première  station  s'arrête  à ce  si- 
gnal, et  celui  qui  envoie  la  dépêche  est  ainsi  prévenu  que  son 
correspondant  veut  parler;  l’entretien  s’engage,  les  explications 
s'échangent,  et  bientôt  le  travail  primitif  reprend  son  cours. 

L’appareil  dont  nous  venons  de  donner  une  idée  sommaire 
se  suffit  à lui-mème;  il  n'a  besoin  d’aucun  auxiliaire  et  il  ne 
présente  d’autres  chances  d’erreurs  que  celles  qui  peuvent  pro- 
venir de  l'observateur  qui  a pu  se  tromper,  soit  en  lisant  les 
mouvements  de  l’aiguille,  soit  eu  écrivant  les  signes  après  les 
avoir  lus.  Pour  éviter  jusqu’à  la  possibilité  de  ces  erreurs, 
M.  Siemens  joint  au  besoin  à sou  appareil  une  imprimerie  qui 
marche  également  par  une  action  électro-magnétique  dont  l'ori- 
gine est  dans  uue  pile  locale,  pile  dont  le  circuit  est  fermé  pour 
mettre  en  activité  l’appareil  imprimeur,  par  le  courant  qui  fait 
marcher  le  télégraphe  lui- même.  L’intervention  de  la  pile 
m.  25 
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locale  est  nécessitée  par  le  besoin  d'avoir  pour  faire  marcher 
l’imprimerie  électro-magnétique  un  courant  électrique  plus 
énergique  que  celui  que  requiert  le  télégraphe  même,  qui  est 
d'ailleurs  déjà  affaibli  par  le  trajet  qu’il  a parcouru  d’une  sta- 
tion à l'autre.  Nous  n’entrerons  pas  dans  plus  de  détails  sur  le 
mécanisme  passablement  compliqué  de  cet  appareil,  comme 
l’est  au  reste  celui  de  tous  les  différents  télégraphes  imprimeurs 
qui  ont  été  imaginés  avant  et  après  celui  de  M.  Siemens;  nous 
renvoyons,  pour  l’exposition  des  principes  sur  lesquels  reposent 
ces  télégraphes,  au  paragraphe  suivant,  qui  sera  consacré  aux 
télégraphes  enregistreurs. 

Le  télégraphe  de  M.  Siemens  requiert,  pour  bien  marcher,  une 
perfection  d’exécution  qui  a été  réalisée  par  M.  Halske,  habile 
mécanicien  de  Berlin,  mais  qui  ne  peut  être  en  général  que  dif- 
ficilement atteinte.  Cette  circonstance,  jointe  à la  complication 
et  par  conséquent  au  coftt  élevé  de  l'appareil,  en  ont  rendu 
l’emploi  peu  général  ; mais  elle  n’en  diminue  nullement  la 
valeur  théorique  qui  est  encore  augmentée  par  les  considéra- 
tions nouvelles  et  intéressantes  sur  la  télégraphie  électrique, 
dont  son  inventeur  en  a accompagné  la  description  ; considéra- 
tions sur  lesquelles  nous  aurons  occasion  de  revenir  plus  loin. 

C'est  encore  dans  la  catégorie  des  télégraphes  à cadran  que 
nous  devons  évidemment  placer  celui  à signaux  construit  par 
M.  Hréguet  pour  l'administration  française.  Il  est  destiné  à 
reproduire  les  mêmes  signes  que  ceux  qui  étaient  donnés  par 
les  anciens  télégraphes  aériens;  l’administration  des  lignes 
télégraphiques  françaises  ayant  trouvé  divers  avantages  dans 
cette  modification  apportée  aux  télégraphes  ordinaires  à cadran, 
d'abord  celui  d’avoir  un  personnel  habitué  à ces  signes  dont 
l’usage  était  consacré  depuis  un  demi-siècle  et  dont  les  vocabu- 
laires étaient  arrêtés  depuis  longtemps,  ensuite  d’obtenir  une 
transmission  plus  rapide  des  dépêches,  puisque,  en  se  servant 
des  signes  anciens,  ce  sont  des  mots  et  non  pas  seulement  des 
lettres  qu’on  transmet,  enfin  de  s’assurer  par  là  plus  facilement 
du  secret  des  dépêches.  Ce  dernier  avantage  n’est  pas  très-réel, 
puisque,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà  dit,  rien  n’est  plus  facile 
de  l’obtenir  avec  un  télégraphe  quelconque,  moyennant  une 


Digitized  by  Google 


APPLICATIONS  PHYSIQUES. 


387 


convenlion  préalable  analogue  à celles  qu'on  fait  pour  les  cor- 
respondances ordinaires,  quand  elles  sont  chitfrées.  Les  deux 
premiers  avantages,  quoique  plus  fondés,  ne  sont  pas  toutefois 
assez  grands  pour  compenser  les  inconvénients  qui  résultent 
de  la  complication  de  l'appareil,  de  la  difficulté  plus  grande 
de  sa  manipulation,  ainsi  que  de  la  nécessité  de  deux  lils  télé- 
graphiques et  d’un  courant  électrique  très-énergique  pour  le 
faire  marcher.  Aussi  croyons-nous  que  ces  télégraphes  finiront 
par  être  abandonnés  totalement  comme  ils  commencent  déjà  à 
l’être  partiellement  en  France,  qui  est  le  seul  pays  oii  ils  ont 
été  employés;  c’est  ce  qui  fait  que  nous  nous  bornerons  à en 
donner  une  description  très-sommaire,  malgré  l'intérêt  au  point 
de  vue  mécanique  que  peut  exciter  la  manière  aussi  habile 
qu’ingénieuse  dont  M.  Itréguet  est  parvenu  à résoudre  le  pro- 
blème dont  la  solution  lui  avait  été  demandée  par  l’adminis- 
tration française. 

Le  système  télégraphique  dont  il  s’agit  consiste  en  un  double 
télégraphe  à cadran,  ce  qui  permet  de  faire  mouvoir  deux 
aiguilles;  ces  aiguilles  doivent  prendre  chacune  huit  positions 
différentes  par  rapport  à une  ligne  horizontale,  positions  qui  sont 
par  conséquent  à 4îi°  do  distance  les  unes  des  autres.  En  combi- 
nant chacune  des  huit  positionsde  l’unedes  aiguilles  indicatrices 
avec  les  huit  positions  de  l’autre, on  obtient  ainsi  soixante-quatre 
signes.  Les  deux  aiguilles  sont  mues  chacune  par  un  mouve- 
ment d’horlogerie,  et  portent  sur  leur  axe  une  roue  à échappe- 
ment munie  de  quatre  dents  suffisantes  pour  obtenir  les  huit 


positions  à donner1.  L’échappement  se  fait  au  moyen  d’une 
ancre  mue  par  un  électro-aimant.  C’est  ce  qui  est  représenté 

* Ce  système  est  semblable  A celui  employé  par  M.  Itréguet  pour  son  télégraphe 
h cadran,  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 


Fig.  381. 
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dans  la  figure  384,  où  l'on  voit  pour  chaque  indicateur  a et  b, 
les  deux  palettes  x et  y , une  portion  de  l'arbre  oscillant  qui  les 
porte  et  la  roue  à quatre  dents  qui  fait  passer  juste  une  demi- 
dent  ou  j de  circonférence  quand  l’oscillation  du  levier  dégage 
une  des  palettes  pour  mettre  l’autre  en  prise.  Seulement, 
comme  nous  l’avons  dit,  le  système  est  double;  comme  il  y a 
deux  indicateurs  qui  doivent  se  mouvoir,  d’une  manière  parfai- 
tement distincte  et  indépendante,  chacun  a son  mouvement 
d’horlogerie,  son  échappement,  son  électro-aimant  et  son  cou- 
rant séparé.  11  est  facile  de  comprendre  d'après  cela  le  jeu  de 
l’appareil  qui  exige  seulement  un  mouvement  d’horlogerie  assez 
puissant  et  en  même  temps  très-exact,  conditions  difficiles  à 
concilier,  mais  qui  l'ont  été  grâce  à l’habileté  de  M.  Bréguet. 

Passons  maintenant  au  manipulateur  qui  est  composé  de 
deux  parties  indépendantes  semblables  à celle  de  la  figure  385; 
chacune  d’elles  est  eu  rapport  avec  un  des  côtés  du  récepteur 

par  un  fil  spécial,  ce  qui  exige, 
comme  nous  l’avons  déjà  dit,  l'em- 
ploi de  deux  fils.  Les  deux  manipu- 
lateurs sont  identiques, de  sorte  qu'il 
suffit  d’en  décrire  une. 

fi  est  un  disque  fixe  divisé  en  huit 
parties  égales  par  des  crans  dans  les- 
quels on  peut  engager  une  tige 
fixée  à la  manivelle  mobile  M ; R est 
une  roue  également  fixe, sur  un  côté 
de  laquelle  est  creusée  une  gorge 
F'g- 385-  quadrangulaire  à angles  arrondis, 

dans  laquelle  se  meut  un  galet  porté  par  la  partie  supé- 
rieure du  levier  L;  BR  est  l’axe  de  mouvement  des  deux  leviers 
L et  L'.  L est  le  levier  qui  porte  à son  extrémité  le  galet  qui 
entre  dans  la  roue  de  la  gorge  R.  L'  est  le  levier  qui  porte  dans 
le  bas  une  pièce  à ressort  oscillant  entre  les  deux  contacts  C 
et  C';  C et  G'  sont  deux  contacts  métalliques  encastrés  dans  une 
pièce  d’ivoire,  sur  lesquels  vient  appuyer  le  levier  L';  C com- 
munique avec  le  pôle  de  la  pile  et  G’  avec  le  récepteur  par  un  fil 
conducteur;  le  fil  de  la  ligne  est  fixé  au  bas  de  la  colonne.  En 
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faisant  mouvoir  la  manivelle  dans  le  même  sens,  autant  de  fois 
l'on  aura  passé  devant  les  crans  du  disque  G,  autant  de  fois  le 
levier  L'  aura  produit  d'interruption  du  courant  par  l'effet  du 
jeu  des  leviers  L et  L'. 

L’ensemble  du  récepteur  et  des  manipulateurs  est  représenté 
dans  la  figure  380  ; on  ne  voit  que  l’apparence  extérieure  du 
récepteur,  la  forme  de  la  boite  dans  laquelle  sont  les  mouve- 
ments d’horlogerie  et  l'échappement  que  nous  avons  décrit 
figure  384;  on  voit  également  la  face  qui  est  tournée  vers  l’opé- 
rateur, portant  en  haut,  à droite  et  à gauche,  deux  petits  cadrans 
qui  servent  à régler  la  tension  du  ressort  de  chaque  armature, 
puis  un  peu  plus  bas  le  régulateur  horizontal  fixe  et  les  deux 
indicateurs  dont  chacun  est  monté  sur  l aïc  de  la  roue  à quatre 


J 

Fig.  386. 


dents  de  la  figure  384,  afin  de  se  mouvoir  avec  elle.  Les  deux 
manipulateurs  sont  également  représentés  dans  la  figure  386. 
On  prend  d’une  main  le  manche  m qui  est  articulé,  on  l’éloigne 
un  peu  du  cercle  a,  et  on  le  tourne  pour  le  porter  dans  l’une 
des  huit  encoches,  où  il  s’arrête  par  une  cheville  qu'il  porte. 
L’indicateur  qu’il  fait  marcher  s’arrête  aussi  dans  la  même 
position.  Ce  que  nous  venons  de  dire  du  manche  m s’applique 
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à l'autre,  qui  agit  de  son  cùté  de  la  môme  manière  sur  l’indi- 
cateur qui  est  sous  son  influence.  Ainsi  les  deux  mains  sont  à 
l'œuvre,  et  après  quelque  temps  d'exercice,  elles  acquièrent 
une  habileté  merveilleuse  dans  ce  genre  d'opération  où  il 
faut  qu’elles  perdent  toute  habitude  de  mouvements  symé- 
triques. La  manœuvre  simultanée  des  deux  manches  de  gau- 
che et  de  droite  fait  donc  marcher  simultanément  les  deux 
aiguilles  de  gauche  et  de  droite  du  récepteur,  aussi  bien  à la 
station  de  celui  qui  envoie  la  dépêche  qu'à  la  station  de  celui 
qui  la  reçoit;  seulement  celui-ci  est  obligé  de  mettre  et  de 
maintenir  son  manipulateur  hors  du  circuit  pendant  tout  le 
temps  qu’il  reçoit  les  signes  de  son  correspondant. 

Nous  avons  déjà  dit  que  les  télégraphes  à cadran  exigeaient 
en  général  l'emploi  de  courants  passablement  énergiques;  aussi 
les  fait-on  marcher  le  plus  souvent  avec  des  couples  de  Bunzen. 
lin  France,  en  particulier,  ce  sont  ces  couples  qu’on  emploie 
avec  les  appareils  télégraphiques  à signaux  anciens,  llosl  même 
nécessaire  d’employer  des  piles  composées  de  plusieurs  de  ces 
couples;  dans  quelques  cas,  pour  assurer  le  service,  il  en  faut 
jusqu'à  trente,  ce  qui  entraîne  une  dépense  assez  forte.  Quant 
aux  conducteurs,  ce  sont  en  France  des  fils  aériens  et  supportés 
par  des  poteaux  en  bois  et  isolés  au  moyen  de  supports  eu  por- 
celaine. En  l’russe,  où  le  télégraphe  de  Siemens  a été  employé, 
on  s'est  longtemps  servi  de  fils  souterrains  isolés  par  la  gutta- 
perclia;  M.  Siemens  a donné  une  description  détaillée  de  ce 
mode  de  communication  qui,  du  reste,  paraît  avoir  été  aban- 
donné, malgré  les  précautions  qu'on  avait  prises  pour  le  rendre 
aussi  parfait  que  possible,  et  les  moyens  imaginés  pour  décou- 
vrir les  points  où  une  communication  avec  le  sol  avait  lieu, 
quand  par  hasard  il  s'oti  établissait  par  l’effet  de  quelque  solu- 
tion de  continuité  dans  la  couche  isolante. 

e.  Té! (•graphes  enregistreurs. 

Les  télégraphes  enregistreurs  sont  ceux  qui  laissent  une  trace 
permanente  de  la  dépêche  transmise  en  l’enregistrant,  comme 
leur  nom  l'indique,  de  façon  qu'on  peut  la  conserver  et  lacon- 
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trôler.  On  conçoit  le  grand  avantage  qui  en  résulte  pour  le  ser- 
vice télégraphique,  soit  en  rendant  les  erreurs  beaucoup  plus 
rares,  soit  en  permettant,  quand  il  6'eu  glisse,  de  remonter  à 
leur  origine. 

Les  télégraphes  imprimeurs  dont  nous  avons  déjà  parlé  à 
l'occasion  du  télégraphe  de  Siemens  appartiennent  à la  caté- 
gorie des  télégraphes  enregistreurs,  mais  ce  ne  sont  ni  les  plus 
simples,  ni  par  conséquent  les  plus  usuels.  Leur  but  est  de 
fournir  toute  la  dépêche  imprimée  en  caractères  ordinaires  ; ils 
se  composent  en  général  de  quatre  mécanismes  différents  : 
1"  d’un  mécanisme  compositeur  au  moyen  duquel  une  roue 
portant  le6  caractères  de  l’alpbabet  gravés  en  relief  présente 
devant  un  repère  celui  des  caractères  qui  est  désigné;  2°  d’un 
système  pour  encrer  les  caractères;  3°  d’un  mécanisme  impri- 
meur qui  presse  la  bande  de  papier  sur  laquelle  doit  être  im- 
primée la  dépêche  contre  le  type  ou  le  caractère  placé  devant 
le  repère;  4"  d'un  gouverneur  de  la  bande  de  papier  propre  à 
la  bien  diriger  et  à la  faire  avaneer  après  chaque  impression 
de  lettre,  d'une  quantité  suffisante  pour  que  les  impressions  ne 
se  superposent  pas.  La  grande  difficulté  du  problème  était 
d’obtenir  le  fonctionnement  de  ces  divers  organes  mécaniques 
sous  l’influence  d'un  même  courant,  et  c’est  principalement 
par  les  moyens  employés  pour  vaincre  cette  difficulté  que  les 
différents  systèmes  qui  ont  été  proposés  se  distinguent  les  uns 
des  antres.  Nous  avons  déjà  indiqué  que  dans  le  télégraphe 
imprimeur  de  M.  Siemens,  c’est  à l'aide  d'une  forte  pile  locale 
dont  le  circuit  est  fermé  par  le  courant  qui  met  en  activité  le 
télégraphe  à cadran,  que  marche  le  mécanisme  destiné  à opérer 
l’impression.  Mais  déjà  longtemps  auparavant  Whealstone  avait 
le  premier  imaginéd’écrire  les  dépèchesen  recourant  à un  appa- 
reil distinct  formé  de  vingt-quatre  bandes  ou  ressorts  portant 
des  caractères  en  relief  et  des  marteaux  qui,  en  frappant  indi- 
viduellement chaque  bande,  imprimaient  la  lettre  sur  le  papier 
en  plusieurs  exemplaires.  M.  Brett  avait  apporté  à ce  télégraphe 
un  perfectionnement  qui  consiste  à imprimer  la  dépêche  au 
moyen  d'un  second  cadran  indicateur  que  l’on  passe  contre  le 
papier  chargé  de  nuir  de  fumée.  Mais  plus  tard  il  avait  lui-même 
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imaginé  un  télégraphe  imprimeur  dans  lequel  la  fonction  du 
mécanisme  imprimeur  s'opère  à l’aide  d'un  régulateur  à force 
centrifuge,  sous  l’influence  d'un  temps  d'arrêt  suffisamment 
tenu  pour  la  transmission  de  la  lettre  qu'on  veut  imprimer. 
Dans  le  télégraphe  de  M.  Brett,  cette  fonction  s'accomplit  par 
l’intermédiaire  d'un  appareil  hydraulique  dont  les  mouvements 
ascendants  s’opèrent  avec  facilité  et  dont  les  mouvements  des 
conduits  s'effectuent  avec  lenteur.  Dans  un  système  récemment 
inventé  par  M.  Theiler,  le  mécanisme  télégraphique  est  en 
mouvement  synchronique  avec  celui  du  transmetteur,  de  sorte 
qu’il  suffit  d'arrêter  celui-ci  en  face  de  telle  ou  telle  lettre  pour 
qu'aussitôt  le  mécanisme  télégraphique  soit  arrêté  et  présente 
celte  lettre  au  mécanisme  imprimeur.  Or  celui-ci  se  trouve  mis 
en  action  sous  l’influence  électrique  même  qui  a déterminé 
l'arrêt  de  l'autre  mécanisme  télégraphique.  Dans  un  système 
imaginé  par  M.  Dumoncel,  le  mécanisme  télégraphique  mar- 
che sous  l’influence  du  courant  dirigé  dans  un  certain  sens, 
et  le  mécanisme  imprimeur  opère  sa  fonction  sous  l’influence 
du  même  courant  dirigé  en  sens  contraire.  H y aurait  encore, 
si  nous  voulions  faire  une  énumération  complète,  bien  d’autres 
essais  du  même  genre  à citer  ; mais  tous  ces  appareils  sont  telle- 
ment dispendieux,  tellement  lents  dans  la  transmission  des 
dépêches,  tellement  délicats  dans  leur  manœuvre  et  par  consé- 
quent tellement  susceptibles  de  se  déranger,  que  quelque  per- 
fectionnés qu'ils  soient',  ils  ne  deviendront  probablement  jamais 
pratiques  et  qu’on  préférera  toujours  en  fait  de  télégraphes 
enregistreurs,  les  télégraphes  à signaux  simples  qui  ne  né- 
cessitent pas  un  personnel  nombreux  et  auxquels  on  peut 
faire  exprimer  une  langue  sténographique  très-abréviatrice. 
C’est  donc  de  ceux-là  que  nous  allons  nous  occuper,  d'autant 
plus  qu'indépendamment  de  la  propriété  qu’ils  ont  d'enregis- 


1 De  tous  les  différents  systèmes  de  télégraphes  imprimeurs,  celui  qui  certai- 
nement fonctionne  le  plus  rapidement  est  celui  de  M.  Theiler  ; il  a en  outre  l'a- 
vantage d’être  d’une  manœuvre  très-simple  pour  l’opérateur.  Il  ne  serait  donc 
pas  impossible  qu’il  put  être  employé  pratiquement  dans  quelques  cas  spéciaux, 
par  exemple  quand  il  s'agirait  de  fuumir  un  moyen  aux  aveugles  d’écrire  eux- 
mëmcs  sans  avoir  besoin  de  dicter. 
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trer  la  dépêche,  ils  présentent  tant  d’autres  avantages  que  leur 
emploi  tend  à devenir,  comme  nous  l’avons  dit,  toujours  plus 
général. 

C’est  en  1837  que  Morse  fit  connaître  au  public  le  télégraphe 
enregistreur,  qui,  avec  raison,  a gardé  son  nom  et  dont  il  parait 
bien  qu’il  avait  déjà  conçu  l’idée  en  1832.  Le  principe  en  est 
fort  simple.  Ce  télégraphe  n'exige  qu'un  seul  circuit,  par  con- 
séquent qu’un  seul  fil  isolé  et  le  retour  par  la  terre.  A l’extré- 
mité du  circuit  où  la  dépêche  doit  être  reçue,  est  un  électro- 
aimant dont  le  fil  communique  par  une  de  ses  extrémités  avec 
le  sol  et  par  l'autre  avec  le  fil  isolé  qui  établit  la  communication 
entre  les  deux  stations.  L’armature  de  l’électro-aimant  est  fixée 
au  bout  d’un  petit  levier  dont  l’autre  bout  porte  une  plume  ou 
un  crayon.  Sous  la  pointe  de  la  plume  ou  du  crayon  marche, 
d'un  mouvement  uniforme,  une  bande  de  papier  qui  est  mue 
au  moyen  d'un  mécanisme.  Maintenant,  à l’extrémité  du  circuit 
d’où  part  la  dépêche  est  une  pile  dont  l’un  des  pôles  commu- 
nique avec  le  sol,  tandis  que  l’autre  pôle  peut  être  mis  à volonté 
en  communication  avec  le  fil  isolé  qui  relie  les  deux  stations. 
Si  le  circuit  est  fermé,  l’armature  del’électro-aimant  est  attirée, 
et  cette  attraction  fait  que  la  pointe  de  la  plume  ou  du  crayon 
touche  le  papier,  et  y trace  une  ligne  dont  la  longueur  dépend 
du  temps  pendant  lequel  le  circuit  est  resté  fermé.  Si  celui-ci 
est  fermé  et  ouvert  rapidement,  il  se  produit  sur  le  papier  de 
simples  points  dont  le  nombre  dépend  du  nombre  de  fois  que  le 
circuit  est  interrompu  et  rétabli.  L’espace  blanc  qui  sépare  les 
points  et  les  lignes  est  d’autant  plus  grand  qpe  le  circuit  reste 
ouvert  plus  longtemps.  On  voit  donc  qu’on  peut  à volonté,  en 
agissant  à l’une  des  stations,  tracer  sur  le  papier  qui  se  déroule 
à l'autre,  une  succession  de  points  ou  de  lignes  séparés  par  des 
intervalles  blancs,  qui  peuvent  être  combinés  de  manières 
assez  variées  pour  donner  naissance  à des  signes  correspondants 
aux  différentes  lettres  de  l’alphabet  et  aux  divers  chiffres  de 
l’arithmétique.  C’est  ce  qu’a  fait  M.  Morse,  et  son  système  de 
signes  a été  généralement  adopté  avec  une  seule  modification, 
dont  la  pratique  a fait  reconnaître  la  convenance;  c'est,  au  lieu 
d'employer  deux  traits  l’un  plus  long  que  l'autre  outre  le 
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point,  de  n'avoir  que  deux  signes  ; savoir,  une  ligne  toujours  de 
la  même  longueur  et  un  point.  Nous  verrons  plus  loin  comment, 
au  moyen  de  ce  point  et  de  cette  ligne,  on  peut  représenter  tous 
les  signes  dont  on  a besoin  dans  la  transmission  des  dépêches. 
Nous  avons  supposé  dans  ce  qui  précède  que  la  transmission 
de  la  dépêche  n'avait  lieu  que  dans  une  seule  direction;  il  va 
sans  dire  que  pour  qu  elle  ail  lieu  dans  les  deux,  il  faut  doubla 
système  d'appareils. 

Sans  nous  arrêter  aux  diverses  modifications  successives  qu’a 
éprouvées  le  système  de  Morse,  je  le  décrirai  immédiatement 
tel  qu’il  est  maintenant  pratiqué  généralement,  en  particulier 
en  Allemagne  et  en  Suisse  où,  grâce  aux  perfectionnements 
introduits  successivement  par  M.  Sleinheil  et  par  M.  llipp,  il 
atteint  un  haut  degré  de  précision  et  de  rapidité  dans  la  trans- 
mission des  dépêches.  L'appareil  enregistreur  ou  écrivant 
(lig.  387)  repose  sur  la  combinaison  de  deux  appareils  essen- 
tiellement différents;  l'un  consiste  dans  un  levier  U qui,  lors- 


Fis-  387. 


qu’on  l'abaisse,  presse  sur  une  feuille  de  papier  P avec  une 
pointe  t dont  il  est  muni.  Ce  levier  est  abaissé  au  moyen  de 
l'électro-aimant  H qui  attire  l'armature  p fixée  au  levier;  chaque 
fois  que  le  courant  passe  dans  le  fil  de  l’électro-aimant,  l'ar- 
mature entraîne  en  effet  le  levier  auquel  elle  est  fixée  et  produit 


Digitized  by  Google 


APPLICATIONS  PimiQCES.  395 

ainsi  la  pression  de  la  pointe  contre  le  papier.  Une  vis  i sert  à 
limiter  le  jeu  de  l'armature  et  un  ressort  en  hélice  /.joint  au 

levier  l’oblige,  par  son  élasticité,  à se  séparer  de  l’électro-ai- 
mant  lorsque  le  courant  cesse  d'agir,  ce  qui  fait  que  la  pointe 
ne  presse  plus.  L’autre  partie  de  l’appareil  est  destinée  à fairo 
passer  sous  la  pointe,  avec  une  vitesse  uniforme,  une  longue 
bande  de  papier  P qui  est  enroulée  sur  un  cylindre  et  qui  est  à 
cet  effet  serrée  entre  deux  cylindres  de  laiton  à surface  rugueuse, 
0 et  V.  Deux  ressorts  tiennent  le  cylindre  supérieur  pressé 
contre  le  cylindre  inférieur  qui  est  mis  en  mouvement  par  un 
rouage  d’horlogerie,  au  moyen  d’un  poids  s auquel  on  a main- 
tenant substitué  avec  avantage  un  ressort  ordinaire.  Le  papier 
est  entraîné  entre  les  deux  cylindres  par  le  mouvement  du  cy- 
lindre inférieur  et  passe  ainsi  sous  la  pointe.  Quant  à cette 
pointe,  après  avoir  successivement  essayé  une  plume  et  un 
crayon,  la  difficulté  de  fournir  l’encre  à la  plume  et  de  tailler  le 
crayon  y a fait  renoncer,  pour  les  remplacer  par  une  pointe  en 
acier  très-dur;  pour  que  cette  pointe  ou  plutôt  ce  style  laisse 
son  empreinte  sur  le  papier,  on  a pratiqué  sur  le  cylindre  supé- 
rieur V une  rainure  qui  correspond  au  style;  il  en  résulte  que 
lorsque  le  levier  est  attiré  par  l’éleclro-aimant,  le  style  attei- 
gnant le  papier,  le  presse  contre  le  fond  de  la  rainure,  ce  qui 
produit  un  trait  distinct.  Si  le  style  ne  presse  sur  le  papier  que 
pendant  un  temps  très-court,  il  ne  marque  qu'un  point;  s'il 
agit  pendant  un  temps  plus  long,  il  marque  un  trait;  il  peut 
donc  marquer  des  points  et  des  traits,  ce  qui  suffit,  comme  nous 
l’avons  dit,  pour  former  un  alphabet  complet. 

Avant  dedécrire  l’appareil  transmetteur  représenté  figure  387 
de  profil  en  d,  nous  devons  faire  connaître  un  appareil  essentiel 
dans  le  système  télégraphique  de  Morse;  c'est  celui  qu’on  a 
nommé  le  relais , appareil,  du  reste,  dont  on  fait  usage  dans 
beaucoup  d’autres  applications  du  même  genre.  Le  but  du  re- 
lais, c’est  lorsque  le  courant  d’une  pile  transmis  à une  grande 
distance  par  un  fil  télégraphique  est  trop  faible  pour  faire  fonc- 
tionner directement  l'appareil  récepteur,  d’employer  ce  courant 
à faire  agir  sur  l'appareil  le  courant  plus  fort  d'une  pile  locale; 
fonction  qui  n’exige  que  très-peu  de  force  dans  le  courant.  Or,  le 
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récepteur,  dans  le  télégraphe  de  Morse,  exige,  pour  fonctionner, 
un  courant  assez  énergique,  et  à moins  d’employer  des  piles 
très-puissantes,  ce  qui  serait  fort  dispendieux  et  souvent  fort 
embarrassant,  on  ne  peut  le  faire  agir  par  un  courant  transmis 
d'une  station  à l'autre.  On  a donc  recours  au  relais  qui  con- 
siste (fig.  388)  dans  un  électro-aimant  E E dont  le  fil  est  mis, 
par  les  extrémités  F et  F,  en  communication  avec  la  ligne  télé- 


graphique ; de  sorte  que  cet  électro-aimant  fonctionne  sous  l’ac- 
tion du  courant  transmis  d’une  station  à l'autre.  L'armature  en 
fer  doux  A est  attachée  à un  levier  L L mobile  autour  de  l’axe 
a a'  ; l’extrémité  L se  meut  entre  deux  vis  p , et  p , dont  l’une  pt 
est  terminée  par  une  pointe  en  ivoire,  et  l'autre  p2  entièrement 
métallique  communique,  au  moyen  de  la  colonne  métallique  C 
et  des  conducteurs  S v,  avec  le  pôle  d’une  pile  locale  P;  l'autre 
pôle  de  celte  pile  communique,  par  l'intermédiaire  du  fil  de 
l’éleelro-aimant  de  l’appareil  enregistreur  et  du  ressort  R,  avec 
le  levier  métallique  L L'.  Lorsque  le  circuit  télégraphique  ou 
F F'  est  ouvert,  l’électro-aimant  ne  fonctionne  pas,  l’extrémité  L 
du  levier  s’appuie  contre  la  pointe  d’ivoire  p,  par  l’effet  du  res- 
sort R ; mais  si  on  ferme  le  circuit  à la  station  de  départ,  l’ar- 
mature A du  relais  est  attirée,  L touche  la  pointe  métallique  p.2 
et  le  circuit  de  la  pile  locale  P étant  fermé,  l’appareil  récepteur 
de  la  station  d’arrivée  peut  fonctionner.  La  vis  V C'  sert  à tendre 
plus  ou  moins  le  ressort  R pour  régler  le  jeu  du  relais,  suivant 
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l'intensité  du  courant  Il  est  maintenant  évident  que  si  la  pile 
locale  a une  force  suffisante  pour  faire  fonctionner  le  récepteur 
du  télégraphe  de  Morse,  chaque  fois  qu’il  y aura  contact  court 
ou  prolongé  dans  le  transmetteur  de  la  station  de  départ,  il  y 
aura  contact  court  ou  prolongé  en  p1  et  de  même  dans  le  récep- 
teur ; ainsi  les  signaux  peuvent  se  produire  par  l’intermédiaire 
du  relais  aussi  bien  que  directement,  seulement  le  relais  per- 
met à la  pile  locale  d’agir  pour  les  former. 

Il  nous  reste  maintenant  à faire  connaître  le  manipulateur 
désigné  aussi  dans  ce  cas  sous  le  nom  de  levier  clef.  Il  se  com- 
pose (fig.  387  d et  fig.  389)  d'un  petit  marteau  métallique  v 
soulevé  par  un  ressort  r et  qui  communique  avec  un  des  fils  n 


Fig.  389. 


du  circuit;  au-dessous  du  marteau  est  une  petite  enclume  mé- 
tallique q communiquant  avec  l'autre  bout  m du  fil  du  circuit. 
On  peut  ainsi,  en  appuyant  avec  le  doigt  en  D sur  le  ressort, 
fermer  le  circuit  ou  le  rompre  à volonté;  si  on  ne  produit  le 
contact  entre  le  marteau  et  l'enclume  que  pendant  un  temps 
très-court,  le  courant  ne  passera  que  pendant  cet  instant  dans 
le  ciréuit;  en  le  maintenant  au  contraire  plus  longtemps,  le 


1 Le  ressort  est  destiné  à rappeler  les  bras  du  levier  dans  sa  première  position, 
quand  l'électro-aimant  cesse  d'agir  ; mais  il  est  essentiel,  pour  qu'on  puisse  pro- 
duire un  grand  nombre  de  mouvements  dans  un  temps  donné,  que  ce  ressort 
fonctionne  rapidement.  M.  Hipp  a proposé  pour  cela  de  placer,  au  lieu  d’un  res- 
sort, deux  ressorts  opposés  dont  on  modifie  la  tension,  mais  de  façon  à ce  qu'on 
en  laisse  prévaloir  un  qui  ramène  le  levier  A la  première  position  ; combinaison 
qui,  quand  l'appareil  fonctionne,  donne  lieu  A un  rappel  plus  rapide  que  lors- 
qu'il n'y  a qu'un  ressort. 
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courant  pourra  passer  tout  le  temps  dans  le  til  télégraphique. 
On  voit  que  le  levier-clef  est  un  appareil  très-simple  ; toutefois 
on  lui  a donné  une  disposition  un  peu  plus  compliquée  dans  le 
but  de  lui  faire  remplir,  en  même  temps  que  l'office  do  mani- 
pulateur, celui  de  moyen  de  communication  entre  la  station 
d’où  vient  une  dépêche  et  la  station  où  il  se  trouve  lui-mème. 
On  le  construit  donc  de  manière  qu’il  satisfasse  aux  conditions 
suivantes:  1° lorsqu’une  dépêche  est  transmise,  de  laisser  ou- 
vert le  circuit  de  la  pile  locale  et  celui  de  la  pile  principale'  de 
la  station  de  départ;  2°  dans  l’état  de  repos,  de  laisser  fermé  le 
circuit  de  la  ligne  télégraphique  afin  que  le  courant  de  ligne 
provenant  de  la  station  voisine  puisse  circuler;  3“  do  permettre 
en  même  temps  que  ce  courant  puisse  circuler  autour  de  l’é- 
lectro-aimant  du  relais  de  façon  qu’au  moment  où  il  circule, 
le  circuit  de  la  pile  locale  soit  aussitôt  fermé;  4“  enfin,  de  cesser 
d’être  en  communication  avec  le  relais  au  moment  où  l’on 
ferme  le  circuit  de  la  pile  principale  de  la  station,  afin  que  le 
courant  de  cette  pile  aille  directement  aux  appareils  de  l’autre 
station  sans  être  obligé  de  traverser  le  fil  de  l 'électro-aimant 
du  relais  qui  est  à la  station  de  départ.  L’appareil  suivant 
(fig.  390)  remplit  très-bien  les  conditions  voulues.  Sur  une 
petite  table  en  bois  T T est  une  plaque  en  laiton  P P avec  deux 


supports  verticaux  métalliques  S S,  dans  lesquels  s'engagent 
les  extrémités  a a de  l’axe  d’un  levier  à deux  branches  L L,  tou- 
jours en  contact  métallique  avec  la  plaque  P P.  Sur  l’un  des 

1 Nous  désignons  sous  ce  nom,  par  opposition  A la  pile  locale,  la  plie  deslinée 
A fournir  le  courant  transmis  A travers  le  fil  télégraphique  d'une  station  A l'autre, 
qu'on  appelle  courant  de  ligne. 
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prolongements  du  levier  se  trouve  un  marteau  M,  au-dessous 
duquel  est  une  petite  enclume  métallique  E,  de  laquelle  il  est 
tenu  éloigné  dans  l’état  de  repos  par  un  ressort  R.  L’autre  pro- 
longement 4u  levier  courbé  à angle  droit  en  Q est  alors  en  con- 
tact intime  avec  un  petit  cylindre  métallique  entouré  d'un 
cylindre  d’ivoire  isolant  et  communiquant  avec  la  vis  de  pres- 
sion V,.  L’enclume  communique  avec  une  autre  vis  de  pres- 
sion Vj,  et  la  plaque  P P avec  la  troisième  vis  V.  C’est  à cette 
dernière  vis  qu’aboutit  le  fil  de  ligne  ou  le  fil  de  terre,  de  façon 
que  dans  l’état  de  repos,  le  courant  principal  entrant  par  la 
plaque  arrive  par  Q à la  vis  V,  qui  communique  avec  le  relais 
de  la  station.  Mais  si  on  presse  sur  le  levier  de  manière  à faire 
toucher  le  marteau  M et  l’enclume  E,  on  met  en  communi- 
cation le  fil  de  ligne  ou  le  fil  de  terre  avec  la  vis  V,  qui  com- 
munique avec  l'un  des  pôles  de  la  pile  principale  dont  l'autre 
pôle  aboutit  au  fil  de  terre  ou  au  fil  de  ligne,  et  on  agit  alors 
sur  le  relais  et  par  conséquent  sur  l’appareil  télégraphique  de 
l'autre  stalioD. 

Il  nous  est  facile  maintenant  de  nous  représenter  la  manière 
dont  se  fait  la  communication  entre  deux  stations.  11  faut  qu’il 
y ait  à chacune  : 1“  une  pile  principale  et  une  pile  locale;  2*  un 
appareil  écrivant;  3°  un  relais;  4*  un  levier-clef.  Le  levier-clef 
communique  à chacune  des  stations  d’une  manière  permanente 
avec  le  sol  au  moyen  d’un  conducteur  qui  part  de  la  vis  V en 
contact  avec  la  plaque  métallique  PP;  il  communique  par  la 
vis  V,  avec  l'une  des  extrémités  du  fil  de  l'électroaimant  du 
relais  dont  l’autre  extrémité  aboutit  à une  pièce  métallique  à 
laquelle  aboutit  également  le  fil  de  ligne;  cette  môme  pièce  est 
en  communication  avec  l’un  des  pôles  de  la  pile  principale  dont 
l’autre  pôle  communique  avec  la  vis  V2  du  levier-clef.  Il  résulte 
de  cette  disposition  que  si  le  levier-clef  de  la  seconde  station 
est  baissé,  le  courant  principal  de  cette  station  fait  agir  le  relais 
de  la  première,  puisque  son  circuit  est  complet  Ce  circuit  est 

1 Le  courant  en  elTet,  partant  de  l'un  des  pôles  delà  pile  principale,  arrive  A 
la  pièce  métallique  du  relais,  où  il  trouve  le  bout  du  fll  de  ligne,  parcourt  ce 
fil,  puis  parvient  A la  pièce  métallique  du  relais  de  la  première  station,  traverse 
le  <11  de  l'électroaimant  de  ce  relais,  arrive  à la  vis  V,  du  levier-clef,  de  là  se 
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par  contre  rompu  dès  qu’on  presse  sur  le  levier-clef  de  la  pre- 
mière station  ; mais  alors  on  met  dans  le  circuit  du  fil  télégra- 
phique la  pile  principale  de  cette  station  qui  va  agir  sur  le 
relais  de  la  seconde,  en  supposant  que  son  levier-clef  soit  dans 
l'état  de  repos,  comme  il  doit  l'élre  naturellement  quand  on 
n’agit  pas;  or  on  n’agit  jamais  aux  deux  stations  en  même  temps. 

Aux  trois  appareils  que  nous  venons  de  décrire,  appareil  à 
enregistrer,  relais  et  levier-clef,  M.  Steinheil  en  a ajouté  un 
qu’il  a nommé  translateur , qui  est  destiné  à transmettre  une 
dépêche  entre  deux  stations  qui  ne  se  suivent  pas  immédiate- 
ment, à travers  les  stations  intermédiaires.  11  est  indispensable 
pour  cela  d’introduire  dans  le  circuit  les  piles  principales  de 
chaque  station,  carie  courantd’uneseulede  ces  piles  ne  pourrait 
vaincre  la  résistance  que  lui  présentent  ensemble  des  conduc- 
teurs qui  relient  deux  stations  très-éloignées  l'une  de  l'autre. 
On  conçoit  que  cette  opération  peut  se  faire  facilement  au  moyen 
de  leviers  - clefs  munis  d’éleclroaimant  qui,  lorsqu'ils  sont 
parcourus  par  le  courant  de  la  ligne,  déterminent  dans  le  levier 
auquel  ils  appartiennent  un  mouvement  qui  ferme  le  circuit  de 
la  pile  principale  exactement  comme  cela  a lieu  quand  on  presse 
avec  le  doigt  ; ainsi  la  dépêche  peut  être  transférée  dans  une  di- 
rection ou  dans  l’autre;  c'est  pourquoi  on  a donné  à l'appareil 
le  nom  de  translateur.  Dans  l’état  de  repos,  il  faut  que  les  trans- 
lateurs de  chaque  station  unissent  avec  le  sol  les  extrémités  du 
fil  télégraphique  compris  entre  deux  stations  consécutives;  mais 
quand  on  veut  que  la  dépêche  traverse  les  stations  intermé- 
diaires pour  parvenir  directement  à une  station  extrême,  il  faut 
que  les  clefs  s'abaissent  de  manière  à rompre  la  communication 
avec  le  sol  et  à introduire  la  pile  principale  dans  chacune  des 
lignes  partielles  qui  unissent  entre  elles  les  stations  intermé- 
diaires. La  clef  du  translateur  peut  s’abaisser  dans  un  sens  ou 
dans  un  autre,  suivant  que  la  dépêche  marche  dans  une  cer- 
taine direction  ou  dans  la  direction  inverse. 


rend  dîne  le  toi,  d'où  retournant  à la  seconde  station,  11  pénètre  par  le  Ql  de 
terre  dans  le  levier-clef  de  cette  station,  qui  étant  baissé  le  conduit  à la  vis  V„ 
qui  est  en  communication  avec  l'autre  pôle  de  la  pile. 
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Mais  il  est  plus  simple,  comme  l'a  encore  fait  M.  Steinheil, 
d'unir  le  translateur  à l’appareil  à écrire  de  Morse,  ce  qui  peut 
s’effectuer  facilement  au  moyen  d'une  légère  addition  à cet 
appareil.  Il  suffit  en  effet  d’ajouter  à l’extrémité  du  levier 
de  l’appareil  à écrire  opposée  à celle  où  est  le  style , une 
petite  pièce  qui  vienne  en  contact  avec  une  au-dessous  d’elle 
au  moment  où  le  levier  est  mis  en  mouvement  par  l’attraction 
de  l’éleclro-aimant.  Ce  contact,  par  une  disposition  facile  à com- 
prendre, ferme  le  circuit  de  la  pile  principale  de  la  station  où 
est  l’appareil,  de  manière  à transmettre  la  dépêche  à la  station 
suivante  et  ainsi  de  suite.  La  dépêche  est  ainsi  transmise  d'une 
station  extrême  à une  autre  extrême,  à travers  toutes  les  stations 
intermédiaires,  en  laissant  dans  chacune  d’elles  sa  trace.  11  est 
utile  cependant  qu'elle  puisse  passer  aussi  sans  laisser  sa  trace. 
On  remplit  ce  double  but  au  moyen  d’un  commutateur  que  les 
employés  disposent  de  façon  que,  d’après  un  premier  signe 
parti  de  la  première  station,  qui  indique  l'endroit  auquel  la 
dépêche  est  destinée,  le  courant  de  la  pde  locale  puisse  mettre 
la  pile  principale  dans  le  circuit  télégraphique  sans  faire  mar- 
cher l'appareil  à écrire,  sauf  à la  station  à laquelle  la  dépêche 
doit  aboutir. 

il.  Steinheil,  qui  a si  puissammenteontribué  au  perfectionne- 
ment de  la  télégraphie  électrique,  avait  trouvé  convenable  de 
joindre  aux  piles  principales  de  chacune  des  stations  une  ré- 
sistance considérable  dont  on  put  changer  la  grandeur  sans 
interrompre  le  courant.  C'est  ce  qu'il  avait  obtenu  au  moyen 
d'un  rhéostat  consistant  en  un  fil  de  laiton  très-fin  ; en  choisis- 
sant ce  fil  de  manière  qu'une  longueur  de  40  pieds  offre  à peu 
près  la  même  résistance  que  16,000  pieds  ou  une  lieue  du  con- 
ducteur, on  parvient  à produire,  par  des  fils  de  laiton  de  400  à 
600  pieds  de  longueur,  des  résistances  égales  à celles  des  con- 
ducteurs compris  entre  deux  stations  consécutives  ou  de  ce  que 
nous  appelons  des  lignes  partielles.  Nous  ne  décrirons  pas  les 
détails  de  ce  rhéostat  disposé  de  façon  qu’on  peut,  dans  un  ins- 
tant très-court,  introduire  dans  le  circuit  des  résistances  équi- 
valentes à une  lieue,  deux  lieues,  trois  lieues  et  jusqu'à  onze 
lieues  du  fil  de  ligne;  un  second  rhéostat  joint  au  premier  per- 
iii.  26 
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met  d’introduire  également  très-promptement  des  résistances 
équivalentes  à de  cellesdu  premier,  c’est-à-dire  à 75,  etc., 
de  lieue  du  fil  de  ligne.  La  nécessité  de  cette  introduction,  dans 
le  circuit,  d'ime  résistance  variable,  tient  à l’importance  d’avoir, 
pour  agir  sur  le  relais,  un  courant  de  force  constante,  vu  que 
l’appareil  une  fois  réglé  par  la  tension  du  ressort,  il  ne  marche 
plus  bien  si  le  courant  devient  plus  ou  moins  intense  que  celui 
sous  l’influence  duquel  il  a été  réglé.  Or  le  courant  qui  met  les 
appareils  en  mouvement  est  variable,  car  son  intensité  dépend 
de  l'état  delà  pile,  qui,  même  dans  les  piles  les  plus  constantes, 
peut  varier,  et  surtout  de  l’isolement  du  ül  de  ligue  qui  change 
avec  le  degré  d’humiditéde  l'air  et  dessuppurts.il  fautdonccha- 
quejour  faire  varier  la  résistance  additionnelle  provenant  de 
l’introduction  du  rhéostat  dans  le  circuit,  de  manière  à avoir  un 
courant  toujours,  autant  que  possible,  de  même  intensité,  ce 
dont  on  juge  au  moyen  d’une  boussole  entourée  d'un  ül  galva- 
nométrique  qui  fait  partie  du  circuit  principal  et  dont  chaque 
station  est  pourvue. 

La  rectification  de  la  force  du  courant  règle  la  marche  des 
appareils  et  elle  apprend  en  outre  à connaître  l’état  de  toute  la 
ligne,  car  les  pertes  de  courant  sont  d'autant  plus  fortes,  et  par 
conséquent  l'isolement  du  ül  de  ligne  d'autant  plus  imparfait, 
qu’il  faut  davantage  augmenter  la  déviation  de  la  boussole  à 
la  station  de  départ,  en  y diminuant  la  résistance,  pour  obtenir 
à l’autre  station  la  déviation  qui  correspond  au  courant  normal 
sous  l'action  duquel  les  appareils  doivent  marcher.  Malgré  les 
avantages  incontestables  du  rhéostat,  nous  verrons  cependant 
dans  un  instant  que  l’expérience  a montré  qu’on  pouvait  s'en 
passer  sans  inconvénient,  et  qu'il  était  plus  simple  et  plus  com- 
mode de  régler  les  appareils  chaque  jour,  suivant  l’intensité 
variable  du  courant,  en  tendant  plus  ou  moins  les  ressorts  des 
relais. 

Avant  d’aller  plus  loin  et  d’indiquer  par  quelques  détails 
pratiques  la  manière  de  se  servir  du  télégraphe  de  Morse, 
il  est  temps  de  faire  connaître  la  nature  des  signes,  soit  l’alpha- 
bet dont  on  est  convenu  de  faire  usage.  Comme  nous  l’avons 
déjà  dit,  les  signes  sont  au  nombre  de  deux  : un  point  et  une 
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ligne;  et  c'est  en  les  combinant  deux  à deux,  trois  à trois  et 
quatre  à quatre  qu'on  parvient  à obtenir  en  tout  30  indications 
différentes  correspondant  aux  lettres  de  l’alphabet  et  à quel- 
ques diphthongues.  Voici  le  tableau  de  ces.  combinaisons  mises 
en  regard  des  lettres  qu’elles  représentent,  ainsi  que  des  chiffres 
pour  lesquels  on  emploie  cinq  signes. 


LETTRES. 

SIGNES. 

CHIFFRES 
ET  PONCTUATION. 

SIGNES. 
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2 
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— • • • • 
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9 

— 

Apostrophé. 

. 

! f 

. s 

1 t 

1 11 

1 ti 

V 

i w 

1 x 

y 

— - 

Trait  de  division. 

, 

P 2 

L ch 

. 

Nous  avons  vu  que  le  style  de  l'appareil  écrivant  est  en  con- 
tact avec  le  papier  aussi  longtemps  qu'on  tient  le  levier-clef 
abaissé;  la  longueur  des  traits  tracés  par  le  style  est  proportion- 
nelle au  temps  de  l'abaissement  du  levier-clef,  et  l'intervalle 
entre  deux  traits  dépend  de  la  durée  des  pauses  entre  deux 
abaissements  successifs.  Mais  la  production  successive  de  points 
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el  de  traits  par  l'abaissement  de  la  clef,  exige  un  mouvement 
mesuré,  rhythmique,  sans  lequel  il  est  impossible  de  tracer  d'une 
manière  régulière  les  signes  successifs;  car  le  temps  est  la  me- 
sure de  longueur  de  chaque  signe,  et  il  faut,  par  conséquent, 
employer  la  mesure  naturelle  que  nous  possédons  pour  le  temps, 
qui  est  le  rhythme.  Pour  bien  apprendre  le  jeu  du  levier-clef,  il 
est  donc  nécessaire  de  s’exercer  à l’abaisser  en  mesure.  Dans  ce 
but  on  frappe  sur  une  table  avec  le  bout  de  l’index  de  la  main 
droite  de  deux  manières  différentes  : f°  en  retirant  le  doigt  avec 
rapidité,  de  sorte  qu'il  n’appuie  sur  la  table  qu’un  instant,  et 
en  ne  le  relevant  que  d’un  centimètre;  2°  en  laissant  le  doigt 
appuyé  sur  la  table  pendant  le  temps  qui  sépare  deux  coups 
de  la  première  espèce  et  en  l’élevant  pendant  un  temps  égal. 
On  mesure  chaque  battement  de  la  première  espèce  par  la  syl- 
labe di  qu'on  prononce  en  faisant  le  battement;  quant  aux  bat- 
tements de  la  seconde  espèce,  c'est  en  prononçant  les  syllabes 
do-o  qu’on  les  mesure.  Les  battements  que  l’on  fait  en  pronon- 
çant les  di  produiraient  des  points,  et  ceux  qu’on  fait  en  pro- 
nonçant do-o  donneraient  des  traits,  si  l’on  avait  appuyé  le  doigt 
sur  le  levier-clef  qui  met  en  mouvement  l’appareil  à écrire  de 
Morse  ; mais  il  vaut  mieux  apprendre  d'abord  le  service  du  télé- 
graphe sans  appareils,  et  seulement  en  s'exerçant  à frapper  sur 
une  table,  de  la  manière  que  nous  avons  indiquée.  11  faut  en- 
suite s'exercer  à produire  un  trait  el  deux  points,  puis  deux 
points  et  un  trait  el  ainsi  de  suite,  en  pronouçant  toujours  pen- 
dant les  mouvements  du  doigt  les  syllabes  di  el  do-o , chaque 
syllabe  devant  se  prononcer  à égale  distance  de  la  suivante.  On 
voit  qu'il  s’écoule  des  intervalles  de  temps  égaux  entre  deux 
points,  d'un  point  au  trait  suivant,  du  commencement  du  trait 
à la  fin  et  de  la  fin  du  trait  au  premier  signe  suivant.  Chaque 
point  ne  demande  qu'un  seul  intervalle  de  temps,  tandis  que 
le  trait  en  demande  deux.  On  a eu  égard,  dans  la  formation  des 
groupes  qui  résultent  de  la  combinaison  des  points  avec  les 
traits  pour  la  représentation  des  différents  signes,  au  nombre  des 
intervalles  de  temps,  de  manière  à eu  avoir  le  moins  possible. 

Après  un  peu  d'exercice  on  parvient  facilement  à écrire  dis- 
tinctement douze  ou  quatorze  mots  dans  une  minute  et  à en  lire 
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un  nombre  double  dans  le  même  temps  ; seulement,  il  est  essen- 
tiel que  le  levier-clef  n'ait  qu’un  jeu  très-limité,  afin  que  les  do-o 
ou  les  battements  du  levier-clef,  quand  il  s’abaisse  et  se  relève, 
se  suivent  à des  intervalles  égaux.  On  arrive  assez  vile  à distin- 
guer par  l’ouïe  les  traits  des  points,  le  levier-clef  faisant  un 
bruit  semblable  à tri-tri-tri  pour  les  points  et  à do-o  pour  les 
traits;  on  réussit  aussi  à les  distinguer,  soit  à la  marche  du 
relais,  soit  à la  marche  du  levier  de  l’appareil  à écrire.  Les  em- 
ployés peuvent  donc  comprendre  la  correspondance  envoyée, 
seulement  par  la  marche  de  l’appareil  et  l’écrire  pour  ainsi 
dire  sous  sa  dictée,  en  même  temps  qu’elle  s'enregistre,  ce  qui, 
dans  beaucoup  de  cas,  est  très-avantageux. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à décrire  la  distribution  des 
stations  et  la  disposition  des  lignes,  points  sur  lesquels  nous 
reviendrons  plus  loin  et  qui  sont  indépendants  du  procédé  télé- 
graphique employé.  Nous  nous  bornerons  seulement  à remar- 
quer que  dans  le  système  de  Morse,  où  il  est  très-important  que 
les  relais  marchent  sous  l'action  d'un  courant  d'intensité  aussi 
uniforme  que  possible,  on  a soin  de  diviser  les  lignes  princi- 
pales, autant  que  faire  se  peut,  en  lignes  partielles  d'une  lon- 
gueur telle  que  le  courant  y ail  sensiblement  la  même  intensité 
d’un  bout  à l’autre;  ces  lignes  partielles  unissent  les  stations 
principales  qui  sont  toutes  munies  d'appareils  complets  pour 
recevoir  et  transmettre  les  dépêches,  de  sorte  que  lorsqu’une 
dépêche  doit  aller  au  delà,  la  pile  principale  est  mise  dans  le 
circuit  de  la  ligne  au  moyen  du  translateur  pour  agir  sur  le 
relais  suivant.  Or,  si  les  piles  principales  sont  semblables  à 
chaque  station  principale  ainsi  que  les  résistances  des  lignes 
partielles,  on  conçoit  que  les  relais  marchent  tous  sous  l’action 
d'un  courant  de  même  intensité  à peu  près.  Cependant,  malgré 
cette  précaution,  des  circonstances  variables  telles  que  l'humi- 
dité de  l’air,  l'imparfait  isolement  qui  en  résulte  pour  les  fils, 
soit  par  l'air  lui-même,  soit  par  les  poteaux,  le  contact  accidentel 
d’un  fil  avec  quelque  objet  extérieur  tel  que  les  feuilles  d'un 
arbre,  peuvent  affaiblir  le  courant  entre  deux  stations  intermé- 
diaires. Aussi  est-il  nécessaire,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
de  régler  tous  les  jours  les  appareils. 
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Parmi  les  opérations  qui -servent  à régler  les  appareils,  nous 
ne  nous  arrêtons  pas  sur  celles  qui  consistent  à préparer  la. pile, 
à rectifier  chaque  appareil,  afin  de  s'assurer  qu'il  joue  bien,  que 
les  ressorts  sont  convenablement  tendus,  que  les  points  de  con- 
tact ont  toujours  une  surface  bien  nette  dans  le  relais  et  dans  le 
levier-clef,  que  la  bande  de  papier  marche  bien  dans  l’appareil 
à écrire,  que  le  style  est  bien  à sa  place,  etc.,  etc.  Nous  nous 
bornons  à insister  sur  l’opération  qui  consiste  à régler  la  force 
du  courant.  Nous  avons  déjà  dit  que  c'est  au  moyen-  de  l'intro- 
duction permanente  d'une  grande  résistance  par  l'effet  d’un 
rhéostat,  dans  le  circuit  de  la  pile  principale,  que  M.  Steinheil 
obtenait  chaque  jour  le  courant  de  la  force  voulue.  Ce  moyen 
a été  abandonné  dans  plusieurs  lignes  télégraphiques  où  l'on 
se  borne  à faire  varier  le  nombre  des  couples  en  se  guidant  ap- 
proximativement d'après  l’expérience  acquise.  C'est  en  particu- 
lier ce  que  M.  Hipp  fait  maintenant  en  Suisse  où  l’on  règle  lo 
courant  le  malin  de  chaque  jour  pour  toute  la  journée,  eu 
ôtant  ou  ajoutant  quelques  couples  à la  pile  sans  avoir  besoin 
d'apporter  aucun  dérangement  bien  sensible  aux  appareils. 

Au  i«ste,  M.  Hipp  a apporté  quelques  autres  modifications 
dont  une  longue  pratique  lui  a fait  sentir  la  convenance,  au 
système  télégraphique  tel  qu’il  a été  institué  en  Suisse  par 
M.  Steinheil.  Sur  23  translateurs  qui  avaient  été  primitivement 
placés  dans  le  réseau  télégraphique  de  la  Suisse,  M.  Hipp  n’en  a 
laissé  que  1 1 et  il  a trouvé  qu’il  en  est  résulté  une  grande  amé- 
lioration dans  le  service.  C’est  à la  suito  de  recherches  très-in  - 
téressantes  sur  les  fonctions  du  translateur  et  sur  le  rapport  qui 
existe  entre  la  force  de  l’électricité  et  la  rapidité  du  mouvement 
des  ancres,  qu’il  a été  conduit  à celte  diminution  considérable 
dans  le  nombre  de  ces  appareils.  Mais  ce  que  ses  nombreuses 
expériences  sur  ce  sujet  lui  ont  surtout  démontré,  c’est  l’exces- 
sive importance  d’avoir  toujours  des  courants  de  force  sem- 
blable, et  c’est  pour  obtenir  ce  résultat  qu’il  a proposé  le  sys- 
tème suivant  qui  chemine  avec  beaucoup  de  succès  en  Suisse,  et 
qui  pourrait  être  également  appliqué  à d’autres  pays  avec  quel- 
ques modifications  dépendantes  de  l’étendue  et  de  la  distribu- 
tion du  réseau  télégraphique. 
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Tous  les  matins  *,  avant  que  le  service  commence,  à une  mi- 
nute désignée  d’avance,  le  bureau  central  de  Berne  appelle 
tous  le6  bureaux  des  stations  principales  et  donne  un  courant 
constant  qui  parcourt  ces  bureaux  dans  l'ordre  suivant  : 
Zofinque , Zurich , Sainl-GaU , Coire,  Bellinzone , Lucerne,  Zu- 
rich (2“"'fois),  Bâte,  Chaux-de -Fonds,  Lausanne , Genève,  Lau- 
sanne (2“"fois)  et  Berne  le  point  de  départ.  Le  temps  perdu  par 
l’effet  du  mouvement  des  leviers  et  ancres  des  translateurs  est 
d’uno  { seconde.  Le  courant  que  chaque  bureau  reçoitde  celui  qui 
précède  doit  être  enregistré.  Après  cette  première  opération,  les 
bureaux  principaux  font  de  même  avec  les  bureaux  intermé- 
diaires qui  constituent  leur  arrondissement;  le  résultat  doit 
aussi  en  être  enregistré  par  chaque  bureau  principal,  et  chaque 
semaine  ces  registres  sont  envoyés  au  bureau  central  où  ils  sont 
examinés.  Au  moyen  de  celle  organisation  on  a l'avantagé 
chaque  jour  : 1°  de  savoir  l’heure  exacte  (temps  moyen  de  Berne) 
à chaque  station;  2°  de  connaître  l'état  des  lignes  avant  que  le 
service  ne  commence;  3*  de  contrôler  l'état  des  piles;  4°  d'être 
sûr  que  les  employés  sont  tous  à leur  poste. 

Il  résulte  de  cette  organisation  que  les  bureaux  intermé- 
diaires sont  obligés  de  donner  leurs  dépêches  en  lignes  ou- 
vertes, c'est-à-dire  de  façon  qu’elles  parcourent  toute  la  ligne 
partielle2  dans  laquelle  le  bureau  intermédiaire  est  compris. 
De  cette  manière  le  courant  garde  toujours  la  même  force, 
puisque  la  résistance  reste  toujours  constante.  Mais  aussi  le 
bureau  intermédiaire,  dès  qu'il  parle,  occupe  toute  la  ligne 
comprise  entre  deux  bureaux  principaux,  ce  qui  fuit  qu'il  n’y  a 
pas  possibilité  à ce  que  deux  bureaux  intermediaires  situés  sur 
cette  ligne  puissent  donner  leur  dépêche  en  même  temps.  C’est 
un  inconvénient,  il  est  vrai,  mais  petit  à côté  des  avantages  qui 
résultent  de  ce  que  deux  bureaux  intermédiaires  ne  peuvent 
parler  entre  eux  sans  être  contrôlés  par  les  bureaux  principaux, 

1 Le  service  télégraphique  en  Suisse  n'a  pas  lieu  pendant  les  vingt-quatre 
heures  du  Jour,  mais  seulement  de  sept  heures  du  malin  à huit  heures  du  soir. 

1 Nous  entendons  par  ligne  partielle,  celle  qui  est  comprise  entre  deux  bureaux 
principaux. 
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de  l’impossibilité  qu’il  y a à ce  qu’un  bureau  reste  ouvert  par 
oubli,  de  ce  que  lorsqu’une  dépêche  arrive  à un  bureau  prin- 
cipal pour  être  transcrite  au  delà,  on  sait  tout  de  suite  et  sans 
appel  si  la  ligne  est  libre  ou  occupée,  enfin  surtout  de  ce  que 
chaque  dépêche  est  toujours  et  partout  donnée  par  un  courant 
de  même  force. 

Indépendamment  de  l’organisation  que  nous  venons  d'ex- 
poser,  M.  Hipp  a apporté  une  modification  plus  considérable  au 
système  télégraphique  le)  qu’il  avait  été  établi  en  Suisse,  par 
un  changement  important  dans  l’appareil  même  de  Morse.  Ce 
changement  consiste  à remplacer  la  force  de  l’électro-aimant  dé- 
veloppée au  moyen  des  relais  et  de  l'action  d’une  pile  locale,  par 
une  puissance  mécanique  ordinaire,  pour  produire  au  moyen 
du  style  les  signes  conventionnels  sur  le  papier.  Pour  obtenir 
cette  substitution,  il  suffit  de  construire  les  deux  dernières 
roues  du  mouvement  d’horlogerie  des  appareils  ordinaires,  de 
façon  qu'elles  aient  la  même  vitesse;  elles  portent  sur  leurs 
axes  deux  roues  taillées  en  roue  de  rencontre  ou  à rochet,  que  le 
moindre  mouvement  de  l'armature  fait  engrener  quand  elle  est 
attirée  par  l’électro-aimant  avec  la  partie  supérieure  d’un  double 
râteau  dont  l’axe  est  le  même  que  celui  de  l'armature;  ce  râ- 
teau, en  marchant  jusqu’à  son  extrémité,  communique  lemou- 
vemeut  de  la  roue  supérieure  au  style  qui  presse  alors  sur  la 
bande  de  papier.  Dès  que  l’aimantation  cesse,  le  mouvement  de 
l’armature  fait  engrener  le  dessous  du  râteau  dans  la  roue  in- 
férieure de  l’appareil,  ce  qui  remet  le  style  dans  sa  position  pri- 
mitive. Comme  ces  mouvements  ne  durent  qu’un  instant  très- 
court  pour  écrire  chaque  signe  télégraphique,  point  ou  trait,  le 
râteau  peut  ne  présenter  qu'un  petit  nombre  de  dents  soit  pour 
conduire  le  levier,  soit  pour  être  ramené  lui-même  quand  l’é- 
lectro-aimant n'exerce  plus  d'attraction  sur  l’armature.  La  vi- 
tesse du  mouvement  dépend  de  celle  des  deux  roues,  qu’on  peut 
rendre  telle  que  l’exige  une  transmission  à la  fois  prompte  et 
fidèle  de  la  dépêche.  M.  llipp  estime,  à lasuite  d’une  expérience 
de  deux  années  d’application  de  ce  système  dans  plusieurs  des 
bureaux  de  la  Suisse,  qu’il  présente,  outre  l’avantage  de  suppri- 
mer les  relais  et  les  piles  locales,  celui  d’avoir  pour  l’impressiou 
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uh  mouvement  parfaitement  régulier  indépendant  de  l’adresse 
de  l'employé  et  dont  la  vitesse  ne  dépend  que  de  la  volonté  du 
constructeur. 

C'est  sur  le  même  principe  que  M.  llipp  a construit  son  télé- 
graphe militaire  portatif  qui  n'aurait  pas  été  possible  sans  la 
suppression  de  la  pile  locale  et  du  relais.  La  pile  consiste  en 
couples  charbon  et  zinc  placés  dans  des  cellules  étroites  et  pro- 
fondes remplies  de  sable  humecté  avec  de  l’acide  sulfurique 
étendu;  si  le  sable  est  humecté  convenablement,  il  prend 
assez  de  consistance  pour  rester  dans  les  cellules  quand  même 
celles-ci  sont  renversées.  La  solidité  de  tout  l'ensemble  de  l'ap- 
pareil a été  mise  à l'épreuve  dans  plusieurs  occasions  et  en  par- 
ticulier quand  il  fut  envoyé  de  Berne  à Paris  pour  l’Exposition 
universelle  avec  les  piles  chargées;  il  fonctionna  à son  arri- 
vée parfaitement  bien,  sans  qu'il  fût  nécessaire  de  rien  y tou- 
cher. La  caisse  qui  renferme  l'appareil  et  des  piles  assez  puis- 
santes pour  permettre  la  correspondance  sur  une  distance 
de  cent  lieues  sans  intermédiaire  de  translateurs,  est  d’une  di- 
mension qui  lui  permet  d’ètre  tout  à fait  portative,  ayant  une 
longueur  intérieure  de  28  cent.  î sur  la  de  hauteur  et  11  de 
largeur,  et  ne  présentant  qu'un  poids  total  de  5 £ à 6 kilogram- 
mes. 11  va  sans  dire  que  ne  sont  pas  compris  dans  ce  poids  les 
conducteurs  en  ül  de  cuivre  recouvert  de  gutta-percha,  destinés 
à établir  la  communication  entre  les  stations. 

On  a imaginé  plusieurs  autres  télégraphes  enregistreurs  qui 
sont  des  modiQcalious  plus  ou  moins  heureuses  de  celui  de 
Morse.  L'un  des  plus  ingénieux  est  celui  de  M.  Froment,  qui 
ne  diffère  de  celui  de  Morse  qu’en  ce  que  l'électro-aimaut  agit 
sur  une  armature  tournant  autour  d’un  axe  vertical,  et  que  les 
signes  tracés  par  le  crayon  et  par  le  style  présentent  des  traits 
horizontaux  et  parallèles  à la  direction  du  mouvement  de  l'ar- 
mature. La  dépêche  se  trouve  écrite  en  signes  au  moyen  d’un 
crayon  qui  se  taille  en  écrivant,  parce  qu'il  tourne  sur  lui-même 
en  même  temps  qu'il  exécute  son  mouvement  de  va-et-vient; 
le  crayon  est  mû  d’une  manière  directe  et  sans  intermédiaire 
par  l'armature  de  l’électro-aiinant,  qui  peut  exécuter  jusqu’à 
trois  ou  quatre  mille  vibrations  simples  par  minute.  Aussi  la 
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transmission  des  dépêches  au  moyen  de  ce  télégraphe  est  très- 
prompte.  Néanmoins  on  a continué  à donner  la  préférence  au 
système  de  Morse  à cause  de  sa  plus  grande  simplicité. 

Il  est  toutefois  une  classe  de  télégraphes  enregistreurs  sur 
lesquels  nous  nous  arrêterons  quelques  instants,  soit  parce 
qu’ils  peuvent  dans  quelques  cas  remplacer  avantageusement 
celui  de  Morse,  soit  parce  qu’ils  reposent  sur  un  principe  qui 
permet  une  reproduction  de  lignes  beaucoup  plus  variée;  ce 
sont  les  télégraphes  électro-chimiques . Ils  sont  fondés  sur  la 
décomposition  du  cyanure  de  potassium,  au  moyen  d’une 
pointe  en  acier  ou  en  fer  servant  d'électrode  positif,  ce  qui 
détermine  la  formation  immédiate  sur  le  papier  imprégné  de 
la  solution  de  cyanure,  d'un  cyanure  de  fer  (soit  bleu  de 
i'russe)  dont  la  couleur,  comme  on  le.  sait,  est  fort  intense.  Si 
maintenant  on  a à la  station  de  départ  un  manipulateur  dont  la 
fonction  soit  d’établir  et  d'interrompre  le  courant  de  ligne  à 
des  intervalles  plus  ou  moins  longs,  comme  le  levier-clef  du 
télégraphe  de  Morse,  on  aura,  à la  station  d'arrivée,  sur  la 
bande  de  papier  imprégnée  du  cyanure  de  potassium  et  mo- 
bile, une  trace  bleue,  toutes  les  fois  que  le  circuit  sera  fermé, 
tandis  que  lorsqu'il  sera  ouvert,  la  pointe  de  fer  ne  laissera 
aucune  trace  sur  le  papier,  lors  même  qu’elle  continuera  à être 
cd  contact  avec  lui. 

M.  Bain  est  le  premier  qui  ait  construit  et  employé  avec 
succès  le  télégraphe  électro-chimique.  Son  alphabet  est  le  même 
que  celui  de  Morse  : un  point  et  un  trait,  et  leurs  différentes 
combinaisons.  Mais,  au  lieu  de  se  servir  du  levier-clef,  ou  d'un 
appareil  analogue  pour  transmettre  la  dépêche,  M.  Bain  a trouvé 
plus  commode  de  \a.  composer  d’avance.  Bans  ce  but,  au  moyen 
d’un  emporte-pièce  d’une  construction  particulière,  on  découpe 
dans  une  longue  bande  de  papier  mobile,  comme  celle  de  l’ap- 
pareil de  Morse,  des  trous  ronds  et  des  traits  qui  ne  sont  que 
des  trous  allongés,  en  les  combinant  de  façon  à représenter  la 
dépêche  qu’on  veut  expédier,  dont  on  a un  foc  simi/e  complet. 
Pour  la  reproduire  à la  station  d’arrivée,  on  fait  passer  à la 
station  de  départ,  la  bande  de  papier,  convenablement  percée, 
entre  une  roulette  métallique  et  un  ressort  également  métal- 
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lique  qui  presse  la  bande  contre  la  roulette;  en  faisant  tourner 
la  roulette,  on  entraîne,  par  le  seul  effet  du  frottement,  la  bande 
dont  toutes  les  parties  viennent  successivement  passer  entre  le 
ressort  et  la  roulette.  Si  le  papier  n’était  point  percé,  le  res- 
sort et  la  roulette  ne  seraient  jamais  en  contact  ; mais  comme  le 
papier  est  percé  de  trous,  chaque  fois  que  l'un  de  ces  trous 
passe  entre  la  roulette  et  le  ressort,  il  y a contact  entre  ces  deux 
pièces  métalliques,  et  comme  le  mouvement  de  la  roulette  est 
uniforme,  ce  contact  dure  moins  de  temps  lors  du  passage  d’un 
trou  rond  que  lors  du  passage  d’un  trou  allongé.  Le  manipu- 
lateur ainsi  constitué , il  suflit  que  la  roulette  communique 
avec  l’un  des  pôles  de  la  pile1  dont  l’autre  est  en  communica- 
tion avec  le  sol,  et  que  le  lil  de  ligne  aboutisse  au  ressort, 
pour  que  le  courant  soit  transmis  d'une  station  à l'autre,  toutes 
les  fois  que  la  bande  de  papier,  en  passant,  présente  un  trou, 
tandis  que  le  courant  est  interrompu  dès  qu’il  n’v  a pas  de  trou, 
le  papier  ne  conduisant  pas  l’électricité.  On  voit  de  même  qu’à 
cause  de  la  longueur  plus  ou  moins  grande  des  trous,  les  cou- 
rants électriques  circulent  pendautdes  temps  inégaux.  On  déter- 
mine ainsi,  à la  station  de  Répart,  des  courants  électriques  inter- 
rompus, lancés  à l'extrémité  de  la  ligne,  durant  les  uns  un  peu 
plus  de  temps,  les  autres  un  peu  moins,  et  distribués  dans  un 
ordre  déterminé  suivant  la  nature  de  la  dépêche2.  A la  station 
d’arrivée,  le  fil  de  ligne  par  lequel  parvient  le  courant  inter- 
mittent, aboutit  à uue  pointe  d’acier  qui  repose  sur  le  papier 
imprégué  de  cyanure  de  potassium;  ce  papier  se  déplace  d’un 

1 11  fout  que  ce  soit  le  pèle  positif. 

* Le  oléine  système  a été  appliqué  au  télégraphe  de  Morse,  pour  transmettre 
la  dépêche  ; ces  papiers  ainsi  découpés  d'avance,  analogues  aux  cartons  de  Vuu- 
canson  et  de  jacquart  dans  les  métiers  à lisser,  remplacent,  connue  on  le  com- 
prend, le  levier-clef  et  font  fonction  de  manipulateurs,  en  laissant  passer  et  en 
interrompant  le  courant  aux  moments  convenables.  M.  Siemens  a construit  un 
système  d'emporte-pièce  qui  permet  de  découper  très-rapidement  des  points  et  des 
lignes  sur  une  bande  de  papier,  c'est-à-dire  d’écrire  très-vile  une  dépêche;  ce 
système  consiste  dans  un  appareil  à trois  touches,  dans  lequel  la  première  touche 
fait  les  points,  la  seconde  les  lignes,  et  la  troisième  laisse  les  intervalles.  Malgré 
ces  perfectionnements,  on  préfère  employer  dans  la  pratique  le  levier-clef,  quand 
il  s’agit  du  télégraphe  de  Morse. 
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mouvement  uniforme,  comme  Hans  le  télégraphe  de  Morse,  sous 
la  pointe  qui  reste  toujours  en  contact  avec  lui,  en  glissant  le 
long  d'un  cylindre  métallique  qui  est  lui-même  en  contact 
avec  le  sol  ( fig.  391  ).  Quand  le  courant  électrique  arrive,  et  ne 

dure  qu'un  instant,  la  décom- 
position chimique  ne  s’effectue 
que  sur  le  point  du  papier  qui 
est  dans  ce  moment  même  en 
contact  avec  la  pointe;  elle 
cesse  immédiatement  après. 
Aussi,  il  n'apparalt  sur  le  pà- 
Fig.  391.  pier  qu’un  point  bleu.  Si,  au 

contraire,  le  courant  électrique  a duré  un  certain  temps  pen- 
dant lequel  le  papier  se  soit  déplacé  sous  la  pointe,  il  en  résulte 
un  trait  bleu,  et  ainsi  de  suite.  De  cette  manière,  on  obtient  à la 
station  d'arrivée,  un  tirage  exact  de  la  composition  exécutée 
à celle  de  départ. 

Dans  le  premier  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain,  la 
feuille  de  papier  impréguée  de  la  solution  de  cyanure  avait  la 
forme  d’un  grand  disque  et  reposait  sur  un  disque  de  métal 
auquel  un  mouvement  d'horlogerie  imprimait  une  rotation 
excentrique  très-rapide,  calculée  de  façon  que  la  pointe  de  fer 
y traçât  une  spirale.  L’alternative  de  points  et  de  lignes  se 
trouvait  ainsi  reproduite  en  bleu,  en  décrivant  une  hélice  à 
tours  serrés,  parlant  du  centre  et  allant  jusqu’à  la  circonfé- 
rence. Malgré  l'excessive  rapidité  de  la  transmission  de  la 
dépêche  qu’on  obtient  avec  ce  système,  puisqu’on  est  parvenu 
à transmettre  jusqu’à  quinze  cents  lettres  par  minute,  on  a 
donné  généralement  la  préférence  à la  combinaison  dans  la- 
quelle une  bande  de  papier  se  déroule  sous  la  pointe  positive  de 
fer  d’une  manière  analogue  à ce  qui  a lieu  dans  le  télégraphe  de 
Morse.  La  dépêche  est  expédiée  moins  rapidement,  il  est  vrai, 
mais  elle  est  plus  nette,  et  on  ne  risque  pas,  comme  cela  arrive 
quelquefois  avec  le  système  du  mouvement  en  spirale,  de  passer 
des  signes,  ce  qui  exige  qu’on  recommence. 

Nous  devons  ajouter  encore  que  dans  le  télégraphe  électro- 
chimique, on  fait  ordinairement  usage , comme  avec  celui  de 
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Morse,  d'un  relais  et  d’une  pile  locale  dont  le  piMe  positif  doit 
communiquer  avec  la  pointe  d’acier,  tandis  que  son  pôle  négatif 
aboutit  au  cylindre  sur  la  surface  duquel  se  déroule  la  bande 
de  papier  humectée  (fig.  391).  Le  papier  doit  être  préalable- 
ment trempé  dans  une  dissolution  préparée  comme  suit  : Eau 
100  parties;  azotate  d'ammoniaque  150;  et  ferro-cyanvre  jaune 
de  potassium  5.  La  présence  de  l’azotate  d'ammoniaque  rend 
le  papier  assez  hygroscopique  pour  être  toujours  dans  l’état 
d’humidité  qu’exige  la  manœuvre  télégraphique. 

Le  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain  fonctionne,  en 
Angleterre,  sur  une  étendue  de  300  kilomètres,  de  Londres  à 
Manchester  et  de  Manchester  à Liverpool,  il  est  vrai,  concur- 
remment avec  d’autres.  11  est  égalemeut  très-répandu  en  Amé- 
rique, où  il  sert  à transmettre,  avec  une  très-grande  célérité, 
les  débats  du  congrès  et  des  cours  d’assises  dans  des  cas  im- 
portants. Malgré  ses  avantages,  qui  consistent  essentiellement 
dans  une  rapidité  plus  grande  pour  la  transmission  des  dépêches 
et  dans  moins  de  chance  d’interruption  par  l'imperfection  de 
l'isolement,  l'intensité  du  courant  pouvant  être  plus  faible,  le 
télégraphe  électro-chimique  a dû  cependant,  pour  l’usage  habi- 
tuel, céder  le  pas  au  télégraphe  de  Morse,  dont  la  manipulation 
est  plus  simple  et  plus  commode,  vu  qu'elle  n’exige  ni  la  trans- 
cription préalable  de  la  dépêche,  ni  la  préparation  d’un  papier 
particulier.  Toutefois,  le  procédé  électro-chimique  a trouvé 
encore  une  application  importante  dans  la  construction  d'un 
télégraphe  particulier,  dont  l’idée,  déjà  mise  en  avant  il  y a 
quelques  années  par  M.  Bakewell,  a été  réalisée  d'une  manière 
différente  et  avec  un  succès  remarquable  par  M.  l’abbé  Caselli 
de  Florence.  Nous  allons  chercher  à en  faire  comprendre  le 
principe,  en  nous  aidant  des  documents  que  l’auteur  a bien 
voulu  mettre  à notre  disposition. 

Les  télégraphes  enregistreurs  dont  nous  avons  parlé,  sont  ou 
des  télégraphes  imprimeurs  ou  des  télégraphes  qui  transmettent 
les  dépêches  au  moyen  de  signes  conventionnels.  Le  nouveau 
télégraphe  électro-chimique  de  M.  Caselli,  qu'il  a nommé 
pantographique,  reproduit  sur  du  papier  ordinaire,  en  carac- 
tères colorés,  une  image  parfaitement  exacte  (un  foc  simile)  de 
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l’écriture  ou  (lu  ilessiu  quelconque  qu’on  veut  transmettre 
d’une  station  à l’uutre,  et  cela  quelles  que  soient  la  forme  et  la 
complication  du  dessin  ou  de  l'écriture.  Pour  obtenir  ce 
résultat,  on  commence  par  écrire  la  dépêche  à la  plume,  avec 
de  l'encre  noire  ordinaire,  sur  un  papier  dont  la  surface  est 
recouverte  d'une  couche  mince  d'étain  ou  d’argent  (papier 
argenté),  puis  on  la  place  entre  deux  cylindres  qui  font  par- 
tie de  l’appareil  transmetteur  ; aussitôt  qu'on  a fermé  le  circuit 
de  la  ligne  télégraphique,  la  copie  de  l’original  apparaît  sur  un 
papier  chimique  disposé  entre  deux  autres  cylindres  qui  se 
trouvent  également  au  récepteur. 

Il  nous  serait  difQcile  de  faire  une  description  détaillée  du 
système  télégraphique  imaginé  par  M.  Caselli,  et  dont  nous 
avons  vu  à Florence  les  premières  épreuves  avec  des  appareils 
qui  n’ont  pas  encore  entièrement  la  forme  que  l’auteur  se 
propose  de  leur  donner;  nous  nous  bornerons  donc  à exposer 
sommairement  les  principes  scientifiques  sur  lesquels  repose 
celte  belle  invention,  tout  en  faisant  les  réserves  dues  aux 
droits  de  propriété  de  l’auteur  *. 

Il  faut,  avant  tout,  observer  que  le  courant  électrique  qui 
circule,  d'une  station  à l’autre,  par  un  seul  fil,  est  employé,  dans 
ce  système,  à produire  deux  effets  bien  distincts  : savoir  à régler 
les  mouvements  mécaniques  des  appareils  télégraphiques,  et  à 
faire  naître,  par  une  action  électro-chimique,  les  caractères  de 
la  dépêche.  La  condition  la  plus  importante  à réaliser  était 
d’obtenir  un  accord  parfait  entre  les  mouvements  du  trans- 
metteur et  ceux  du  récepteur.  Ce  but  a été  atteint  d'une  manière 
très-satisfaisante  par  une  heureuse  application  de  l'isochro- 
nisme des  oscillations  du  pendule. 

Supposons  deux  pendules  égaux  de  la  longueur  d’un  mètre, 
suspendus  chacun  par  un  axe  horizontal  et  chargés  chacun 
d’un  poids  de  20  kilogrammes,  qui  consiste  dans  un  électro- 
aimant rectiligne1 2.  Ces  pendules,  placés  dans  deux  stations 

1 M.  Caselli  a du  reste  pris  pour  sa  découverte  des  brevets  d’invention  dans  les 
divers  pays  de  l’Europe,  notamment  en  France  et  en  Angleterre. 

* M.  Caselli,  en  me  montrant  son  appareil,  me  flt  remarquer  qu’il  avait 
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correspondantes,  constituent  la  partie  essentielle  des  appareils, 
et  sont  reliés  entre  eux  par  le  lil  de  ligne.  Le  courant  conduit 
par  ce  fil  doit  traverser  les  verges  de  ces  mêmes  pendules  pour 
achever  son  circuit.  Maintenant  si  on  dévie  ces  pendules  de  la 
verticale  d’un  certain  angle,  l’électro-aimant  dont  chacun 
d’eux  est  muni,  reçoit  une  aimantation  par  l’effet  d’une  pile 
locale  et  demeure  fixé  contre  une  armure  de  fer  forgé  qu’il 
rencontre  à l'extrémité  de  l'oscillation.  Mais  aussitôt  que  ces 
pendules  sont  parvenus  à cette  extrémité,  le  courant  de  ligne 
interrompt  le  circuit  des  piles  locales,  et  les  pendules,  aban- 
donnés simultanément  à l’action  de  la  pesanteur,  marchent 
vers  un  second  point  d'arrêt  situé  de  l’autre  côté  de  la  verticale, 
à la  même  distance  que  le  premier;  ils  rencontrent  également 
là  une  pièce  de  fer  forgé  qui,  après  avoir  attiré  l'électro-aimant 
fixé  à leur  extrémité,  laisse  passer  le  courant  de  ligne,  dont  l’effet 
est  d'interrompre  de  nouveau  l’action  des  piles  locales  et,  par 
conséquent,  de  détruire  l'aimantation , ce  qui  permet  aux  pen- 
dules de  recommencer  leur  oscillation,  et  ainsi  de  suite.  De 
cette  mauière,  le  synchronisme  des  mouvements  des  deux  pen- 
dules est  réglé  par  l'action  du  même  courant  électrique  et  est 
ainsi  soustrait  à l'effet  de  toute  cause  perturbatrice. 

Le  courant  de  ligne,  après  avoir  réglé  le  mouvement  des 
pendules  à leur  point  de  départ,  reste  libre  pendant  toute  la 
durée  de  leur  oscillation  de  manière  à pouvoir  être  employé 
à la  reproduction  de  la  dépêche.  La  disposition  de  l'appareil 
permet  à ce  courant  de  circuler,  pendant  tout  ce  temps,  d'une 
pointe  de  platine  qui,  dans  le  transmetteur,  glisse  en  ligne 
directe  sur  la  surface  du  papier  métallique,  recouverte,  comme 
nous  l'avons  dit,  de  la  dépêche  écrite  d'avance  à la  plume,  à 
une  pointe  métallique  (d’acier  ou  de  fer)  qui,  par  un  mouve- 

adopté  pour  les  électro-aimants  Axés  aux  extrémités  des  pendules,  la  forme  ima- 
ginée par  M.  Cecdii,  physicien  distingue  de  Florence,  et  me  Bt  ressortir  les  avan- 
tages que  dans  plusieurs  cas  cette  forme  présente  comparativement  à celle  des 
électro-aimants  en  fer  h cheval.  L'électro  -aimant  de  >1.  Cecchi  consiste  dans  un 
cylindre  de  fer  rectiligne  terminé  par  deux  masses  cubiques  de  dimensions  plus 
considérables  que  le  cylindre  autour  duquel  est  enroulé  le  Aide  cuivre  recouvert 
de  soie  qui  doit  transmettre  le  courant. 
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ment  semblable,  glisse  dans  le  récepteur  le  long  de  la  surface 
du  papier  préparé  chimiquement  A chaque  oscillation  des 
pendules,  on  voit  se  répéter,  d’une  manière  parfaitement  iden- 
tique, sur  les  deux  appareils,  le  mouvement  rectiligne  des  deux 
pointes  métalliques,  en  même  temps  que  les  papiers  se  dérou- 
lent d'une  fraction  de  millimètre  par  le  mouvement  des 
cylindres  sur  lesquels  ils  sont  placés1  2.  Comme  l’encre  avec 
laquelle  la  dépêche  est  écrite  est  un  mauvais  conducteur  de 
l’électricité,  il  est  facile  de  concevoir  qu’il  se  produit  une  mo- 
dification dans  l’intensité  du  courant  de  ligne  chaque  fois  que 
la  pointe  de  platine  du  transmetteur  rencontre  un  trait  d'écri- 
ture, d’où  résulte  en  même  temps  un  changement  dans  l’action 
qu’opère  continuellement  sur  le  papier  chimique  la  pointe  du 
récepteur.  Par  l’effet  d'une  combinaison  particulière  qui  cons- 
titue l’une  des  parties  les  plus  nouvelles  et  les  plus  ingénieuses 
du  système  télégraphique  de  M.  Caselli,  l’altération  dans  l'in- 
tensité du  courant  produite  par  la  résistance  de  l’encre  au 
passage  de  l'électricité,  plus  grande  que  celle  que  présente  la 
surface  métallique  du  papier,  détermine  un  renversement  de 
polarité  dans  la  pointe  du  récepteur.  Elle  devient  positive  de 
négative  qu'elle  était,  ce  qui  produit  sur  le  papier  une  colora- 
tion d'où  résulte  un  ensemble  de  lignes  et  de  points  colorés  qui 
reproduisent  la  parfaite  image  de  la  dépêche  originale  tracée  à 
la  plume.  Le  renversement  instantané  dans  la  direction  du 
courant  opère  un  effet  chimique  tellement  rapide,  qu’on  peut 
ainsi  reproduire  immédiatement  les  traits  les  plus  délicats  de 
l'écriture  et  du  dessin.  Remarquons  que,  tant  que  la  pointe  du 
récepteur  est  négative,  le  courant,  tout  en  passant,  n'altère 
point  la  couleur  du  papier,  de  sorte  que  l'effet  du  passage  de 
la  poiute  du  transmetteur  sur  les  traits  tracés  à l'encre  n'est 
pas  de  déterminer  le  passage  du  courant  sur  le  papier  chimique, 

1 II  ne  faut  pas  oublier  que  ce  papier  est  roulé  autour  d'un  cylindre  métallique, 
qui  permet  de  compléter  le  circuit,  de  sorte  que  le  courant  passe  A travers  le  pa- 
pier entre  la  pointe  métallique  et  le  cylindre. 

* M.  Caselli  a réussi  A faire  marcher  les  pointes  avec  une  telle  rapidité  que  la 
transmission  d'une  dépêche,  meme  d'une  asset  grande  étendue,  peut  s'opérer  au 
moins  aussi  vite  que  par  les  autres  procédés  télégraphiques  les  plus  usuels. 
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puisque  ce  courant  passait  déjà,  mais  simplement  de  changer 
sa  direction.  Il  serait  à désirer  que  M.  Caselli  fit  connaître  la 
combinaison  au  moyen  de  laquelle  il  obtient  ce  résultat,  et 
qu’il  détachât  cette  partie  de  ses  recherches  de  son  grand  tra- 
vail sur  le  télégraphe  qu’il  a imaginé,  d'autant  plus  que  la 
méthode  par  laquelle  il  réussit  à renverser  si  instantanément 
le  sens  d'un  courant,  de  telle  façon  qu'il  ne  s'écoule  pas  de 
1 temps  appréciable  entre  le  passage  du  courant  dans  un  sens  et 
son  passage  en  sens  contraire,  pourrait  conduire,  dans  son 
application,  à des  résultats  fort  intéressants,  particulièrement 
en  ce  qui  concerne  les  rapports  qui  existent  entre  la  constitution 
moléculaire  des  corps  et  les  effets  que  produit  sur  eux  la  trans- 
mission de  l’électricité. 

d.  Télégraphe»  magnéto-électriques. 

Dans  tous  les  télégraphes  électriques  dont  nous  avons  parlé 
jusqu'ici,  la  source  de  l’électricité  est  une  pile  voltaïque  com- 
posée d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  couples  établis  eux- 
mêmes  suivant  différents  modes.  En  général,  on  emploie  pour 
le  courant  de  ligne  des  piles  à sulfate  de  cuivre,  et  à eau  légè- 
rement acidulée,  composées  de  couples  plus  ou  moins  nombreux 
suivant  la  résistance  à vaincre,  mais  de  dimensions  peu  consi- 
dérables. Ces  piles  peuvent  fonctionner  pendant  plusieurs  mois, 
si  l'on  a soin  de  remettre  de  temps  à autre  des  cristaux  de  sul- 
fate de  cuivre  dans  le  vase  même  où  plonge  le  cuivre  du  couple. 
On  préfère,  pour  les  piles  locales  dont  le  courant  a une  résis- 
tance beaucoup  moindre  à surmonter,  des  couples  de  Grove  ou, 
plutôt,  de  Bunzen.  Nous  avons  vu  toutefois  que  Gauss  et  Weber 
avaient  eu  dès  l’origine  l’idée  de  se  servir  des  courants  d’in- 
duction pour  les  communications  télégraphiques,  et  que  Stein- 
heil  avait  réalisé  en  grand  cette  idée.  Plus  tard,  Wheatstone 
construisit  un  télégraphe  à cadran  dont  le  manipulateur  con- 
sistait en  une  espèce  de  machine  de  Clarke,  qui  donnait  pour 
chaque  tour  de  la  manivelle  un  nombre  de  courants  induits 
correspondant  avec  les  lettres  du  récepteur;  les  courants  in- 
iu.  27 
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duits  étant  instantanés,  on  conçoit  qu’il  n’y  a pas  besoin  d’in- 
terrupteurs comme  avec  les  courants  continus  des  piles  vol- 
taïques. Il  en  résulte  qu’une  simple  armature  de  fer  doux 

entourée  d'uu  (il  de  métal  recouvert  de  soie,  mobile  devant 
un  aimant  fixe,  sert  à la  fois  de  source  d'électricité  et  de  mani- 
pulateur. Les  courants  d’induction  ont  une  tension  suffisante 
pour  vaincre  la  résistance  des  fils  de  ligne  même  les  plus  longs, 
ainsi  que  l’a  démontré  Wheatslone  par  une  série  de  recherches 
faites  avec  beaucoup  de  soin.  Un  télégraphe  de  ce  genre,  établi 
par  lui-même  à la  gare  du- chemin  de  fer  de  Rouen  depuis  dix 
ans,  continue  à fonctionner  très-régulièrement  ; il  a toutefois 
l’inconvénient  d’être  un  peu  lent  à cause  du  grand  nombre  de 
révolutions  que  l’éleclro-aimant  doit  exécuter  pour  que  l’ai- 
guille du  récepteur  passe  d’une  lettre  à une  autre;  ajoutons 
qu’il  y a toujours  au  manipulateur  un  cadran  divisé  qui  porte 
les  lettres  de  l’alphabet  comme  celui  du  récepteur,  et  une 
aiguille  dont  la  marche  est  parfaitement  semblable  également 
à celle  du  récepteur.  M.  Lippens  a modifié  le  télégraphe  ma- 
gnéto-électrique à cadran  de  Wheatslone,  en  faisant  usage  d'une 
bobine  fixe  dans  le  manipulateur,  et  en  rendant  mobile  seule- 
ment l’armature  en  fer  doux  intérieure  qui  est  munie  de  parties 
plus  proéminentes  que  les  autres,  qui  s’aimantent  en  passant 
devant  les  pôles  de  forts  aimants  fixes.  Il  résulte  de  cette  ai- 
mantation la  production  dans  la  bobine  de  courants  induits  qui 
agissent,  par  l’intermédiaire  du  fil  de  ligne,  dans  le  récepteur. 

Les  courants  induits,  soit  magnéto-électriques,  ont  été  en- 
core appliqués  à la  télégraphie  électrique  sous  une  forme  diffé- 
rente de  celle  qui  consiste  à les  employer  simplement  à faire 
marcher  l’aiguille  du  télégraphe  à cadran.  Cette  forme  a été 
imaginée  par  Henley  et  appliquée  par  la  Compagnie  du  télé- 
graphe magnétique  établie  à Liverpool.  Le  courant  est  produit 
par  des  électro-aimants,  soit  armatures  en  fer  doux  entourées 
d’un  fil  conducteur,  dont  les  pôles  se  meuvent  dans  une  posi- 
tion très-rapprochée  des  pôles  de  forts  aimants  permanents 
représentés  en  A (fig.  392).  Les  électro-aimants  sont  mis  eu 
mouvement  par  des  leviers  qui  sortent  de  chaque  côté  de  laçage 
où  est  renfermé  tout  l'appareil,  de  sorte  que  la  même  personne 
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peut  les  faire  marcher  au  moyen  de  ses  deux  mains.  Un  ressort 
les  ramène  à leur  position  primitive  dès  que  la  main  cesse 
d’agir.  A chaque  pression  exercée  sur  les  leviers,  il  y a pro- 
duction d’un  courant  induit,  et  dès  que  la  pression  cesse,  tin 
autre  courant  également  instantané,  mais  dirigé  en  sens  con- 


traire, est  développé.  Les  courants  ainsi  produits  sont  transmis 
par  les  fils  de  ligne  à la  station  où  est  le  récepteur,  et  vont  tra- 
verser les  fils  d’électro-aimants  disposés,  comme  on  le  voit  dans 
la  ligure  392,  au-dessous  de  la  tablette  sur  laquelle  sont  pla- 
cées les  aiguilles  indicatrices.  Les  électro- aimants  agissent 
chacun,  au  moment  de  leur  aimantation,  sur  un  petit  aimant 
permanent  suspendu  au-dessous  de  la  tablette,  mais  qui  a le 
même  axe  que  l’aiguille  indicatrice  à laquelle  il  est  parallèle. 
11  en  résulte  une  déviation  de  cette  aiguille  au  moment  où 
l’électro-aimant  est  aimanté  par  le  courant  induit,  et  cette  dé- 
viation persiste  par  l'effet  de  l’attraction  du  fer  doux  de  lelectro- 
aimant  sur  le  petit  aimant  mobile,  jusqu'à  ce  que  le  courant 
induit,  dirigé  en  sens  contraire  du  premier,  vienne  changer  la 
polarité  de  l’électro-aimant  et  en  même  temps  le  sens  de  dé- 
viation de  l’aiguille.  On  peut  donc,  à la  station  de  départ,  faire 
dévier  chacune  des  aiguilles  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  en 
pressant  sur  les  leviers  ou  en  cessant  de  presser,  et  reproduire 
ainsi  toutes  les  combinaisons  du  télégraphe  à aiguilles  de 
Wheatstone  que  nous  avons  décrit  plus  haut.  La  figure  392 
rëprésente  un  télégraphe  magnéto-électrique  à deux  aiguilles, 
ce  qui  exige  deux  fils  de  ligne  outre  le  retour  par  la  terre.  Ou 
peut  n’avoir  qu’une  aiguille,  ce  qui  permet  de  se  contenter  d’un 
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seul  fil  ; mais  dans  ce  cas  on  emploie  avec  avantage  l’alphabet 
de  Morse  pour  la  transmission  des  dépêches.  On  grave  sur  le 
cadran  ces  signaux;  une  double  oscillation  correspond  à un 
point,  et  un  temps  d’arrêt  à une  ligne.  Pour  produire  la  double 
oscillation  ou  le  point,  on  presse  sur  une  touche  d’ivoire  du 
manipulateur  et  on  l’abandonne  aussitôt;  la  pression  sur  la 
touche  d’ivoire  amène  le3  électro-aimants,  en  leur  faisant  faire 
un  quart  de  révolution,  devant  les  pôles  des  aimants,  et  produit 
ainsi  un  courant  instantané;  l’abandon  de  la  touche  fait,  au 
moyen  du  ressort,  revenir  les  électro-aimants  à leur  position 
primitive,  et  produit  un  second  courant  instantané  dirigé  en 
sens  contraire  du  premier.  Cette  double  action  détermine  la 
double  oscillation  en  faisant  dévier  l’aiguille  d'abord  à gauche, 
ensuite  à droite.  Pour  faire  faire  un  temps  d’arrêt  à l’aiguille, 
on  tient  abaissée  quelques  instants  la  touche  du  manipulateur; 
la  déviation  de  l'aiguille  du  récepteur  dure  un  moment,  parce 
que  le  magnétisme  développé  dans  l’électro-aimant  par  le  cou- 
rant induit  ne  cesse  pas  instantanément  comme  ce  courant,  et 
que  d’ailleurs  l'éleclro-aimant  agit  comme  fer  doux;  mais, 
lorsque  la  touche  se  relève,  le  sens  du  magnétisme  chaDge,  et 
l'aiguille  revient  à sa  position  primitive. 

Remarquons  qu’on  peut  obtenir  les  changements  de  position 
de  l’électro-nimant  du  manipulateur  par  rapport  à l’aimant 
fixe , non-seulement  par  urt  mouvement  de  rotation  effectué 
autour  d’un  axe  horizontal,  comme  dans  la  machine  de  Clarke, 
mais  aussi  en  éloignant,  à l’aide  d’un  levier,  l’électro- aimant 
de  l'aimant  ; c'est  également  en  appuyant  et  en  enlevant  la  main 
qu’on  produit  le  double  mouvement.  Ce  second  moyen  parait 
dans  la  pratique  plus  simple  et  plus  régulier;  aussi  a-t-il  été 
adopté  dans  les  télégraphes  magnéto-électriques  les  plus  per- 
fectionnés. , 

On  joint  toujours  au  récepteur,  dans  les  télégraphes  ma- 
gnéto-électriques comme  dans  les  autres,  une  alarme  ou  son- 
nerie destinée  à avertir  qu’une  dépêche  va  être  transmise;  on 
la  fait  même  marcher  en  même  temps  que  l’aiguille  du  récep- 
teur, et  le  bruit  qui  en  résulte  coïncide  avec  les  oscillations  de 
celte  aiguille.  Au  reste,  les  courants  magnéto-électriques  sont 
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très-commodes  pour  faire  marcher  les  alarmes,  vu  que  les  ap- 
pareils qui  les  produisent  sont  toujours  prêts  à entrer  en  fonc- 
tion. Cet  avantage  existe  moins,  il  est  vrai,  pour  leur  emploi 
en  général  dans  la  télégraphie;  mais  ils  ont  celui  de  rendre  la 
construction  du  manipulateur  beaucoup  plus  simple,  puisqu'il? 
sont  instantanés  par  eux-mêmes;  enfin,  il  résulte  de  ce  qu’ils 
sont  alternativement  en  sens  inverse  qu’on  évite,  en  s’en  ser- 
vant, la  durée  de  l'aimantation  du  fer  doux  qui,  quelquefois, 
ne  cesse  pas  immédiatement  avec  le  courant  qui  la  détermine, 
mais  surtout  la  production  d’elfets  statiques  dans  les  conduc- 
teurs sous-marins  et  souterrains,  qui  nuisent,  comme  nous  le 
verrons  dans  l’instant,  à la  rapidité  de  la  transmission  des 
dépêches  quand  on  se  sert  des  courants  ordinaires. 

e.  Conducteurs  employés  dans  les  lignes  télégraphiques. — Trans- 
mission simultanée  de  deux  dépêches  par  un  seul  conducteur 

en  sens  contraires. 

Nous  avons  vu,  en  commençant  ce  paragraphe,  qu'il  y a dans 
tout  système  télégraphique  trois  choses  à considérer  : les  appa- 
reils mêmes  destinés  à transmettre  et  à recevoir  les  signaux, 
les  moyens  de  produire  l’électricité  nécessaire  pour  la  trans- 
mission des  signaux,  et  enfin  le  mode  de  communication  ou 
les  conducteurs  qui  permettent  de  faire  passer  un  courant 
d’une  station  à l’autre.  Nous  nous  sommes  étendus  suffisam- 
ment sur  le  premier  point;  nous  nous  sommes  également  oc- 
cupés du  second,  en  signalant  les  diverses  sources  électriques 
dont  on  fait  généralement  usage  dans  les  stations  télégraphi- 
ques. Quant  au  troisième  point,  nous  ne  l’avons  traité  qu’en 
partie  et  qu’en  passant,  et  nous  avons  renvoyé  à un  article 
spécial  les  développements  qu'il  exige. 

Nous  avons  déjà  vu  qu'il  existe  trois  modes  de  communica- 
tion électrique  entre  deux  stations  télégraphiques;  savoir  : les 
conducteurs  aériens,  c’est-à-dire  les  fils  suspendus  en  l'air,  les 
conducteurs  souterrains  ou  sous-marius,  et  enfin  le  sol  lui- 
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même  ; nous  allons  examiner  successivement  ce  qui  concerne 

chacun  de  ces  modes. 


Les  fils  qu’on  emploie  gé- 
néralement pour  les  lignes 
aériennes  sont  des  fils  de  fer 
d’environ  4 millimètres  de 
diamètre,  recouverts  d’une 
couche  de  zinc  pour  les  ren- 
dre moins  oxydables.  Com- 
me nous  l'avons  vu,  ils  sont 
supportés  par  des  poteaux 
espacés  convenablement,  et 
sur  lesquels  sont  fixés  des 
supports  isolants  tantôt  en 
porcelaine,  comme  en  An- 
gleterre et  en  France,  tantôt 
en  verre,  comme  en  Allema- 
gne et  en  Suisse;  ces  der- 
niers sont  en  verre  de  bou- 
teille : ils  surmontent  le  po- 
teau et  sont  terminés  par  une 
espèce  de  champignon  à bou- 
ton également  en  verre,  au- 
tour duquel  le  fil  de  ligne 
est  entortillé  (üg.  393).  On 
fixe  quelquefois  au  même  po- 


Flg.  393.  Fig.  39i. 

teau  plusieurs  de  ces  supports  en  verre,  quand  il  y a plusieurs 
fils  télégraphiques  à établir  entre  deux  stations.  La  figure  394  re- 
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présente  ladisposition  que  l'expérience  a indiquée,  en  Suisse,  être 
la  meilleure;  on  y trouvera  même  les  dimensions  en  pieds  et 
pouces  des  différentes  parties  de  l'appareil  et  des  distances  qui  les 
séparent*.  En  Angleterre,  chaque  poteau  est  recouvert  d’un  toit 
et  porte  à son  extrémité  supérieure  une  rainure  dans  laquelle  se 
trouvent  fixés  de  doubles  cènes  en  faïence  brune  au  travers  des- 
quels passent  les  fils  de  la  ligne.  Il  existe  aussi,  ainsi  que  nous 
l’avons  déjà  dit,  en  Angleterre  et  en  France,  outre  les  poteaux 
souteneurs,  des  poteaux  extenseurs  qui  ont  des  dimensions  plus 
considérables  que  les  autres,  car  ils  doivent  résister  à la  traction 
assez  forte  qu’on  exerce  sur  les  fils  pour  les  tendre I. 

Un  des  inconvénients  des  lignes  aériennes,  c'est  que  les  con- 
ducteurs y sont  exposés  aux  effets  de  l’électricité  atmosphérique 
qui,  nou-seulement,  comme  on  l’a  vu  en  maintes  occasions, 
peut  agir  sur  les  appareils  télégraphiques  et  donner  lieu  ainsi 
à des  erreurs,  mais  qui  risque  aussi,  ainsi  que  cela  arrive  quel- 
quefois, d’occasionner  des  dégâts  et  même  des  accidents  en 
pénétrant,  au  moyen  des  fils,  jusque  dans  l’intérieur  des  sta- 
tions. On  a bien  eu  soin,  dans  les  lignes  anglaises’,  de  sur- 
monter les  poteaux  d'une  pointe  qui  communique  avec  le  sol 
par  un  fil  conducteur;  il  est  vrai  que  l'électricité  atmosphé- 
rique, en  s'écoulant  par  cette  voie,  ne  risque  plus  de  briser  les 
poteaux;  mais  cette  précaution  ne  l'empêche  pas  d'agir  sur  les 
fils  eux-mèmes  dans  l'intervalle  compris  entre  deux  poteaui, 
et  de  trouver  par  leur  moyeu  une  voie  facile  pour  pénétrer 
jusqu'au  sol.  Lorsque,  d'après  l’apparence  du  ciel,  on  recon- 
naît les  symptômes  d'un  orage,  on  met,  à l aide  d'un  commu- 
tateur, le  fil  de  ligne  directement  en  communication  avec  la 
terre,  ce  qui  permet  à l'électricité  atmosphérique  de  s’écouler 
dans  le  sol  ; mais  lorsque  l’appareil  télégraphique  est  en  fonc- 
tion, celte  électricité  ne  pouvant  se  décharger  directement  dans 
le  globe  terrestre,  il  est  nécessaire  d’avoir  des  moyens  de  se 

1 Dut  expérience!  comparaiUves  faites  en  Suiaae,  entre  les  supports  en  verre  et 
ceux  en  porcelaine,  tels  qu'on  les  fabrique  en  France  avec  beaucoup  de  soin,  ont 
fait  donner  la  préférence  aux  premiers. 

* Voyex  ligure  379,  p.  361. 

* Figure  *79,  p.  361.  , 
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meltrc  à l’abri  des  accidents  qui  peuvent  résulter  de  la  trans- 
mission, souvent  imprévue,  d’une  forte  décharge  électrique. 
M.  Walker  a imaginé,  dans  ce  but,  d'installer  dans  chaque  sta- 
r.  lion  un  parafoudre  construit  comme  suit  : Un  cy- 
lindre  creux  C de  cuivre  (fig.  395),  de  1 millimètre 
et  demi  d'épaisseur,  est  mis  en  communication 
- ‘ avec  le  sol  par  un  gros  fil  de  cuivre  E ; il  est  isolé 
du  fil  de  ligne  qui  arrive  en  F,  par  un  disque  de 
buisD;  une  bobine  B B,  également  en  buis,  recou- 
verte de  trois  ou  quatre  couches  de  fil  de  cuivre 
revêtu  de  soie,  et  plus  fin  que  tous  ceux  qui  en- 
trent dans  la  formation  de  l'appareil  télégraphi- 
que, est  placée  dans  l’intérieur  du  cylindre  dont 
elle  remplit  la  capacité  inférieure.  Le  fil  de  la  bo- 
bine communique,  par  une  de  ses  extrémités,  avec  la  tige  B, 
et,  par  l’autre,  à un  disque  de  cuivre  F,  situé  au  bas  de  l'appareil, 
isolé  du  cylindre  de  cuivre  par  un  disque  de  buis;  enfin  le  fil  de 
ligne  communique  avec  F,  au  moyen  de  deux  liges  de  cuivre  qui 
portent  deux  noix  ou  écrous  M et  N,  munis,  sur  leur  circonfé- 
rence, de  pointes  rapprochées  autant  que  possible  des  parois  inté- 
rieures du  cylindre;  des  pointes  partant  du  disque  supérieur  de 
cuivre  s'approchent  également  du  cylindre  métallique  C en 
communication  avec  le  sol;  d’autres  poiules  partant  de  la  base 
du  même  cylindre  s’approchent  du  disque  de  cuivre  placé  en 
bas.  Maintenant  voici  comment  les  choses  se  passent  : le  courant 
de  ligne  arrivant  en  F parvient,  par  la  tige  intérieure,  au  fil 
fin  de  la  bobine  qu’il  traverse  pour  ressortir  en  E,  aller  de  là 
aux  appareils  télégraphiques,  sans  risquer  de  se  rendre  dans 
le  sol,  le  cylindre  C,  et  par  conséquent  le  fil  E,  étant  isolés  par 
les  disques  de  buis  supérieur  et  inférieur.  Mais,  si  le  fil  de  ligne 
est  chargé  d’électricité  atmosphérique,  cette  électricité  peut  se 
décharger  sur  le  cylindre  C,  et  par  conséquent  sur  le  sol,  au 
moyen  des  pointes  supérieures  et  inférieures  qui  rapprochent 
ce  cylindre  des  disques  F et  F,  ; il  y a plus,  cette  électricité  peut 
encore  s'échapper  par  les  pointes  dont  sont  munies  les  disques 
intérieurs  M et  N,  et  enfin,  s’il  en  reste  encore,  elle  brûlera  le 
fil  fin  de  la  bobine  de  préférence  au  fil  plus  gros  de  l’électro- 
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aimant  de  l’alarme  ou  de  l’appareil  télégraphique.  C'est  ce  qui 
arrive  quand  la  décharge  d’électricité  atmosphérique  est  très- 
forte.  M.  Walker  cite  le  cas  d’un  orage  très-violent  où  la  foudre 
entra  dans  deux  stations,  dont  l'une,  privée  du  parafoudre  que 
nous  venons  de  décrire,  eut  les  fils  de  ses  appareils  entièrement 
détruits  et  les  appareils  eux-mémes  très-endommagés,  tandis  * 
que  l’autre  conserva  ses  appareils  intacts  ; seulement  le  fil  du 
parafoudre  dont  elle  était  munie  fut  brûlé.  Dans  un  autre  orage, 
où  la  décharge  d'électricité  atmosphérique  fut  moins  violente, 
cette  décharge,  après  avoir  pénétré  jusque  dans  le  fil  de  la 
bobine  par  les  tiges  intérieures,  sauta  au  cylindre  en  brûlant  le 
fil  de  soie  et  dénuda  le  fil  métallique,  mais  sans  le  fondre. 

Le  parafoudre  de  M.  Bréguel  est  construit  d'après  le  môme 
principe  que  celui  de  M.  Walker,  seulement  le  fil  fin  de  la 
bobine  est  remplacé  par  un  fil  de  fer  très-fin  qui  unit  deux 
boulons  métalliques  placés  sur  une  planchette  à une  distance 
de  fi  à 7 centimètres  l'un  de  l'autre.  Ce  fil  est  renfermé  dans  un 
tube  de  verre  pour  être  à l’abri  de  tout  accident  ; il  sert,  comme 
on  le  comprend,  à fermer  le  circuit  de  la  ligne  télégraphique, 
de  telle  façon  que,  s’il  y a un  excès  d'électricité  atmosphérique 
sur  la  ligne,  le  fil  est  fondu  avant  que  les  boutons  soient  atteints; 
les  appareils  sont  ainsi  préservés. 

On  a imaginé  plusieurs  autres  appareils  pour  mettre  à l'abri 
des  effets  de  l'électricité  atmosphérique  les  appareils  télégra- 
phiques. Dans  le  nombre,  nous  citerons  le  suivant  qui  est 
fondé  sur  la  résistance  que  présente  l'alcool  au  passage  du 
courant  électrique.  11  consiste  dans  un  conducteur  en  forme 
d'arc  ou  plutôt  d’U  renversé  qui  est  placé  dans  l'intérieur  d’un 
vase  rempli  d’alcool  ; au  milieu  et  très-près  des  deux  bran- 
ches verticales  de  ce  conducteur,  et  parallèlement  à ces  bran- 
ches, s’élève  une  tige  de  métal  dentelée,  comme  l'est  aussi 
la  lame  elle-même  qui  est  en  forme  d'arc  ; cette  tige  se  termine 
en  pointe  vers  la  sommité  de  l’arc,  mais  sans  la  toucher,  et  est 
en  communication  avec  le  sol  par  son  extrémité  inférieure.  Le 
courant  de  ligne  est  obligé,  pour  arriver  au  télégraphe,  de 
traverser  la  lame  en  forme  d’arc,  qui  est  assez  bien  isolée  au 
moyen  de  l’alcool  pour  que  le  courant  ne  soit  point  dévié;  mais 
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dès  que  l’électricité  atmosphérique  s'y  accumule,  elle  se  trans- 
met, au  moyen  des  pointes,  soit  dentelures  très- rapprochées,  à 
la  tige  intérieure  et  de  là  au  sol.  On  peut  se  passer  d’alcool,  et, 
dans  ce  cas,  on  donne  à l’appareil  une  forme  un  peu  différente; 
c'est  une  sphère  de  métal  traversée  par  le  fil  télégraphique  et 
maintenue  au  centre  d’une  autre  sphère  en  verre,  formée  de 
deu*  hémisphères  réunis  par  un  large  anneau  en  cuivre.  Cet 
anneau  est  armé  intérieurement  de  pointes  peu  distantes  diri- 
gées vers  le  centre  de  la  sphère  métallique  jusqu’à  une  petite 
distance  de  la  surface.  Les  deux  hémisphères  de  verre  sont 
terminés  perdes  tubulures  dans  lesquels  le  fil  conducteur  passe 
en  y étant  mastiqué;  l’appareil  est  disposé  de  manière  que  ce 
• fil  est  horiïonlal  et,  par  conséquent,  l’anneau  de  cuivre  vertical  ; 

la  partie  inférieure  de  cet  anneau  est  munie  d'un  robinet  mé- 
tallique qui  permet  de  faire  le  vide  dans  l’appareil,  si  on  le  juge 
nécessaire;  le  robinet  porte  un  pas  de  vis  qui  doit  recevoir  la 
tige  métallique,  laquelle  est  destinée  à mettre  l'anneau  métal- 
lique en  communication  directeavec  le  sol,  landisquele  conduc- 
teur, qui  conduit  le  courant  du  fil  de  la  ligne  et  la  sphère  qui 
en  fait  partie  restent  complètement  isolés.  On  conçoit  qu'avec 
cet  appareil  l’électricité  atmosphérique,  qui  se  porte  sur  le  fil  de 
ligne  et  qui  serait  communiquée  au  télégraphe,  est  transmise 
au  sol  par  l'intermédiaire  de  la  sphère  et  des  pointes  dont  est 
armé  l'anneau,  lin  semblable  appareil  doit  être,  comme  les 
précédents,  placé  à chaque  station. 

M.  Ilipp,  ayant  remarqué  que  le  courant  induit,  dû  à l’ac- 
tion de  l’électricité  atmosphérique,  tend  à sauter,  suivant  sa 
direction,  d’une  pointe  à une  plaque  et  jamais  d’une  plaque  à 
une  plaque  ou  d’une  pointe  à une  pointe,  a disposé  les  para- 
tonnerres, sur  les  lignes  suisses,  de  façon  que  la  décharge  trouve 
toujours  moyen  de  sauter  d'une  plaque  à une  pointe,  quelle 
que  soit  la  direction  dans  laquelle  elle  chemine  '.  Dans  ce  but, 

1 Cette  disposition  est  une  modification  de  celle  que  Steinbeil  avait  adoptée 
et  qui  consistait  A interrompre  le  fll  de  ligne  en  Avant  a chacune  des  extrémités 
séparées  une  rondelle  en  cuivre  verticale,  les  deux  rondelles  étant  appliquées 
l'une  contre  l'autro , mais  avec  l'interposition  d'une  couche  isolante  (ormee 
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on  interpose  dans  le  fil  de  ligne  une  plaque  métallique  tra- 
versée de  deux  pointes  métalliques,  au-dessous  et  très-près  des 
quelles  est  une  seconde  plaque  com- 
muniquant avec  le  sol  et  munie 
•aussi  de  deux  pointes  également  très- 
rapprochées  de  la  première  plaque 
(fig.  396). 

Ces  dernières  formes  de  paratonnerres,  dont  l'idée  primitive 
appartient  à Sleinheil,  qui,  le  premier,  songea  à soustraire  les 
appareils  télégraphiques  à l'action  de  l’électricité  atmosphé- 
rique, reposent  sur  le  principe  que  cette  électricité,  comme  celle 
qui  est  développée  par  les  machines  électriques  à frottement, 
tend  à passer,  sous  forme  d’étincelle  par  le  plus  court  chemin, 
lors  même  qu'il  y a un  intervalle  isolant,  pourvu  qu'il  soit  très- 
petit,  tandis  que  le  courant  électrique  qui  provient  d'une  pile 
voltaïque  exige  pour  sa  transmission  un  circuit  continu,  et 
parcourra  ce  circuit,  fùt-il  de  plusieurs  centaines  de  milles  de 
longueur,  plutôt  que  de  suivre  une  roule  plus  courte  qui  pré- 
senterait une  légère  interruption.  Ce  principe,  qui  est  une 
conséquence  de  la  différence  de  tension  qui  existe  entre  l’élec- 
tricité produite  suivant  le  premier  mode  et  celle  qui  est  pro- 
duite suivant  le  second,  se  trouve  confirmé  par  l'observation 
qu'avait  faite  Sleinheil,  avant  d'avoir  muni  de  parafoudres  les 
stations  télégraphiques,  que  lorsque  le  fil  de  ligne  se  trouve 
chargé  d'électricité  atmosphérique  cette  électricité  éclate  en 
étincelles  d’un  bout  à l'autre  du  fil  de  l’appareil  télégraphique, 
plutôt  que  de  suivre  tous  les  contours  de  ce  fil,  comme  le  fait 
le  courant  destiné  à donner  les  signaux.  Toutefois,  il  peut 
arriver  qu'il  n'en  soit  pas  toujours  ainsi,  surtout  quand  l'action 
de  l'électricité  atmosphérique  sur  le  fil  de  ligne  est  une  action 
inductrice  qui  détermine  dans  ce  fil  un  courant  instantané,  dont 
l’effet  est  de  produire  nécessairement  une  perturbation  dans 

d'une  étoffe  mince  de  soie,  qui  laisse  passer  la  décharge  duc  à l'électricité  atmo- 
sphérique, niais  non  le  courant  électrique.  Celui-ci  arrive  à l'appareil  par  un 
fil  soudé  i l’une  des  plaques,  et  retourne  dans  le  sol  par  un  second  fil  soudé  h la 
seconde  plaque,  laquelle  est  fixée  h la  partie  du  fil  de  ligne  qui  est  en  communi- 
cation avec  la  lerrt  où  se  rend  également  la  décharge. 


M I.' 
Fig.  3%. 
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les  indications  des  appareils,  mais  sans  neanmoins  y occa- 
sionner de  dégâts  ou  d'accidents  fâcheux.  ... 

Outre  les  perturbations  que  peut  produire  1 électricité  at- 
mosphérique. les  fils  aériens  présentent  bien  d autres  mconxé- 
nients  tels  que  le  défaut  d'isolement  quand  les  poteaux  ““ 
humides  ou  quand  ils  viennent  à être  en  contact  a^idenUlle- 
menl  avec  quelque  corps  plus  ou  moins  conducteur,  tels  en- 
core que  la  facilité  avec  laquelle  ils  peuvent  être  rompus  ou 
renversés  soit  par  l’effet  de  la  malveillance,  soit  par  1 action  d 
vent  ou  de  toute  autre  cause  accidentelle,  tels  enfin  que  les 
obstacles  qui  s'opposent  à leur  installation  quand  ils  sont  ap- 
pelés à traverser  des  lieux  habités  et  en  particulier  des  villes tou 
5e  simples  bourgades.  Aussi,  comme  nous  «vons  dejà  d , 
avait-on  eu  l'idée  de  substituer  aux  conducteurs  aerien  des 
conducteurs  souterrains  formés  de  fils  recouverts  d une  couche 
épaisse  de  gutta-percha;  ce  système,  employé  en  1 russc>  a<™ 
être  abandonné  à cause  des  changements  mo  ecu  aires 
prouve  avec  le  temps  la  gutta-percha  et  qui,  en  permettan  a 
l'humidité  de  s’y  infiltrer,  établissent  une  communication  entre 
le  fil  métallique  intérieur  et  le  sol  et  font  ainsi  denver  lecourant 
de  la  direction  voulue.  On  avait  bien  imaginé  des  moyens  lag 
nieux  fondés  sur  la  loi  de  Ohm  pour  découvrir  les  points  de 
rupture  ; mais  la  fréquence  des  accidents,  jointe  a a î îcu 
de  les  réparer,  ont  paru  des  inconvénients  plus  gran  s que  ceux 
plus  faciles  à surmonter  que  présentent  les  lignes  aeriennes 

dont  l’établissement  est  d’ailleurs  beaucoup  plus  économique. 

Toutefois,  dans  les  villes  où  la  longueur  des  circuits  n est  jamais 
bien  considérable,  l'emploi  des  conducteurs  souterrains  pré- 
senté sous  tant  de  rapports  de  si  grands  avantages  qu  on  es  a 
généralement  adoptés  ; seulement  on  préfère  aux  fils  de  cuivre 
recouverts  de  gutta-percha,  de  simples  fils  de  fer  qui  sont  dépo- 
sés sur  un  lit  de  bitume  et  recouverts  d’une  autre  couche  de 
cette  même  substance;  ces  fils  sont  assez  gros  pour  que  la. 
transmission  du  courant  n'éprouve  aucune  résistance,  et  des  ex- 
périences positives  ont  prouvé  que  leur  isolement  était  suffisant. 
Cependant  les  fils  recouverts  de  gutta-percha  préparés  avec  soin 
peuvent  servir  au  même  usage , et  on  les  emploie  avec  avantage 
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pour  le  passage  des  lignes  télégraphiques  à travers  les  tunnels, 
contre  les  parois  desquels  on  les  fixe  sans  craindre  qu'il  n'en 
résulte  un  défaut  d'isolement. 

Mais  si  l’on  peut  se  passer  de  conducteurs  souterrains  quand 
il  s’agit  des  lignes  télégraphiques  à établir  sur  la  terre  solide, 
il  n’en  est  plus  de  même  pour  celles  qui  doivent  lier  entre  eux 
des  lieux  séparés  par  la  mer.  Dans  ce  cas,  il  faut  de  toute  né- 
cessité que  les  fils  conducteurs  soient  plongés  dans  la  mer  et 
qu'ils  soient  par  conséquent  enveloppés  d’une  couche  bien  iso- 
lante, car  le  plus  petit  point  de  contact  entre  le  fil  métallique 
et  l’eau  de  la  mer  en  faisant  dériver  le  courant,  interrompt  la 
communication  télégraphique.  11  faut  de  plus  que  ces  fils  soient 
mis  à l’abri  non-seulement  de  l'action  prolongée  de  l’eau  de 
mer  qui  pourrait  altérer  la  couche  isolante,  mais  aussi  des 
accidents  auxquels  pourraient  donner  lieu  l'action  des  dents  des 
poissons  ou  la  rencontre  d'objets  durs  et  résistants.  Wheatstone 
qui  le  premier,  dès  l'année  1840,  avait  eu  l'idée  qu'on  pourrait 
établir  des  lignes  télégraphiques  a travers  la  mer,  en  avait  com- 
biné tous  les  moyens  d'exécution,  mais  la  première  application 
n’en  a été  faite  qu’en  1849,  entre  Douvres  et  Calais,  par  M.  Ja- 
cob Brett.  Depuis  cette  époque,  plusieurs  lignes  sous-marines 
ont  été  installées  ; il  en  existe  déjà  trois  entre  l’Angleterre  et  le 
continent,  aboutissant  l’une  à Calais,  l’autre  à Ostende,  l’autre 
à La  Haye.  Il  eu  existe  en  outre  une  entre  l’Angleterre  et  l'Ir- 
lande, d’autres  dans  les  mers  qui  baignent  le  Danemark  et  la 
Suède,  ainsique  dans  le  Bosphore;  on  en  avait  établi  une  longue 
de  040  kilomètres  dans  la  mer  Noire,  entre  Varna  et  Balaklava, 
pendant  la  guerre  d’Oricnt.  Enfin  on  est  occupé  à en  poser  deux 
autres  dont  la  portée  sera  immense;  l’une  destinée  à mettre 
l’Europe  eu  communication  avec  l’Afrique,  et  par  conséquent 
par  l'Égypte  avec  les  Indes  et  probablement  l'Australie  : l'au- 
tre, encore  plus  merveilleuse,  reliera  l’Irlande  avec  le  banc  de 
Terre-Neuve  et  la  Nouvelle-Écosse,  et  permettra  ainsi  à l’Eu- 
rope de  communiquer  télégraphiquement  avec  l’Amérique.  Les 
sondages  qu’exige  celle  dernière  entreprise  sont  presque  termi- 
nés, et  tout  fait  espérer  qu'avant  une  année  elle  sera  achevée. 
Beux  vaisseaux,  chargés  chacun  de  la  moitié  du  conducteur,. 
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iront  à la  rencontre  l'un  de  l’autre,  et  les  deux  bouts  seront 
soudés  ensemble  quand  la  rencontre  aura  eu  lieu  de  manière  à 
constituer  un  conducteur  unique,  ayant  l une  de  ses  extrémités 
en  Europe  et  l’autre  en  Amérique. 

Ajoutons,  avant  de  passera  ladescription  des  conducteurs  eux- 
mèmes,  que  le  tracé  des  lignes  sous-inarines  est  une  opération 
aussi  diflicile  que  délicate;  il  faut,  autant  que  possible,  choisir 
une  profondeur  d'eau  moyenne,  car  si  la  profondeur  est  trop 
grande  on  est  obligé  non-seulement  d’augmenter  la  longueur 
du  conducteur,  mais  de  le  soumettre  à une  pression  énorme 
qui  risque  de  l'altérer;  si  par  contre  la  profondeur  est  trop 
faible  le  conducteur  est  exposé  au  choc  des  vaisseaux,  des  ancres, 
des  glaces  et  des  galets  qui  peuvent  altérer  son  enveloppe. 

Voici  maintenant  comment  on  s'y  prend  pour  donner  aux 
conducteurs  ou  câbles  sous-marins,  comme  on  les-  nomme,  le 
degré  d'isolement  et  de  solidité  convenables 
(fig.  397).  Les  fils  conducteurs  employés  sont  or- 
dinairement des  fils  de  cuivre  rouge  de  1 milli- 
mètre et  de  demi  de  diamètre  environ  : on  peut  en 
mettre  plus  d'un  dans  le  même  câble,  on  en  a 
mis  de  un  à cinq  selon  la  multiplicité  des  corres- 
pondances à transmettre.  Le  111  ou  chacun  des 
fils,  s’il  y en  a plus  d’un,  est  recouvert  d'un  en- 
duit ou  fourreau  en  gulta-percha  de  2 millimè- 
tres d épaisseur,  et  mis  en  deux  couches  pour 
mieux  assurer  l’isolement;  car  si  l’une  des  cou- 
ches présentait  une  solution  de  continuité,  il  est 
probable  qu’il  ne  se  rencontrerait  pas  un  défaut 
semblable  dans  le  même  point  de  la  couche  super- 
posée. Quand  il  y a plusieurs  fils,  ils  sont  disposés  les  uns  à la  suite 
des  autres  comme  les  génératrices  d'un  cylindre  et  tangents  par 
leur  enveloppe  de  gulta-percha;  on  évite  d’en  mettre  un  au 
centre,  sauf  dans  le  cas  où  il  n'y  en  a qu'un,  car  alors  ce  fil  unique 
est  forcément  au  centre.  Le  pourtour  extérieur,  ainsi  que  les  fils 

eux-mêmes,  sont  garnisdétoupede  chanvre  goudron  née,  matière 

qui  contribue  à 1 isolement  des  fils  et  cède  aux  pressions  sans 
iufluer  sur  la  forme  des  fils  conducteurs.  Mais  ce  qui  est  essen- 


Kig.  397. 
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tiel,  c’est  l’enveloppe  extérieure  préservatrice  qui  est  formée  de 
gros  fils  de  fer  en  nombre  variable  enroulés  héliçoïdalement  ; en 
sorieque  le  câble,  malgré  sa  force,  peut  se  plier  suivant  les  exi- 
gences du  fond  de  la  mer,  quand  on  l'y  dépose.  On  recouvre,  en 
général,  cette  enveloppe  extérieure  de  fer  d'une  couche  de  zinc 
très-mince  pour  la  protéger  contre  l’oxydation.  Du  reste  il  parait 
que  l’action  chimique  de  l'eau  de  mer  sur  les  fils  protecteurs 
est  à peu  près  nulle,  qu’ils  soient  ou  non  recouverts  de  zinc,  ce 
qui  tient  à une  couche  de  sable  et  de  coquillages  qui  ne  tarde 
pas  à s’y  déposer. 

Nous  n’entrerons  pas  dans  plus  de  détails  sur  tous  les  pro- 
cédés ingénieux  mis  en  pratique  pour  la  construction  des  câbles 
sous-marins  en  particulier  dans  les  ateliers  de  M.  Newall  à 
Gateshead,  près  de  Newcastle,  ni  sur  les  moyens  employés  et  les 
précautions  nécessaires  pour  les  transporter  et  les  plonger  dans 
la  mer.  Nous  nous  bornerons  à remarquer  que  malheureusement 
les  câbles  sous-marins  ne  sont  pas  à l’abri  de  toute  chance  d’ac- 
cident; la  plupart  de  ces  accidents  sont  dus  aux  ancres  des 
navires  ; plusieurs  câbles  ont  été  coupés  par  ces  ancres.  Pour 
obvier  à cet  inconvénient,  les  navigateurs  sont  invités,  par  des 
avis  publiés  dans  les  journaux,  à ne  pas  jeter  l’ancre  dans  le 
voisinage  des  câbles  télégraphiques  dont  on  leur  indique  les 
positions  exactes,  qu’ils  doivent  tracer  eux-mêmes  sur  leurs 
caries.  Outre  Cette  cause  d’accident,  il  ne  faut  pas  se  dissimuler 
que  les  câbles  le  plus  souvent  ne  sont  pas  à une  profondeur 
assez  grande  pour  être  à l’abri  des  violentes  agitations  de  la  sur- 
face de  la  mer,  et  qu'ils  reposent  quelquefois  sur  de  nombreuses 
crêtes,  de  sorte  que  dans  les  grandes  tempêtes  ils  risquent  de 
se  limer  et  de  se  rompre  sur  ces  crêtes  , 

Pour  terminer  ce  sujet,  nous  dirons  que  le  câble  placé  entre 
Douvres  et  Calais  (fig.  398)  renferme  quatre  fils  de  cuivre  et  a 

une  enveloppe  extérieure  composée  de  dit  gros  fils  de  fer;  il  a 

wl  - -, 

fJj  ‘ P 

1 Celte  prévision,  signalée  pour  la  première  fuis  par  M.  Pouiilet,  a été  mal- 
heureusement réalisée  en  janvier  1857  ; tous  les  cAbleà  sein-marins,  qui  lient 
l'Angleterre  au  «ontinent,  ont  été  rompus  par  l'etlet  des  grandes  tempêtes  qui 
ent  eu  lien  à cette  époque,  mais  Us  ont  été  réparés  en  peu  de  temps. 
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30  kilomètres  de  longueur  et  pèse  six  tonnes  par  kilomètre,  soit 
180,000  kilogrammes  en  tout.  Celui  d'Irlande  (lig.  3&9)  a 138 
kilomètres  de  longueur  et  ne  pèse  que  610  kilogr.  par  kilo- 
mètre, soit  en  tout  80.000  kilogr.; 
il  n'a  qu’un  fil  de  cuivre  intérieur, 
et  son  enveloppe  extérieure  est  com- 
posée de  12  fils  de  fer,  mais  beau- 
coup plus  minces  que  ceux  du  câble 
de  Douvres.  On  conçoit  l'avantage 
qu’il  y a à ce  que  le  câble  renferme 


Fig.  398. 


Fig.  399. 


un  grand  nombre  de  fils  de  cuivre  isolés  les  uns  des  autres,  à 
cause  de  la  facilité  qui  en  résulte  pour  multiplier  le  nombre 
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des  dépêches  en  permettant  autant  de  communications  simul- 
tanées et  indépendantes  qu'il  y a de  fils. 

L’emploi  des  conducteurs  sous-marins,  aussi  bien  que  celui 
des  conducteurs  souterrains,  occasionne  un  petit  retard  dans  la 
vitesse  de  transmission  de  l'électricité;  ce  retard  n'est  point  dû 
à la  longueur  du  trajet  que  doit  parcourir  le  courant  électrique, 
puisqu'il  n'a  pas  lieu  avec  un  conducteur  aussi  long,  mais  isolé 
dans  l'air.  Nous  avons  vu 1 qu’il  provient,  ainsi  que  Faraday  l'a 
démontré,  d'une  réaction  statique  que  détermine  l'introduction 
d’un  courant  dans  un  conducteur  bien  isolé,  mais  entouré  au 
delà  de  sa  couche  isolante  d'un  corps  conducteur,  tel  que  l'eau 
de  mer,  ou  le  terrain  humide,  ou  même  simplement  l'enve- 
loppe métallique  des  fils  de  fer,  mise  en  communication  avec  le 
sol.  Ce  conducteur,  quand  on  le  fait  aboutir  à l'un  des  pôles 
d’une  pile  dont  l'autre  pôle  communique  avec  le  sol,  se  charge 
d'électricité  statique,  comme  l'armure  d’une  bouteille  de  Leyde; 
électricité  qui  est  capable  de  donner  naissance  à un  courant  de 
décharge,  même  après  que  le  courant  voltaïque  a cessé  d'être 
transmis.  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  expériences  de  Fa- 
raday, que  nous  avons  déjà  exposées;  nous  nous  contenterons  de 
rappeler  celles  par  lesquelles  Wheatstone  a complété  l'étude  de 
ce  sujet  aussi  intéressant  au  point  de  vue  théorique  qu'au  point 
de  vue  pratique. 

Le  câble  avec  lequel  M.  Wheatstone  a fait  ses  expériences  est 
celui  quiélait  destiné  à unir  la  Spezzia  sur  les  côtes  du  Piémont 
avec  l lle  de  Corse.  Il  était  long  de  177  kilomètres  et  contenait 
six  fils  de  cuivre  de  1;  millimètre  de  diamètre,  isolés  indivi- 
duellement et  recouverts  chacun  d'une  couche  de  gutta-percha 
de  2 millimètres  d’épaisseur.  L'ensemble  du  câble  était  entouré 
de  12  fils  de  fer  épais  contournés  en  spirale,  de  manière  à for- 
mer une  enveloppe  métallique  de  8 millimètres  d’épaisseur.  Le 
câble  était  enroulé  dans  un  puits  desséché  de  la  cour,  avec  ses 
deux  extrémités  accessibles;  les  bouts  des  différents  fils  pou- 
vaient être  unis  de  manière  à ne  faire  de  tous  ces  fils  qu'un  fil 
unique  long  de  1062  kilomètres  (266  lieues),  à travers  lequel 
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le  courant  électrique,  pouvait  circuler  dms  la  même  direction; 
ce  courant  lui-mèinc  émit  fourni  par  une  pile  isolée  formée  de 
144  couples  de  Vkeatsloue'. 

Dan-  une  premiè<e  série  d'expériences  on  a constaté  que,  si  l'on 
faisait  communiquer  lu  ne  des  eKlrémilés  du  long  fil  dont  l’autre 
extrémité  restait  isolée,  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile,  ce  fil  se 
chargeait  de  l'électricité  île  ce  pôle;  charge  qui,  tant  qu'elle 
avait  lieu,  donnait  naissance  à un  courant  qu'accusait  un  gal- 
vanomètre; mais  il  fallait  pour  obtenir  ce  résultat  quelcserond 
pôle  de  la  pile  fût  eu  communication  avec  le  sol  ; si  ce  pôle  res- 
tait isolé,  on  n'obtenait  aucun  effet.  On  pouvait  cependant 
remplacer  le  sol  par  un  long  fil  semblable  au  premier.  C'est  ce 
que  Whealstoue  a fait  voir,  en  prenant  sur  le  câble  deux  lon- 
gueurs de  fil  de  cuivre  de  177  kilomètres  chacune;  laissant 
isolée  une  des  extrémités  de  chacun  de  ces  circuits  partiels,  il 
faisait  communiquer  leurs  deux  autres  extrémités  avec  les  deux 
pôles  de  la  pile  respectivement,  ayant  soin  d'interposer  entre 
chacun  des  fils  et  les  pôles  uu  galvanomètre  ; de  cette  manière 
chaque  pôle  de  la  pile  était  armé  d'un  conducteur  de  177  ki- 
lométrés, isolé  à celle  de  ses  extrémités  qui  n’était  pas  en 
communication  avec  la  pile,  laquelle  était  elle-même  isolée, 
comme  uous  l'avons  dit.  Aussi  longtemps  qu'uu  seul  des  pôles 
de  la  pile  était  armé  de  son  loug  conducteur,  ce  conducteur  ne 
se  chargeait  pas  d électricité  ; mais  aussitôt  que  les  deux  pôles 
étaient  également  armés  de  leurs  conducteurs,  les  deux  con- 
ducteurs se  chargeaient  instantanément  d'électricité,  et  la  forte 
déviation  des  aiguilles  indiquait  la  présence  d'un  courant  in- 
tense. Si  l'on  faisait  communiquer  l’extrémité  libre  de  l'un  des 
fils  avec  la  terre,  ce  fil  était  déchargé  seul  ; l'autre  restait  tota- 
lement chargé. 

Dans  uue  seconde  série  d’expériences,  M.  Wbeatslonen  répété 
et  varié  les  expérieuces  de  Faraday,  en  interposant  trois  galva- 
nomètres au  milieu  et  aux  extrémités  du  circuit,  et  en  détermi- 
nant de  celle  manière,  par  l'ordre  qu'ils  suivaient  dans  leur 
déviation,  la  marche  du  courant.  Ainsi,  suivant  que  c'était 

1 Tome  U,  page  T îs,  ligure  326. 
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avec  le  pôle  de  la  pile  ou  avec  le  sol  qu’on  faisait  d’abord  com- 
muniquer l'un  des  deux  bouts  du  galvanomètre,  l'autre  bout 
étant  mis  en  communication  avec  le  sol  ou  avec  le  pôle  de  la  pile, 
un  instant  après,  on  voyait  les  galvanomètres  être  déviés  dans 
l’ordre  de  leur  distance  à la  pile  ou  dans  l'ordre  inverse.  Si  on 
réunissait  les  deux  pôles  de  la  pile  par  le  ioug  conducteur  de 
1062  kilomètres,  mais  eu  ayant  soin  de  le  partager  en  deux 
portions  égales  en  longueur,  ou  observait,  eu  réunissant  le6 
deux  extrémités  libres  de  ces  deux  portions  pour  fermer  le  cir- 
cuit, que  le  galvanomètre  placé  au  milieu  était  le  premier  dé- 
vié, tandis  que  les  galvanomètres  voisins  des  pôles  n'étaient 
déviés  que  plus  tard.  C’était  l'inverse,  si  après  avoir  uni  les 
deux  extrémités  libres  du  milieu  et  avoir  nus  en  contact  l'un 
des  bouts  du  long  conducteur  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile,  on 
finissait  par  amener  llaulre  bout  en  contact  avec  le  second  pôle. 
Tous  ces  effets  sont  d'accord  avec  ce  que  nous  avons  déjà  vu  et 
dit  à l'occasion  des  expériences  de  Faraday. 

Une  troisième  série  d'expériences  a montré  à Whoatstone 
qu'on  peut  avoir  un  courant  continu,  en  plaçant  un  galvano- 
mètre dans  le  circuit  du  long  (il  d'un  câble  électrique  dont  l’un 
des  bouts  est  isolé,  tandis  que  l'autre  communique  avec  l'un 
des  pôles  d'une  pile  dont  le  second  pôle  aboutit  au  sol.  Ce  cou- 
rant est  dû  à la  dispersion  uniforme  et  continuelle  d'électricité 
statique  dont  le  fil  est  chargé  sur  toute  sa  longueur,  comme 
cela  arriverait  à un  autre  corps  conducteur  quelconque  placé 
dans  un  milieu  isolant.  En  plaçant  le  galvanomètre  tout  près 
du  pôle  de  la  pile,  on  peut  constater  que  l'intensité  du  courant 
ainsi  produit  est  approximativement  proportionnelle  à la  lon- 
gueur du  fil  qu'ou  ajoute  au  delà  du  galvanomètre.  On  a,  en 
effet,  pourO  kilomètre  de  lil  ajouté  0“  de  déviation,  pour  177  ki- 
lométrés 6°;  de  déviation,  pour  354  kilomètres  1 2°,  pour  531  ki- 
lométrés 18",  pour  708  kilomètres  23°;,  pour  885  kilom.  28“, 
pour  1062  kilomètres  31°.  Si  l'ou  change  de  place  le  galvano- 
mètre, le  courant  est  d'autant  plus  fadile  qu'ou  l’interpose  à 
une  plus  grande  distance  du  pôle  de  la  pile;  s'il  est  à l'extrémité 
même  du  long  fil,  le  courant  devient  nul.  Enfin  l'inleusilé  du 
courant  ne  dépend  que  de  la  longueur  du  fil  qui  est  placé  au 
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delà  du  galvanomètre,  la  longueur  de  celui  qui  se  trouve  inter- 
posé entre  le  galvanomètre  et  la  pile  n'exerçant  aucune  in- 
fluence. Ainsi  354  kilomètres  de  fil  placés  au  delà  du  galva- 
nomètre déterminent  une  déviation  de  12",  aussi  bien  si  le 
galvanomètre  est  directement  en  communication  avec  le  pôle 
de  la  pile  que  lorsqu’il  en  est  séparé  par  un  fil  de  708  kilomètres. 
Ce  résultat  nous  prouve  que,  quelle  que  soit  la  longueur  du  fil 
attaché  au  pôle  isolé  d’une  pile,  ce  fil  est  chargé  d'électricité  au 
même  degré  de  tension  sur  sa  longueur  entière. 

Le  retard  qu’éprouve  la  transmission  de  l’électricité  par  les 
câbles  sous-marins,  et  que  nous  venons  d’analyser  soit  dans  ses 
manifestations,  soit  dans  sa  cause,  n'est  pas  d’une  grande  im- 
portance pour  les  communications  télégraphiques  ordinaires.  11 
l’est  davantage  quand  il  s’agit  de  la  détermination  des  longitu- 
des, comme  nous  le  verrons  à la  tin  de  ce  chapitre;  il  rend  égale- 
ment très-difficile,  sinon  impossible,  la  transmission  simultanée 
de  deux  dépêches  en  sens  contraire  qu’on  a tentée  avec  succès, 
comme  nous  allons  le  dire  dans  l'instant,  avec  les  fils  télégra- 
phiques aériens. 

Remarquons  en  passant  que  les  expériences  qui  précèdent 
confirment  complètement  les  théories  que  nous  avons  exposées 
dans  notre  second  volume  sur  la  manière  dont  s’opère  dans  les 
corps  conducteurs  la  propagation  de  l'électricité,  et  sur  le  mode 
de  dégagement  de  l'électricité  dans  un  couple  voltaïque,  qui 
exige  pour  la  décomposition  chimique  nécessaire  à I3  manifes- 
tation de  cette  électricité,  que  les  deux  électricités  contraires 
trouvent  également  une  issue.  Il  est  en  effet  impossible  de 
charger  un  conducteur  quelconque  en  le  mettant  en  communi- 
cation avec  l'un  des  pôles  d’une  pile,  sons  que  l'autre  pôle  com- 
munique également  avec  un  grand  conducteur  ou  avec  le  sol. 

Nous  sommes  amenés  tout  naturellement  ici  à dire  quelques 
mots  sur  le  rôle  que  joue  la  terre  quand  on  l’emploie  comme 
conducteur  dans  les  opérations  relatives  à la  télégraphie  élec- 
trique. Nous  avons  déjà  vu  que  l’idée  d’employer  la  terre  comme 
conducteur  entre  deux  stations  télégraphiques,  réalisée  pour 
la  première  fois  par  Steinheil,  avait  permis  de  supprimer  l’un 
des  fils  conducteurs  et  de  réaliser  ainsi  une  grande  économie  et 
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uue  grande  simplification  dans  la  pratique.  On  avait  d’abord 
cru  que  le  sol  jouait  le  môme  rôle  que  le  conducteur  qu’il  ôtait 
destiné  à remplacer,  et  qu'il  s'établissait  entre  les  deux  pôles  de 
la  pile  mis  en  communication  avec  la  terre,  lors  môme  qu'ils 
étaient  à une  grande  distance  l’un  de  l'autre,  un  véritable  cou- 
rant électrique  transmis  à travers  toutes  les  matières  conductrices 
interposées  et  que  renferme  toujours  la  terre  en  plus  ou  moins 
grande  proportion.  11  est  vrai  que  le  globe  terrestre  ne  peut  pas 
être  considéré  comme  étant  de  sa  nature  un  conducteur  aussi 
parfait  qu'un  métal,  mais  d'un  autre  côté  sa  mauvaise  conducti- 
bilité se  trouve  plus  que  compensée  par  l'immensité  de  sa  sec- 
tion. On  peut  donc  considérer  la  terre  comme  présentant  une 
résistance  nulle  à la  conductibilité 1 ; seulement,  il  faut  admettre 
que  des  courants  électriques  peuvent  s’y  croiser  en  tous  sens 
et  à tout  instant  sans  se  nuire  les  uns  aux  autres.  Il  y a plus, 
il  faut  supposer  qu'entre  deux  stations  extrêmement  éloignées, 
telles  que  Paris  et  Berlin,  il  y a une  série  de  décompositions  et 

• Une  expérience  importante  de  M.  Bréguet  montre  en  effet  que  cette  résis- 
tance est  nulle.  Une  pile  étant  à Paris,  l'un  de  ses  piles  communiquait  avee  la 
terre  au  mo*en  d'un  fll  terminé  par  une  large  plaque  plongée  dans  un  puits; 
l’autre  pôle  communiquait  avec  le  (il  de  la  ligne,  et  l’extrémité  de  celui-ci,  à 
Rennes,  plongeait  de  même  dans  un  puits  ; ainsi,  dans  ce  cas,  le  circuit  élait 
formé  moitié  par  la  terre  et  moitié  par  le  01.  On  se  procurait  aussi  à volonté  un 
circuit  tout  métallique  avec  les  fi.s  dr  cuivre,  dont  chaque  extrémité,  a Paris,  était 
unie  à l’un  des  pôles  de  la  pile,  pendant  qu'à  Rennes  les  deux  autres  extrémités 
étaient  unies  ensemble.  Des  opérations  semblable*  étaient  faites  à Rennes,  où  se 
trouvait  également  une  pile.  Au  moyen  de  deux  galvanomètres  à sinus,  H.  Bré- 
guet  mesurait  l’intensité  du  courant  à Paris  et  à Rennes,  quand  un  courant  tra- 
versait le  fil  de  cuivre  et  la  terre,  ou  les  deux  fils  de  cuivre  réunis.  Il  a trouvé 
ainsi  que  l'intensité  du  courant  dans  le  premier  cas,  c'est-à-dire  quand  la  moitié 
du  conducteur  est  remplacée  par  la  terre,  est  double  de  ce  qu'elle  est  quand  le 
courant  revient  | ar  un  second  lit  semblable  au  premier.  M.  Natleucci  élait  par- 
venu de  son  coté  aux  mêmes  résultats.  Il  avait  trouve  que  lorsque  le  courant 
allait  par  le  01  de  cuivre  de  Pise  à Pontedcra,  et  revenait  de  Pontedera  à 
Pise  par  terre,  son  intensité  était  la  même  que  lorsque  les  deux  pôles  de  la  pile 
étaient  immédiatement  réunis  par  un  seul  fll  de  cuivre,  long  comme  celui  qui 
unit  les  deux  stations.  — Ces  expériences,  et  un  grand  nombre  d’autres  sem- 
blables, permettent  donc  d'admettre  que  la  résistance  de  la  terre  à la  conducti- 
bilité électrique  est  nulle. 
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reèompôsilforts  de  toutes  les  molécules  d’eau  interposées,  et 
que  l’électricité  positive,  par  eteniple,  qui  est  introduite  dans  le 
sol  à Paris,  ne  pourra  être  neutralisée  que  par  la  négative  pro- 
venant de  la  même  pile,  mais  amenée  par  le  fil  télégraphique 
dans  le  sol,  à Berlin;  neutralisation  s’opérant  de  molécules  à 
molécules  à travers  toutes  les  sections  conductrices  qui  se 
trouvent  dans  le  globe  terrestre  entre  ces  deux  stations.  Il  faut 
également  admettre  que,  lorsque  les  pôles  positifs  et  négatifs 
de  plusieurs  piles  plongent  en  même  temps  dans  le  sol,  à de 
grandes  distances  les  uns  des  autres,  l'électricité  positive  de 
chaque  pôle  va  chercher,  pour  la  neutraliser,  la  négative  du 
pôle  appartenant  à la  même  pile,  lors  même  que  ce  pôle  serait 
beaucoup  plus  distant  qtle  le  négatif  d'une  autre  pile.  Cette 
espèce  de  prédisposition  des  deux  électricités  à ne  se  neutra- 
liser que  lorsqu'elles  proviennent  de  là  même  source,  nous 
parait  une  hypothèse  également  contraire  à la  logique  et  aux 
observations. 

Il  faut  donc  recourir  à une  autre  explication  sur  le  rôle  que 
joue  la  terre  dans  les  phénomènes  de  la  conductibilité  électri- 
que, explication  qui  découle  tout  naturellement  des  faits  obser- 
vés aver  les  câbles  électriques  par  Faraday  et  Wheatstone.  Ce 
rôlé  est  relui  d’un  vaste  réservoir,  d'une  espèce  de  puisard  qui 
suce  et  absorbe  aux  deux  extrémités  du  fil  les  électricités  libres 
que  la  pile  ou  l’appareil  quelconque  générateur  de  l'électricité 
y envoie.  Par  cela  même  que  celte-  électricité  se  perd  ou  s'é- 
coule, il  V a un  mouvement  électrique,  et  par  conséquent  pro- 
duction d’un  courant.  Déjà  M.  Magrini,  dans  des  expériences 
faites  avec  de  longs  fils  télégraphiques  bien  isolés,  tendus  de 
Milan  à Monza,  avait  montré  qu’on  pouvait  obtenir  un  courant 
électrique  dans  un  fil  dont  une  des  extrémités  seulement  com- 
muniquait avec  une  source  d'électricité,  tandis  que  l’autre  res- 
tait isolé.  Mais  on  pouvait  craindre,  dans  ce  mode  d'opérer, 
quelque  défaut  d’isolement.  Cette  crainte  disparaît  complète- 
ment dans  les  expériences  de  Faraday  et  de  Whcalstone;  ces 
dernières  en  particulier  nous  mollirent  ircs-clairement  qu'il 
suffit  de  faire  communiquer  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile,  l'ex- 
trémité d’uu  conducteur  d'une  très-grande  dimension  dont 
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l'autre  extrémité  est  isolée,  pour  que  ce  conducteur  en  se  char- 
geant, soit  traversé  par  un  courant  dont  lit  présence  est  accusée 
par  U déviation  de  l’aiguille  d'un  galvanomètre.  Le  même 
phénomène  se  passe  avec  la  terre,  avec  cette  différence  que  le 
globe  terrestre  étant  un  conducteur  d'une  dimension  infinie,  le 
courant  peut  durer  tant  que  la  communication  du  pôle  avec  le 
sol  a lieu. 

M.  Matteucei,  qui  s’est  beaucoup  occupé  de  la  conductibilité 
de  la  terre,  avait  fait  la  remarque  curieuse  que  lorsqu’on 
plonge  les  électrodes  dans  le  sol  à une  profondeur  convenable, 
la  résistance  de  la  couche  interposée  augmente  exactement 
avec  sa  longueur,  suivant  la  loi  admise  pour  les  conducteurs 
ordinaires;  il  n’y  a pas  même  de  différence,  lorsque  la  couche 
est  très-mince,  entre  sa  résistance  et  celle  de  la  même  couche 
de  terre  ou  d’eau  contenue  dans  un  vase  isolé.  Mais  si  la  dis- 
tance entre  les  électrodes  devient  considérable,  la  résistance  dé 
la  couche  terrestre  diminue  très-rapidement;  déjà,  à la  dis- 
tance de  60  h 100  mètres,  le  courant  cesse  de  diminuer;  à des 
distances  plus  grandes,  son  intensité  augmente  jusqu’à  devenir 
égale  à celle  qu'on  trouverait  avec  le  circuit  entièrement  mé- 
tallique. Ce  résultat  se  vérifie  toujours  pour  des  distances  do 
la  à 20  kilomètres.  L’augmentation  du  courant  avec  la  lon- 
gueur de  la  couche  terrestre  est  indépendante  de  la  nature  et 
de  la  forme  de  cette  couche;  c’est  avant  d’être  parvenu  à la 
longueur  de  la  couche  h laquelle  cesse  la  résistance,  qu’on 
observe  l’influence  de  la  nature  et  de  la  forme  de  cette  couche 
sur  cette  même  résistance.  Cette  observation  de  M.  Matteucei 
nous  montre  clairement  que  la  terre  peut  jouer  deux  rôles  très- 
différents  dans  la  transmission  des  courants.  Elle  peut  faire 
office  de  conducteur  ordinaire  quand  les  électrodes  sont  très- 
rapprochés,  et  alors  la  résistance  qu’elle  oppose  au  courant 
augmente  avec  lu  longueur  de  la  couche  terrestre  interposée; 
mnis  il  arrive  que,  lorsque  la  distance  cuire  les  électrodes 
atteint  une  certaine  grandeur  limitée,  la  terre  agit  comme  ré- 
servoir qui  nbsoi  be  les  électricités  dégagées  à chacun  des  pôles; 
alors  sa  résistance  disparaît,  et  l'intensité  du  courant  ne  dépend 
plus  que  de  la  résistance  du  seul  Ut  conducteur;  de  sorte  que 


Digitized  by  Google 


440  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ, 

l'intervention  du  globe  terrestre  présente  le  double  avantage 
de  permettre  l'économie  d'un  fil  de  ligne , et  de  rendre  le  cou- 
rant deux  fois  plus  fort  qu'il  ne  l’aurait  été  si  on  l’avait  fait 
revenir  par  le  second  fil  supprimé1. 

Au  reste,  bien  d’autres  faits  d’uo  genre  différent  démontrent 
qu'il  n’est  pas  nécessaire,  pour  obtenir  un  courant,  de  réunir 
les  deux  éleclricités  contraires  produites  par  le  même  appareil 
électrique,  mais  qu’il  suffit  que  l’une  des  deux  électricités  soit 
absorbée.  C’est  ainsi  que,  lorsqu'on  met  en  communication 
avec  le  sol  l'armure  extérieure  d’une  bouteille  de  Leyde,  on 
peut  obtenir  dans  l'air  une  décharge  semblable  à un  courant 
en  munissant  d’une  pointe  son  armure  intérieure  ; or,  on  ue 
songe  pas  à dire  que  les  deux  électricités  transmises,  l’une  dans 
la  terre,  l’autre  dans  l'air,  se  réunissent  par  le  contact  du  sol 
et  de  l'air.  Il  y a plus;  nous  avons  démontré,  M.  Soret  et  moi, 
qu'on  peut  décomposer  l’eau  en  la  faisant  traverser  par  l’élec- 
tricité qui  abandonne  l’armure  extérieure  d'une  bouteille  de 
Leyde  qu’on  charge  par  sou  armure  intérieure;  or,  il  est  bieu 
évident  que  dans  ce  cas  le  courant  qui  produit  cette  décompo- 
sition, ne  provient  pas  de  la  réunion  des  deux  électricités  con- 
traires dégagées  par  la  machine  électrique  qui  charge  la  bou- 
teille. 

Le  rôle  que  joue  la  terre  dans  la  transmission  des  dépêches 
télégraphiques  est  donc  d’accord  avec  un  très-grand  nombre 
de  phénomènes  du  même  genre,  qui  nous  ont  démontré  que  la 
propagatiun  de  l’électricité,  et  par  conséquent  la  produeliori 
d’un  courant  électrique,  peut  avoir  lieu  dans  un  corps  conduc- 
teur aussi  bien  quand  ce  corps  est  mis  en  communication  avec 


1 Celle  diirérence  entre  ce  qui  sc  passe  quand  les  électrodes  sont  rapprochés 
el  ce  qui  a lieu  quand  ils  sont  éloignés  peut  sembler  extraordinaire  au  premier 
Instant;  cependant,  en  y rrtlécliissaul,  on  conçoit  facilement  que  dans  le  premier 
cas  les  molécules  interposes  entre  les  deux  elecirodes,  n'étant  pas  aussi  nom- 
breuses, clics  peuvent  constituer  la  chaîne  électrique  par  l'effet  de  la  neutra- 
lisation mutuelle  de  leurs  é.ertrlcilés  opposées,  qui  est  précédée  de  leur  po- 
larisation. Quand  les  électrodes  sont  très-distants,  il  ne  peut  plus  y avoir  cette 
communication  entre  eux,  et  alors  ils  se  déchargent  au  moyen  de  la  couche 
avec  laquelle  Us  sont  en  contact,  dans  toute  la  masse  du  globe  terrestre. 
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un  autre  chargé  d'uu  excès  de  l'une  des  deux  électricités  seule- 
ment, que  quand  il  se  trouve  placé  entre  deux  excès  d'électrici- 
tés contraires.  , 

Ajoutons  que , quand  on  se  sert  du  globe  terrestre  pour 
déterminer  la  circulation  d'un  courant  dans  un  conducteur 
isolé  dont  une  des  extrémités  communique  avec  l'un  des  pôles 
d'une  pile  et  l’autre  avec  le  sol,  pendant  que  le  second  pôle  de 
la  pile  communique  aussi  avec  le  sol,  il  faut  avoir  soin  de  bien 
établir  ces  communications.  Dans  ce  but  on  termine  les  fils 
conducteurs  qui  aboutissent  à la  terre  par  de  larges  plaques 
métalliques,  de  cuivre  ordinairement,  qu'on  plonge  aussi  pro- 
fondément qu’on  le  peut,  dans  des  puits  ou  dans  la  partie  du 
sol  la  plus  humide  qu'on  puisse  trouver. 

La  question  que  nous  venons  de  traiter  sur  le  rôle  que  joue 
le  globe  terrestre  daus  la  transmission  des  courants  électriques, 
est  liée  avec  celle  que  nous  avons  déjà  traitée  incidemment,  de 
savoir  si  le  même  conducteur  peut  transmettre  en  même  temps 
deux  courants  électriques  dans  deux  directions  opposées'; 
nous  l’avons  résolue  négativement  quand  il  s'agit  d'uu  con- 
ducteur à dimensions  finies  et  dont  toutes  les  molécules,  inter- 
posées entre  les  deux  électricités  contraires,  doivent  être  succes- 
sivement polarisées  et  déchargées  de  manière  à constituer  le 
courant.  11  nous  a été  impossible  d'admettre  que  les  mêmes 
molécules  pussent  être  polarisées  et  déchargées  en  même  temps 
dans  des  directions  opposées;  nous  avons  vu  que  du  reste  les 
phénomènes  qui  semblaient  démontrer  celte  transmission  si- 
multanée de  deux  courants  contraires  s'expliquaient  tout  aussi 
bien  en  admettant  qu’il  n'y  avait  pas  de  transmission  effective. 
.Mais  il  n'en  est  plus  de  ntén  e quand  le  conducteur  a des 
dimensions  infinies  relativement  à la  quantité  d'électricité  qui 
est  mise  en  jeu;  ce  conducteur,  agissant  alors  comme  absor- 
bant, peut  évidemment  transmettre,  ou  plutôt  avoir  l'appa- 
rence de  transmettre,  dans  tous  les  sens  également,  et  par 
conséquent  simultanément  dans  le  même  sens,  des  courants 
électriques  ayant  des  directions  opposées,  comme  cela  a effecli- 


1 tome  II,  page  837. 
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vement  lien  avec  le  globe  terrestre.  Pur  contre,  avr c un  fil 
comme  un  fil  télégraphique,  il  n’en  est  pas  de  même.  Cepen- 
dant on  a découvert  récemment  divers  moyens  pour  transmet- 
tre simultanément  deux  dépêches  pnr  un  même  fil  dans  deux 
direction*  opposées;  mais,  comme  nous  allons  le  voir  en  décri- 
vant le  procédé  employé,  il  n’en  résulte  pas  que  deux  courants 
circulent  en  même  temps  dans  le  fil  en  sens  contraire;  ce  n’est 
qu’une  apparence  due  à une  combinaison  dont  l’effet  véritable 
est  de  permettre  en  même  temps  à chaque  station  la  manifesta- 
tion, pnr  les  appareils  dont  cette  station  est  munie,  des  signes 
convrnables,  au  moyen  de  piles  lorales. 

MM.  Gintl,  Wartmann,  Siemens,  Halske  et  Edlung  se  sont 
occupés  également  à résoudre  le  problème  de  la  transmission 
de  deux  dépêches  par  un  même  fll  dans'deux  directions  oppo- 
sées; ils  sont  arrivés  presque  en  même  temps  à sa  solution  par 
des  procédés  qui,  tout  en  différant  dans  les  détails,  ont  une 
grande  analogie  au  fond.  Les  uns  ont  appliqué  leur  procédé 
au  télégraphe  éleetro-chimique,  les  autres  h celui  de  Morse,  ce 
qui  importe  peu  ; car,  une  fuis  la  question  résolue,  il  est  évident 
quelle  l’est  pour  tout  svstèmp  télégraphique  quelconque.  Aussi 
il  ne  s’agira  pour  nous  que  de  savoir  comment  on  peut  faire 
marcher  convenablement  en  même  temps  deux  relais,  situés  k 
deux  stations  différentes,  qui  doivent  transmettre  et  recevoir 
simultanément  chacun  une  dépêche  ; Une  fois  les  Celais  exé- 
cutant chacun  les  mouvements  convenables  pour  accuser  la 
dépêche  reçue,  le  reste  suit  de  soi-mème. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  on  enroule  en  sens  contraires  l’dn 
de  l’autre,  autour  de  lelectro-aimnnt  de  chaque  relais,  deux 
fils  de  métal  recouverts  de  soie  parfaitement  semblables,  dis- 
position qui  fait  que,  lorsque  deux  courants  égaux  et  de  même 
sens  les  traversent  parallèlement,  il  n’y  a point  d'aimantation 
et  par  conséquent  aucun  mouvement  il  ms  le  relais.  Ces  deux 
iils  sont  sotidés  ensemble  par  une  de.  leurs  extrémités;  ce 
point  de  soudure  ou  de  contact  est  en  communication  avec  une 
pièce  métallique  que  nous  appellerons  A ; îles  deux  autres  extré- 
mités libres,  l’une  B communique  avec  ie  fil  de  ligne,  l’autre  C 
peut  à volonté  comutuuiquer  avec  le  sol  ou  avec  ua  conduc- 
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leur  D par  l'intermédiaire  du  fil  d'un  rhéostat,  auquel  on  donne 
chaque  jour  la  longueur  nécessaire  pour  que  sa  résistance  soit 
égale  à celle  du  fil  de  ligne.  Le  conducteur  D aboutit  au  sol  et 
peut  être  mis  en  communication  avec  l'un  des  pôles  d une  pile 
locale  P.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  si  l'on  fait  commu- 
niquer l'un  des  pôles  de  cette  pile  locale,  le  pôle  positif,  par 
exemple,  aveo  le  point  de  soudure  A,  au  moment  où  l'on  fait 
communiquer  l’autre  pôle  avec  le  conducteur  D,  le  courant 
s'établit  en  se  bifurquant  au  point  A en  deux  parties,  dont 
l'une,  suivant  le  fil  de  ligne,  revient  par  le  sol  à la  station  de 
départ,  et  dont  l'autre,  sortant  en  C,  retourne  au  pôle  négatif 
par  l'intermédiaire  du  fil  du  rhéostat  du  conducteur  D.  Ces 
deux  portions  de  courant  n'agissent  pas  sur  le  relais  de  la  sta- 
tion de  départ,  puisqu'elles  sont  rendues  égales,  comme  nous 
l'avons  vu.  Tout  est  disposé  exactement  de  la  même  manière  à 
la  seconde  station;  c'est  aussi  le  pôle  positif  d'une  pile  F qui 
aboutit  au  point  de  soudure  A'  des  deux  fils  enroulés  en  sens 
contraires  autour  de  l’électro-aimant  du  relais  de  cette  station. 
Quand  le  pôle  négatif  de  la  pile  P'  est  mis  en  communication 
avec  le  sol,  au  moyen  du  conducteur  U',  le  courant  de  cette  pile 
se  partage  aussi  eu  deux  parties,  dont  l une  sort  par  l'extré- 
mité B'  de  l’un  des  fils  pour  pnrcotirir  le  fil  de  ligne  et  revenir 
par  le  sol  au  point  de  départ,  et  l’autre  sort  par  l’extrémité  C'  du 
second  fil  pour  revenir  au  pôle  négatif  par  l’intermédiaire  du 
fil  d'un  second  rhéostat  placé  également  à cette  station,  et  du 
conducteur  U'.  Les  communications  avec  le  sol  des  pôles  néga- 
tifs îles  piles  de  chacune  des  stations  peuvent  être  établies  ou 
interrompues  à volonté  par  celui  qui  transmet  la  dépêche,  au 
moyen  d'un  levier-clef;  c'est  en  agissant  sur  ce  levier-clef, 
comme  on  le  fait  dans  le  télégraphe  de  Morse,  qu'on  transmet 
les  signaux,  et  à chaque  station  on  peut  agir  sur  le  levier-clef 
d'une  maniéré  indépendante  sans  s’inquiéter  si  on  agit  à la  sta- 
tion correspondante.  Voyous  maintenant  comment  les  choses 
se  passent. 

On  agit  à la  première  station  sans  agir  à la  seconde,  par  con- 
séquent sans  que  la  communication  avec  le  conducteur  B'  du 

pôle  négatif  de  la  pile  P'  existe  à celte  station,  ou  que  le  rhéostat 
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soit  dans  le  circuit.  Le  courant,  parti  de  la  première,  traverse  le 
relais  qui  s’y  trouve  sans  agir  sur  lui,  comme  nous  l’avons  vu; 
une  de  ses  moitiés  parcourt  le  fil  de  ligne,  entre  en  B'  dans  le 
fil  de  l’éleclro-aimaut  du  relais  de  la  seconde  station,  arrive  au 
point  de  soudure  A'  des  deux  fils,  entre  dans  le  second  et  res- 
sort en  C',  pour  de  là  pénétrer  dans  le  sol  et  revenir  au  pôle 
négatif  de  la  pile  de  la  première  station.  Il  est  facile  de  voir 
que  ce  courant,  qui  n’a  pas  agi  sur  le  relais  de  la  première 
station,  doit  agir  sur  celui  de  la  seconde,  puisque,  par  l'effet 
de  la  disposition  des  deux  fils,  il  les  parcourt  successivement 
dans  le  même  seus;  tandis  que,  lorsque  le  courant  les  parcourt 
parallèlement  en  se  bifurquant  entre  eux,  ses  deux  portions  les 
traversent  en  sens  contraire  *.  Les  choses  se  passent  de  même 
quand,  pour  expédier  une  dépêche  de  la  seconde  station  à la 
première,  on  fait  communiquer  à la  seconde  station  le  pôle 
négatif  de  la  pile  avec  le  conducteur  D'  et  par  conséquent  avec 
le  sol,  et  en  même  temps  avec  l’extrémité  C'  du  second  fil  du 
relais  par  l intermédiaire  du  rhéostat.  Le  courant  se  bifurque 
entre  les  deux  fils  du  relais,  n’agit  donc  pas  sur  lui  ; une  moitié 
achève  son  circuit  à travers  le  fil  du  rhéostat,  l’autre  moitié 
parcourt  le  fil  de  ligne  pour  aller  agir  sur  le  relais  de  la  pre- 
mière station,  en  parcourant  successivement  les  deux  fils,  pour 
de  là  revenir  à travers  le  sol  à la  pile  P'.  Ainsi  donc,  la  trans- 
mission des  dépêches  se  fait  facilement  soit  de  la  première  sta- 
tion à la  seconde,  soit  de  la  seconde  à la  première,  et  lors  même 
que  le  courant  traverse  les  relais  des  deux  stations,  il  n’y  a 
jamais  que  le  relais  de  la  station  dont  le  levier-clef  n’est  pas 
baissé  qui  soit  affecté,  le  relais  de  la  station  de  départ  ne  l’é- 
tant pas,  à cause  des  deux  courants  égaux  et  contraires  qui  le 
traversent a. 

1 Rien  n’est  plu»  facile  è comprendre  que,  lorsque  deux  fils  sont  enroulés  en 
sens  contraire  autour  d une  butène,  et  que  ces  lits  sont  unis  par  leurs  extré- 
mités qui  sont  situées  du  meme  coté,  le  courant  qui  entre  par  l'extrénnlé  libre 
de  l'un  des  (Ils,  et  qui  sort  par  l'extrémité  libre  de  l’autre,  circulera  dans  le 
mémo  sens  autour  de  la  bobine,  pendant  tout  son  trajet,  i travers  les  deux  fils 
également. 

* Il  faut  remarquer  qu'à  la  station,  où  le  levier-clef  est  au  repos,  l'extrémité  C ou 
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Maintenant,  que  se  passe-t-il  si  on  ferme  en  même  temps  le 
circuit  des  deux  piles  locales  aux  deux  stations,  en  établissant 
simultanément  à toutes  les  deux,  au  moyen  des  leviers-clefs, 
la  communication  entre  les  pâles  négatifs  et  les  conducteurs 
D et  D' respectivement?  H est  évident  que  les  pôles  positifs  des 
deux  piles  qui  aboutissent  en  A et  en  A'  se  trouvent  unis  par 
l’un  des  fils  de  chaque  relais,  les  fils  A B et  A'  B',  et  par  le  fil  de 
ligne  B B';  d’où  résulte  que  cet  ensemble  de  circuit  sera  par- 
couru par  deux  courants  égaux  et  contraiies,  ou  plutôt  qu’au- 
cun courant  ne  s’y  établira.  Ainsi,  par  le  fait  qu'aux  deux  sta- 
tions également  le  circuit  est  fermé  en  même  temps,  les  deux 
relais  qui  s’y  trouvent  sont  mis  en  mouvement,  puisque  dans 
tous  les  deux,  l’un  des  deux  courants  égaux  qui  se  neutrali- 
saient mutuellement  est  détruit;  mais  ce  qu'il  y a de  remar- 
quable, c'est  que  le  relais  de  la  première  station  marche  par 
l'effet  du  courant  qui,  parcourant  le  fil  AC,  revient  par  le 
rhéostat  au  pôle  négatif  de  la  pile  P,  et  par  conséquent  par 
l’effet  du  courant  de  sa  pile  locale,  comme  le  relais  de  la  se- 
conde station  marche  aussi  par  l'effet  du  courant  de  sa  pile 
locale.  Ainsi,  la  disposition  du  système  télégraphique  est  com- 
binée de  façon  que,  lorsque  la  transmission  des  deux  dépêches 
est  simultanée,  l’un  des  courants  égaux  de  chaque  relais  est 
annulé,  ce  qui  détruit  l’équilibre  et  permet  au  courant  non 
annulé  d'agir. 

En  résumé,  il  y aura  donc  transmission  des  signes,  soit 
qu'ou  agisse  Successivement,  soit  qu’ou  agisse  simultanément 
sur  les  leviers-clefs  de  chaque  station  : dans  le  premier  cas, 
par  l'effet  direct  du  courant  de  ligne  transmis  de  la  station  qui 
envoie  à la  station  qui  reçoit;  dans  le  second  cas,  par  l'annu- 
lation des  deux  courants  de  ligne  qui  chemineraient  en  sens 
contraire,  si  cela  était  possible,  et  par  l'action  prépondérante 
qui  en  résulte  de  l'un  des  deux  courants  contraires  qui  parcou- 


C' du  second  (Il  du  relais  communique  Avec  le  sol  directement,  tandis  que  dès  qu'on 
abaisse  le  levier-clef,  on  interrompt  cette  communication  en  la  remplaçant  par 
celle  qui  a lieu  avec  le  conducteur  D ou  D'  par  l’intermédiaire  du  théoslal.  Nous 
avons  déjà  vu  le  levier-clef  remplir  ce  double  office. 
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rent  les  électro-aimauls  des  relais,  et  qui,  sans  cela,  se  neutra- 
liseraient à chacun  des  deui  relais  également.  On  comprend 
des  lors  que  la  transmission  des  dépêches  dans  l'une  des  deux 
directions  soit  complètement  indépendante  de  la  transmission 
qui  a lieu  dans  l'autre,  et  que  ces  deux  transmissions  puissent 
s'effectuer  en  même  temps. 

Le  principe  île  la  méthode  consiste,  comme  nous  l'avons  dit, 
dans  la  division  d'un  courant  en  deux  circuits  particuliers  agis- 
sant en  sens  inverse  sur  l électro-aiinanl  du  relais.  MM.  Siemens 
et  Halske,  qui  font  usage  du  rhéostat  pour  rendre  égaux  les 
deux  courants  partiels,  ont  soin  de  placer  à chaque  station  un 
multiplicateur  à deux  lils,  au  moyen  duquel  ils  savent  la  lon- 
gueur qu'il  faut  donner  au  rhéostat  pour  ramener  à xéro  l’action 
exercée  par  la  pile  locale  sué  l’électro-aimant.  M.  Wartmann 
se  sert  de  deux  piles  locales  agissant  chacune  séparément  sur 
l’un  des  fils  de  l'électro-aimant,  et  dont  l’une  doit  avoir  plus 
de  tension  que  l'autre  pour  que  les  deux  courants  partiels 
soient  égaux.  Ce  mode,  auquel  M.'  Wartmann  était  arrivé  de 
son  côté,  est  analogue  à celui  que  M.  GintL  avait  indiqué  dans 
le  même  but. 

Remarquons,  en  terminant,  que  le  système  que  nous  venons 
de  décrire , quoique  extrêmement  ingénieux , présente  bien 
quelques  objections  pratiques.  Outre  la  difficulté  non  insur- 
montable. il  est  vrai,  mais  assez  grande  qu’on  éprouve  à rendre 
les  deux  courants  égaux  à chaque  relais,  il  existe  un  inconvé- 
nient réel  dans  l’impossibilité  où  l'on  est  d'interrompre  la 
transmission  d'une  dépêche  pour  demander  une  explication  ou 
pour  réparer  une  erreur,  sans  qu’il  risque  d’en  résulter  une 
grande  confusion,  puisque  cette  interruption  ne  peut  pas  être 
simultanée  des  deux  côtés.  Il  est  donc  probable  que,  à tout 
prendre,  on  préférera  avoir  double  fil  et  double  appareil  entre 
les  stations  qui  ont  de  trop  nombreuses  communications  entre 
elles  pour  que  ces  communications  puissent  être  successives, 
au  lieu  de  n’avoir  qu’un  lil  et  qu'un  système  d’appareils  pou- 
vant servir  à des  transmissions  simultanées  dans  des  directions 
opposées. 

Nous  terminerons  ce  sujet  en  disant  quelques  mots  des  essais 
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qui  ont  été  faits  pour  appliquer  In  télégraphie  à la  sécurité  des 
chemins  du  fer,  en  meUnul  en  rapport  les  convois  avec  les  sta- 
tions vers  lesquelles  ils  se  dirigent.  Un  télégraphe  ordinaire, 
spécialement  aliéné  ag  service  du  chemin  de  fer,  peut  servir  à 
transmettre  de  station  eD  station  l'annonce  de  l'arrivée  d'un 
train;  mais  on  a voulu  rendre  ces  indications  plus  sûres  et 
plus  fréquentes  en  les  faisant  partir  du  convoi  lui-même.  Un 
emploie,  sur  certaines  lignes  en  Angleterre , le  système  de 
M.  Tyer,  qui  consiste  à établir  des  circuits  traversant  les  sta- 
tions, et  qui  se  ferment  en  certains  points,  seulement  lorsque 
le  train  eu  passant  fait  fléchir  les  rails.  Le  couraut  agit  alors 
sur  des  appareils  avertisseurs,  moniteurs  qui  constatent  ainsi 
le  passage  du  convoi  en  certains  points  connus,  et  permettent 
aux  employés  ^'avertir  à temps  le  mécanicien  par  des  signaux, 
si  la  vote  est  obstruée.  Au  lieu  de  se  servir,  pour  fermer  ces  cir- 
cuits, de  la  flexion  dus  rails,  M.  Du  Moncel  a employé  le  teuder, 
ou  un  wagon  quelconque  du  convoi,  à mettre  pendant  un  in- 
stant en  communication  les  deux  extrémités  du  lit  isolé  coupé 
par  la  voie,  au  moyen  d'un  arc  métallique  également  isolé 
porté  par  ce  wagon.  M.  Donelli  a proposé  de  mettre  en  rapport, 
d’une  manière  permanente,  soit  le  train  et  la  station,  soit  deux 
trains  marchant  sur  une  même  voie.  Son  procédé,  qui  a été 
appliqué  au  chemin  de  1er  de  Turin  à Gènes,  consiste  à poser 
une  lame  de  fer  tout  le  long  de  la  voie  entre  les  deui  rails;  elle 
est  soutenue  à quelques  centimètres  au-dessus  du  sol  par  des 
supports  isolants  en  terre  cuite.  Un  glissoir  métallique  tixé  à l'un 
des  wagons  du  convoi  met  eu  communication  la  barre  conduc- 
trice et  un  appareil  télégraphique  placé  dans  le  wagon , et  ce 
même  appareil  communique  uvec  le  sol  par  l'essieu  d une  des 
roues,  la  roue  elle-même  et  le  ruil.  Une  pile  fonctionnant  dans 
la  station  a l'un  de  ses  pûtes  relié  métalliquement  à la  barre  ; le 
conducteur,  qui  part  de  rature,  passe  dans  un  appareil  télé- 
graphique et  vient  plonger  dans  le  sol.  Dès  lors,  il  suffit  d'a- 
baisser  le  glissoir  pour  que  le  circuit  soit  fermé  et  que  le  convoi 
puisse,  par  conséquent,  correspondre  avec  la  station  ; on  con- 
çoit que  la  même  disposition  permette  de  mettre  eu  commu- 
nication télégraphique  deux  convois  qui  marchent  tous  deux. 
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Les  changements  de  voie,  les  croisements  de  rails,  et  les  pas- 
sages à niveau  présentaient  des  diflieullés  pour  l'établissement 
de  la  barre  conductrice;  dans  ces  divers  cas,  M.  Bonelli  la  fait 
passer  sous  le  sol  en  l’enveloppant  de  gutta-percha. 

f.  Emploi  de  la  télégraphie  électrique  dans  les  observât  ions 
scientifiques  et  plus  parliculi'm'emenl  astronomiques. 


Les  procédés  et  les  appareils  divers  que  nous  venons  de  dé- 
crire, ont  été  imaginés  en  vue  surtout  des  services  que  la  télé- 
graphie peut  rendre  aux  relations  sociales;  cependant  la 
science,  et  plus  particuliérement  l'astronomie,  y. ont  trouvé  un 
auxiliaire  précieux,  pour  certaines  observations  qui  exigent  une 
simultanéité  d'opérations  dans  des  lieux  très-distants,  ou  une 
communication  immédiate  entre  deux  points  très-éloignés. 
C’est  ainsi  qu’au  moyen  de  la  télégraphie  éleetrique  on  peut 
connaître  au  meme  instant  l’état  de  1 atmosphère  sur  plusieurs 
points  du  globe  terrestre,  donnée  précieuse  pour  la  météoro- 
logie; c’est  ainsi  également  qu’on  peut  transmettre  l'annonce 
d'un  ouragan  dans  la  direction  suivant  laquelle  il  se  propage, 
de  manière  à donner  le  temps  à ceux  qui  risquent  d'en  souilrir 
de  prendre  les  précautions  nécessaires.  Mais  c’est,  comme  nous 
l’avons  dit,  l’astronomie  qui  a tiré  surtout  parti  de  ce  mode 
instantané  de  communication. 

M.  Airy,  directeur  île  l’Observatoire  royal  de  Greenwich,  est 
de  tous  les  astronomes  celui  qui  s'est  occupé  avec  le  plus  de 
suite  et  de  succès  de  cette  application  de  la  télégraphie  élec- 
trique, dans  laquelle  il  a été  bien  vite  secondé  par  le  concours 
des  autres  astronomes,  et  eu  particulier  de  M.  Quetelet  et  de 
M.  Leverrier.  11  a établi  à Greenwich  un  système  complet  de 
piles  voltaïques  toujours  montées  et  prêtes  à entrer  en  ac- 
tion, ayant  chacune  leur  destination  spéciale,  et  composées 
d'un  nombre  de  couples  plus  ou  moins  grand  suivant  cette 
destination.  De  chacune  des  piles  partent  des  conducteurs  en 
cuivre  recouverts  de  gutta-percha  qui  aboutissent  à un  cabinet 
où,  au  moyen  de  commutateurs  et  autres  appareils  convena- 
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blés,  le  courant  reçoit  la  direction  voulue.  Ainsi  un  des  cou- 
rants fait  marcher  une  pendule  astronomique,  un  autre  sert  à 
inscrire  le  passage  des  étoiles,  au  moyen  de  points  tracés  par 
un  système  analogue  à celui  de  M.  Morse,  sur  un  papier  roulé 
autour  d’un  cylindre  auquel  est  imprimé  un  mouvement  de  ro- 
tation hélicoïdal,  et  sur  lequel  sont  tracées  d'avance  des  lignes 
circulaires  pour  servir  de  repères;  un  autre  courant  sert  à 
transmettre,  au  moyen  de  fils  télégraphiques,  l'heure  de 
Greenwich  aux  différentes  stations  télégraphiques  de  l’Angle- 
terre, et  à indiquer  eu  particulier  l'heure  de  midi  à Londres 
en  déterminant,  à l'instant  même  du  midi  de  Greenwich,  la 
chute  d’une  boule  placée  dans  un  lieu  élevé  visible  de  loin.  11 
existe  encore  un  nombre  considérable  d'autres  applications 
aux  besoins  astronomiques  d’une  nature  analogue,  imaginées 
par  M.  Airv;  nous  ne  saurions  les  indiquer  toutes  sans  dé- 
passer les  limites  entre  lesquelles  nous  sommes  obligés  de 
nous  restreindre;  d'ailleurs  elles  sont  fondées  sur  les  mêmes 
principes  que  celles  qui  nous  ont  déjà  longuement  occupés,  et 
n’en  diffèrent  que  par  quelques  détails  mécaniques  dans  la  con- 
struction des  appareils,  faciles  à comprendre.  Nous  nous  bor- 
nerons donc  à insister  sur  celle  de  ces  applications  qui  nous 
parait  présenter  le  plus  d’intérêt  et  qui  a le  plus  occupé  M.  Airy, 
savoir  la  détermination  de  la  différence  de  longitude  entre  les 
lieux  situés  à de  grandes  distances  les  uns  des  autres.  Mais, 
avant  d’entamer  ce  sujet,  qu'il  nous  soit  permis  de  signaler 
l’ordre  admirable  qui  a présidé  à l’arrangement  des  différentes 
piles,  ainsi  qu’à  la  disposition  des  conducteurs  dans  l’Observa- 
toire de  Greenwich;  il  est  facile  d'y  reconnaître  l’esprit  de  mé- 
thode ainsi  que  la  sagacité  pénétrante  de  l'habile  directeur  de 
l’Observatoire,  qui  a apporté  à cette  partie  de  son  vaste  dépar- 
tement scientifique  la  même  précision  et  la  même  régularité 
qui  donnent  une  si  grande  autorité,  par  la  coufiauce  qu’elles 
inspirent,  aux  observations  de  Greenwich. 

C’est  eu  1852  que  furent  placés  les  (ils  destinés  à rattacher 
l’Observatoire  de  Greenwich  aux  principaux  bureaux  télégra- 
phiques de  Londres,  par  eux  d’abord,  en  1853,  avec  les  Ob- 
servatoires de  Cambridge  et  d'Edimbourg,  et  plus  tard  avec 
m.  29 
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ceint  dit  continent,  soit  nvec  celui  île  Bruxelles,  soit  ensuite 
avec  celui  de  Paris1.  Nous  entrerons  dans  quelques  détails  sur 
la  détermination  de  la  différence  de  longitude  entre  Greenwich 
et  Bruxelles,  que  nous  extrayons  du  Mémoire  inséré  par  M.  Àiry 
dans  le  tome  XXIV  des  Mémoires  de  la  Société  royale  astrono- 
mique de  Londres.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  les  détails 
préliminaires  relatifs  à la  détermination  de  la  correction  des 
pendules,  à la  manière  de  fermer  les  circuits  qui  devaient  l'être 
par  des  personnes  différentes  de  celles  chargées  d’observer  les 
signaux.  Nous  nous  bornerons  à remarquer,  avant  de  donner 
les  résultats  de  l'opération,  que  les  observations  avaient  été 
partagées  en  deux  séries,  dans  l'une  desquelles  un  observa- 
teur de  Bruxelles  observait  les  signaux  télégraphiques  ainsi 
que  les  passages,  par  la  correction  de  la  pendule  à Greenwich, 


1 Le  fil  qui  jiart  de  Greenwich  passe  sou»  terre  jusque  près  de  Blarkheath  ; là 
II  est  mis  en  communication  avec  un  des  flls  souterrains  qui  aboutissent  au 
câble  électrique,  qui  lie  Londres  avec  Paris  à travers  la  mer.  Au  moyen  d’un 
commutateur  disposé  dans  une  boite  en  fer,  qui  est  elle-même  scellée  dans  un 
mur  dd  parc  de  Greenwich,  on  peut  mettre  directement  en  communication  le 
fil  télégraphique  aboutissant  à Paris  et  celui  qui  part  de  l’Observatoire;  de  ma- 
nière que  les  signaux  peuvent  passer  directement  de  l'Observatoire  à Paris,  et 
réciproquement.  Pour  les  usages  ordinaires  de  la  télégraphie,  le  commutateur 
est  placé  de  manière  que  Londres  et  Paris  soient  liés  ensemble,  ce  qui  fait  que  le* 
signaux  télégraphiques  sont  transmis  sans  l'intermédiaire  de  l'Observatoire. 
Enfin,  si  Greenwich  et  Loadres  sont  liés,  les  signaux  peuvent  passer  entre  l'Ob- 
servatoire et  Londres,  ou  entre  l'Observatoire  et  une  place  quelconque  à laquelle 
Londres  est  rattaché.  Ainsi  pour  établir  une  communication  entre  l’Observatoire 
de  Greenwich  et  celui  de  Bruxelles,  il  est  nécessaire  d’établir  d'abord  la  commu- 
nication entre  Greenwich  et  Londres,  et  de  s'en  remettre  i l'obligeance  des  em- 
ployés du  bureau  lélégraphique  de  Comhiil  i Londres,  pour  établir  une  commu- 
nication temporaire  entre  le  segment  du  fil  télégraphique  de  Paris,  auquel  aboutit 
celui  qui  part  de  Greenwich  et  le  01  qui  va  à Bruxelles,  après  qu'on  a eu  le  soin 
de  supprimer  les  relations  de  ces  fils  avec  la  terre.  H.  Airy  avait  espéré  que  la 
détermination  de  la  dilTércncc  de  longitude  entre  Paris  et  Greenwich  serait  la 
première  application  qui  serait  faite  de  l'établissement  que  noos  Tenons  de  dé- 
crire; pendant  l’été  et  l'automne  de  1863  des  négociations  avaient  été  entaméea 
à ce  sujet  avec  le  Bureau  des  longitudes  ; mais  la  maladie  de  M.  Arago  et  d'au- 
tres causes  les  inteirompirent,  ce  qui  fit  qu'ayant  trouvé  M.  Quetelet  très-désireux 
de  s’occuper  de  celle  entreprise,  M.  Airy  se  décida  à commencer  par  la  détermi- 
nation de  la  différence  de  longitude  entre  Greenwich  et  Bruxelles. 
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pendant  qu'un  obseryateur  de  Greenwich  faisait  les  observa- 
tions correspondantes  à Bruxelles;  on  permutait  ensuite  les 
observateurs  pour  faire  la  seconde  série  d’observations  de  la 
même  manière.  Ajoutons  encore  que  les  signaux  consistaient 
dans  les  mouvements  d'une  aiguille  aimantée  produits  par  la 
fermeture  du  circuit,  mouvements  qui  étaient  exactement  les 
mêmes  aux  deux  Observatoires,  et  sur  lesquels  devait  se  con- 
centrer exclusivement  toute  l’attention  des  observateurs.  Enfin 
il  n’est  pas  inutile  de  remarquer  que,  comme  on  avait  convenu 
d’éliminer  par  la  permutation  des  observateurs,  les  erreurs 
provenant  des  équations  personnelles  et  affectant  soit  les  si- 
gnaux d’observation,  soit  les  passages  observés,  on  ne  s’était 
point  mis  en  mesure  d’obtenir  une  comparaison  entre  les  diffé- 
rentes manières  d’observer;  ce  n'est  qu'accidentellement  que 
quelques  comparaisons  furent  faites. 

La  première  détermination  importante  à obtenir  était  celle 
relative  à la  comparaison  des  heures  des  signaux  électriques 
observés  à Bruxelles  et  à Greenwich,  qui  n’étaient  pas  accom- 
pagnés d’observations  de  passages  d’étoiles  ; ces  observations 
ne  pouvaient  donner  la  différence  des  longitudes,  mais  elles 
étaient  nécessaires  pour  faire  connaître  le  temps  employé  par 
le  courant  électrique,  pour  sa  transmission  de  Greenwich  h 
Bruxelles,  et  réciproquement.  Un  autre  point  essentiel  à con- 
naître, mais  d’une  nature  purement  astronomique,  était  la  dé- 
termination des  éléments  nécessaires  pour  calculer  les  erreurs 
de  l’instrument  des  passages,  et  les  erreurs  de  la  pendule, 
pour  les  jours  dans  lesquels  se  faisaient  les  observations  de  la 
différence  de  longitude. 

Ces  précautions  prises,  deux  méthodes  ont  été  suivies  pour 
arriver  à la  détermination  de  cette  différence.  Dans  l’une  on  a 
employé  des  passages  d'étoiles  fondamentales;  il  n’était  pas  né- 
cessaire que  les  étoiles  observées  fussent  les  mêmes  dans  les 
deux  Observatoires.  Dans  la  seconde  méthode  deux  listes  d’é- 
toiles étaient  préparées,  les  unes  précédant,  les  autres  suivant 
les  signaux.  Les  positions  des  étoiles  n'étaient  pas  supposées 
très-exactement  connues;  mais  avant  de  s’en  servir  pour  cor- 
riger la  pendule,  les  listes  des  étoiles  observées  dans  les  deux 
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Observatoires  étaient  comparées,  et  on  rejetait  toutes  celles  qui 
n’avaient  été  observées  que  dans  un  seul  Observatoire.  De  cette 
manière,  on  ne  comparait  que  les  passages  d'étoiles  absolu- 
ment les  mêmes,  et  l'exactitude  de  leurs  ascensions  droites  ad- 
mises était  sans  importance.  Les  passages  observés  ont  été  cor- 
rigés numériquement  pour  les  effets  des  erreurs  des  instru- 
ments, dont  les  éléments  avaient  été  déterminés,  comme  nous 
l’avons  dit;  quant  aux  erreurs  de  la  pendule,  elles  ont  été 
obtenues  en  comparant  les  passages  corrigés  avec  les  positions 
calculées  des  étoiles;  et  ces  erreurs  dûment  réduites  au  temps 
de  chaque  signal  d’observation,  ont  été  appliquées  aux  temps 
donnés  par  la  pendule  pour  les  signaux.  La  différence  de  ces 
temps  pour  les  deux  Observatoires  donne  la  différence  appa- 
rente de  longitude,  c'est-à-dire  la  comparaison  des  temps  sidé- 
raux des  signaux  télégraphiques  observés  à Bruxelles  et  à 
Greenwich.  Pour  avoir  la  différence  de  longitude  réelle  (en- 
core affectée  des  équations  personnelles  ' ),  il  est  nécessaire  de 
prendre  la  moyenne  des  résultats  séparés  qu’on  obtient  en 
nombre  égal  en  faisant  un  même  nombre  d’observations  de 
Greenwich  à Bruxelles,  et  réciproquement  de  Bruxelles  à 
Greenwich,  afin  d’éliminer  l’influence  du  temps  employé  par  le 
courant  pour  franchir  la  distance  qui  sépare  les  deux  Observa- 
toires. Voici  maintenant  le  résumé  des  résultats  obtenus  pour 
la  durée  de  la  transmission  du  courant  électrique,  et  pour  la 
différence  des  longitudes. 

Le  résultat  final  pour  le  temps  employé  par  le  courant  pour 
franchir  la  distance  qui  sépare  les  deux  Observatoires  est  de 
(>*,109;  évaluation  qui  repose  sur  2616  observations;  cette 
durée  qui  conduirait,  si  la  vitesse  du  courant  était  uniforme, 
à une  vitesse  de  2300  milles  anglais  par  seconde,  puisque  la 
distance  télégraphique  entre  Greenwich  et  Bruielles  est  de 
270  milles,  serait  bien  forte  comparativement  à celle  que  nous 
avons  obtenue  par  d'autres  méthodes2. 


‘ ou,  avons  dit  comment  on  ec  met  à l'abri  de  cette  cause  d'erreur  au  moyen 
e ^ a permutation  des  observateurs. 
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Mais  il  faut  observer  que  de  Greenwich  à Londres  et  de  Lon- 
dres à Ostende,  la  ligne  télégraphique  est  placée  entièrement 
sous  terre  ou  sous  l'eau,  ce  qui  occasionne,  comme  nous  l’a- 
vons vu  ’,  un  retard  considérable  dans  la  rapidité  avec  laquelle 
l’électricité  se  propage  au  premier  instant  où  le  circuit  est 
fermé.  Il  est  donc  très-probable  que  le  retard  observé  appar- 
tient presque  entièrement  à la  partie  de  la  ligne  qui  passe  sous 
terre  ou  sous  l’eau,  et  que  le  retard  d’Ostende  à Bruxelles,  trajet 
pendant  lequel  les  fils  sont  dans  l’air,  est  insensible  dans  la 
pratique. 

Quant  à la  différence  des  longitudes  entre  Greenwich  et 
Bruxelles,  les  moyennes  de  1104  signaux  donnent  le  résultat 
final  de  17“  28*;  9;  c’est  le  meilleur  qu’on  puisse  obtenir  dans 
les  circonstances  actuelles  pour  la  détermination  de  l’élément 
dont  il  s’agit;  il  est  du  reste  identiquement  le  même,  suivant 
la  remarque  de  M.  Quetelet,  que  celui  que  fournit  l’observa- 
tion de  l’éclipse  solaire  du  15  mai  1856. 

M.  Airy  a déterminé  également  en  1854,  conjointement  avec 
M.  Leverrier,  la  différence  de  longitude  entre  l’Observatoire  de 
Greenwich  et  celui  de  Paris.  La  méthode  était  la  même,  et  con- 
sistait dans  l’emploi  de  signaux  télégraphiques  pour  la  compa- 
raison des  états  simultanés  des  pendules  des  deux  Observa- 
toires. Les  signaux  eux-mêmes  résultaient  des  déviations  de 
deux  aiguilles  aimantées,  placées  dans  les  deux  stations  et 
mises  en  mouvement  par  l’action  d'un  même  courant.  Les  si- 
gnaux étaient  observés  par  le  soin  que  prenait  l’astronome  de 
noter  le  temps  de  la  pendule  auquel  ils  apparaissaient;  mais 
comme  on  ne  peut  compter  en  général  sur  une  exactitude  su- 
périeure à deux  dixièmes  de  seconde  dans  l’appréciation  de 
l’instant  où  apparaît  un  signal  ainsi  observé,  il  était  néces- 
saire, pour  arriver  à une  haute  précision,  de  faire  usage  d’un 
grand  nombre  de  signaux.  M.  Faye,  comme  le  remarque  M.  Le- 
verrier, aurait  préféré  qu'on  recourût  à la  méthode  des  coïnci- 
dences pour  la  comparaison  des  pendules  sidérales  des  deux 


1 Voyei  le»  expériences  de  WheaUtone  (p.  4 33),  à l’occasion  des  câbles  élec- 
triques, et  celles  M Lntimcr-Clarck  et  de  .M.  Faraday,  tome  II,  pages  134  et  suiv. 
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Observatoires;  en  faisant  battre  dans  chacun  d'eux  une  série 
de  signaux  simultanés  au  moyen  d’une  pendule  de  temps 
moyen,  on  y aurait  observé  l’époque  de  la  coïncidence  de  ces 
signaux  avec  la  pendule  sidérale.  L'état  relatif  des  deux  pen- 
dules en  aurait  été  conclu  exactement  parce  qu’on  observe  la 
coïncidence  de  deux  battements  avec  une  précision  bien  supé- 
rieure à celle  avec  laquelle  en  estime  directement  une  fraction 
de  seconde  de  temps. 

Cette  méthode  basée  sur  la  coïncidence  des  pendules  a été 
également  proposée  et  mise  en  pratique  par  M.  Thalen  à l’Ob- 
servatoire d’Upsal.  C'est  en  munissant  l'extrémité  des  tiges  des 
deux  peudules  de  petites  pointes  d’acier,  qui  plongeaient  dans 
du  mercure  au  moment  où  les  tiges  étaient  parfaitement  verti- 
cales, que  M.  Thalen  fermait  sou  circuit,  de  manière  que  la 
coïncidence  des  deux  pendules,  quelles  que  fussent  leur  distance 
et  leur  diiférence  de  marche,  pouvait  être  indiquée  par  l’éta- 
blissement d’un  courant  qu’il  était  facile  d’employer,  soit  par 
l’aimantation  d’un  électro-aimant,  soit  de  toute  autre  manière, 
à donner  un  signal.  Les  étals  simultanés  des  horloges  au  mo- 
ment de  la  coïncidence  étaient  déterminés,  soit  par  les  obser- 
vateurs eux-mêmes,  soit  par  des  enregistreurs  ; il  faut  remar- 
quer que  le  courant  était  interrompu  dès  que  les  tiges  des 
peudules,  ou  seulement  une  seule,  cessaient  d’être  dans  la  po- 
sition verticale. 

M.  Leverrier  de  son  côté,  tout  en  reconnaissant  que  la  dé- 
termination de  l’état  des  horloges  par  la  méthode  des  coïn- 
cidences constituerait  un  progrès  dans  le  problème  des  longi- 
tudes, fut  conduit  à penser  que  la  question  serait  encore  plus 
simplifiée  si  l’on  pouvait  se  passer  complètement  de  toute  dé- 
termination de  l’clat  relatif  des  pendules;  et  cela  en  enregis- 
trant sur  le  même  chrouograplie  les  observations  faites  dans 
les  deux  stations.  Celle  méthode  ne  pouvait  offrir  en  principe 
aucune  objection,  puisque  l'enregistrement  se  fait  par  l’inter- 
médiaire d’un  courant  qui  traverse  un  lil  télégraphique  dont 
la  longueur  est  indifférente.  Mais  en  pratique  il  se  présentait 
de  grandes  difficultés  qui  n’ont  été  surmontées  que  graduelle- 
ment, dans  un  appareil  dout  la  construction  a été  confiée  à 
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>1.  Liais.  Sur  une  bande  de  papier  mise  eu  mouvement  par  un 
rouage,  une  pointe  de  fer  trace  des  divisions  équidistantes  cor- 
respondantes aux  mouvements  d une  pendule  sidérale,  et  par 
l'action  même  de  celte  pendule;  une  ou  deux  pointes  permet- 
tent aux  observateurs  de  marquer  par  des  points,  au  moyen 
du  courant  électrique,  sur  cette  même  bande  de  papier,  les  in- 
stants où  une  même  étoile  passe  aux  divers  lils  de  leurs  instru- 
ments. La  différence  des  stations  en  longitude  s'en  conclut, 
comme  on  le  comprend  facilement.  11  y a bien  «les  précautions 
à prendre  dans  l'emploi  de  celte  méthode  qui  cependant  a 
permis  à M.  Leverrier  de  déterminer,  avec  une  exactitude  re- 
marquable, la  difTérepce  de  longitude  entre  l'Observatoire  (|e 
Paris  et  le  l)épùl  de  la  guerre  où  une  lunette  méridienne  avait 
été  installée. 

. I I 

$4.  ile  l’èlectro  muKtiéliiiiUJ  ;I  iliicrit  iippr.n'ila. 

Nous  avons  décrit  dans  les  deux  paragraphes  qui  précèdent 
les  applications  îles  propriétés  électro-magnétiques  du  courant 
électrique  à la  production  du  mouvement  en  général  et  à la  té- 
légraphie en  particulier.  Il  existe , indépendamment  de  ces 
deux  genres  d'applications,  un  grand  nombre  d'appareils  plus 
ou  moins  usuels  fondés  sur  les  mêmes  principes.  Nous  allons 
ebereber  à les  faire  connaître,  en  insistant  plus  particulière- 
ment sur  ceux  qui  nous  paraissent  mériter  le  plus  de  lixer  l'at- 
tention. 

Horloges  électriques . 

L'invention  des  horloges  électriques  fut  une  conséquence  na- 
turelle de  celle  des  télégraphes.  Plusieurs  savants,  MM.  Wheat- 
slone,  Bain,  Slcinhcd,  réalisèrent  à peu  près  simultanément  le 
problème  dont  la  solution  était  de  multiplier  à volonté  les  in- 
dications d’une  seule  horloge,  qui  pût  télégraphier  d’elle- 
inéme  l'heure,  la  iniuule,  la  seconde,  marquée  sur  son  propre 
cadran.  Il  u’csl  point  besoin  d'insister  sur  l'importance  de 
celle  application  de  l'éleclro-magnétismc,  qui  permet  de  faire 
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marcher  en  coïncidence  toutes  les  horloges  d'un  établissement, 
d'une  ville,  d'une  ligne  de  chemin  de  fer,  et  au  moyen  de  la- 
quelle on  pourra  conduire  la  mesure  du  temps  à travers  les 
rues  d'une  ville,  comme  on  le  fait  aujourd'hui  pour  l’eau  et 
pour  le  gaz. 

Avant  de  faire  connaître  les  appareils  qui  ont  réalisé  cette 
invention,  nous  parlerons  de  ce  qu’on  doit  nommer  à plus 
juste  titre  les  horloges  électriques,  c'est-à-dire  d'horloges  dans 
lesquelles  la  force  motrice,  poids  ou  ressort  dans  les  mouve- 
ments ordinaires,  est  une  force  électro-magnétique.  Cette  se- 
conde invention  ne  présente  pas  évidemment  autant  d’intérêt 
que  la  première,  et  d'ailleurs  l'électricité,  appliquée  dans  ce 
cas  pour  développer  une  force  motrice,  entraîne  avec  elle  l'in- 
convénient d'une  dépense  continuelle,  que  l'emploi  d’un  poids 
ou  d'un  ressort  que  l’on  remonte  ne  nécessite  pas.  Toutefois 

des  appareils  très-ingé- 
nieux et  remarquables 
par  leur  simplicité  ont  été 
inventés,  et  l'on  est  par- 
venu à les  faire  marcher 
avec  une  grande  régula- 
rité. 

La  figure  400  re- 
présente la  pendule  de 
M.  Bain , une  des  pre- 
mières qui  aieDt  été  con- 
struites, et  dans  laquelle 
c’est  l’action  de  deux  ai- 
mants permanents  sur 
une  hélice  ou  bobine, 
parcourue  par  un  cou- 
rant, qui  entretient  le 
mouvement  du  pendule. 
Un  fil  conducteur  com- 
Fig.  too.  muniquant  avec  l'extré- 

mité du  ressort  auquel  est  suspendu  le  pendule  passe  derrière 
sa  tige,  vient  s'enrouler  en  spirale  autour  de  la  lentille,  de  ma- 
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nière  à former  une  hélice  horizontale,  et  remonte  en  H où  il  se 
relie  à un  ressort  qui  porte  à son  extrémité  une  petite  boule  de 
platine  E.  N et  S sont  les  pôles  nord  et  sud  de  deux  aimants 
entre  lesquels  le  pendule  oscille  ; enfin  les  pôles  de  la  pile  qui, 
dans  la  figure,  se  compose  d'une  plaque  de  zinc  et  d’une 
plaque  de  cuivre  enfouies  dans  le  sol,  communiquent  avec  les 
points  I et  B.  Chaque  fois  que  le  pendule,  en  oscillant,  arrive 
à l'extrémité  droite  de  sa  course,  le  contact  s’établit  entre  1 et 
E,  le  circuit  est  fermé,  le  courant  passe  et  la  bobine  est  re- 
poussée à gauche  à la  fois  par  l’action  répulsive  du  pôle  S et 
l’action  attractive  du  pôle  N.  Le  mouvement  de  va-et-vient  du 
pendule  se  transforme  en  un  mouvement  de  rotation  au  moyen 
d’une  ancre  agissant  sur  une  roue  dentée,  comme  cela  a lieu 
dans  le  récepteur  du  télégraphe  à cadran. 

On  a construit  d'autres  horloges  électriques  reposant  sur  le 
même  principe,  c'est-à-dire  dans  lesquelles  l’action  directe  d’une 
force  électro-magnétique  entretenait  les  oscillations  du  pendule; 
mais  on  conçoit  que  la  constance  de  l'impulsion  ainsi  donnée 
dépend  de  la  constance  de  la  force  magnétique,  et  que  cette  im- 
pulsion doit  par  conséquent  varier  avec  l'intensité  du  courant 
électrique.  On  a réussi  à rendre  la  marche  de  l’appareil  indé- 
pendante de  cet  élément  en  donnant  au  pendule  des  impul- 
sions toujours  égales  par  l’effet  d’un  poids  qui  agit  sur  lui,  et 
en  se  servant  seulement  de  l’électricité  pour  déterminer  l’action 
du  poids. 

Voici  le  mécanisme  ingénieux  qu'a  inventé  M.  Froment 
(fig.  401).  Le  pendule  ai  est  suspendu  par  le  ressort  r à une 
pièce  métallique  fixe,  et  porte  de  côté  une  petite  vis  ed  ; le  fil 
entourant  la  bobine  de  l’éleclro-aimant  g a l'un  de  ses  bouts 
en  f,  et  l’autre  communique  avec  la  pièce  mobile  h ; celle-ci  se 
termine  à son  extrémité  par  le  poids  i,  et  c’est  lorsque  la  vis  ed 
vient  en  contact  avec  lui  que  le  circuit  se  ferme.  L’armure  de 
l’électro-aimantesl  une  pièce  mobile  autour  de  A-,  dont  la  course 
est  réglée  par  les  deux  pointes  entre  lesquelles  se  trouve  son 
extrémité  /;  enfin  les  deux  pôles  de  la  pile  sont  en  n et  p,  et 
les  fils  m m'  complètent  le  circuit,  en  faisant  passer  le  courant, 
comme  nous  le  verrons  tout  à l’heure,  dans  l’appareil  indica- 
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laine  hauteur,  soulève  le  poids  i que  l'armature  de  l’électro- 
aimant  avait  supporté  jusque-là;  à partir  de  ce  moment  le  cou- 
rant passe,  l'armature  est  attirée,  son  extrémité  j descend,  ce 
qui  fait  que  lorsque  le  pendule,  après  avoir  atteint  l'extrémité 
de  sa  course,  revient  à droite,  le  poids  t ne  retrouve  que  plus 
bas  l’armature  pour  le  soutenir,  et  accompagne  par  conséquent 
le  pendule  plus  longtemps  en  descendant  qu'en  montant.  11  en 
résulte  une  impulsion  donnée  au  mouvement  à chaque  oscilla- 
tion, et  l'on  conçoit  qu'il  soit  possible,  en  réglant  la  course  de 
l’armature,  de  conserver  à l'oscillation  exactement  la  durée 
voulue,  celle  d'une  seconde  par  exemple.  Au  moyen  de  l'appareil 
que  nous  venons  de  décrire,  on  a donc  uu  courant  qui  s’établit 


et  cesse  une  fois  par  seconde.  Le  lil 
conducteur,  dont  nous  avons  repré- 
senté les  deux  extrémités  en  tn  et  m', 
vient  passer  dans  l'appareil  indica- 
teur (fig.  402),  et  y former  uu  double 
électro-aimant  devant  lequel  est  une 
armure  mobile.  Lorsque  le  courant 
passe,  l’armure  est  attirée  et  elle  agit 
sur  un  système  de  leviers  articulés, 
dont  le  dernier  pousse  une  roue  mu- 
nie de  60  dents;  cette  disposition  a 
l'avantage  de  remplacer  par  une  pres- 
sion graduée  le  choc  qui  aurait  lieu  si  l’armature  agissait  direc- 
tement sur  la  roue;  enfin  un  ressort  qui  presse  sur  les  dents, 
sert  à la  fois  de  modérateur  pour  la  vitesse  et  d'arrêt  après  le 
passage  de  chaque  dent.  Puisque  la  roue  a 60  dents,  et  que  le 
courant  passe  une  fois  par  seconde,  elle  fera  un  tour  par  mi- 
nute, et  dès  lors  on  comprend  qu'une  disposition  analogue  à 
celle  des  horloges  ordinaires  donne  les  roues  dont  les  axes 
conduisent  les  aiguilles  des  minutes  et  des  heures.  11  faut  re- 
marquer qu'il  sera  facile  d’avoir  autant  d'appareils  indicateurs 
que  l'on  voudra,  et  que  leur  nombre  et  leurs  distances  respec- 
tives ne  seront  limités  que  par  l’intensité  du  courant. 

Nous  avons  décrit  l'horloge  de  M Bain,  pour  sa  priorité  dans 
celte  application  de  leleclro-magnétisnic  et  celle  de  M.  Fru- 


Fig*  402. 
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ment  dont  le  mécanisme  nous  paraît  le  plus  ingénieux  et  le  plus 
satisfaisant.  Nous  citerons  encore  les  noms  de  MM.  Robert-IIou- 
din,  Vérité  et  Garnier,  comme  ceux  d'auteurs  de  perfectionne- 
ments divers  dans  ce  genre  d'applications. 

Nous  en  venons  maintenant  à la  question  dont  nous  avons 
parlé  d'abord,  et  nous  allons  étudier  quelques-uns  des  appa- 
reils horaires  ou  compteurs  électro-magnétiques,  qui  mar- 
chent simultanément  avec  une  horloge  type  et  ne  font,  pour 
ainsi  dire,  que  transporter  ses  indications.  En  décrivant  l’hor- 
loge électrique  de  M.  Froment,  nous  avons  déjà  étudié  le  pro- 
cédé qu'il  suit  pour  transmettre  à un  nombre  quelconque 
d’appareils  compteurs  les  battements  isochrones  de  son  pen- 
dule. Lorsque  l’horloge  a pour  moteur  un  ressort  ou  un  poids, 
le  principe  de  la  transmission  n'en  reste  pas  moins  le  môme, 
c’est-à-dire  que  le  mouvement  de  l'appareil  type  ouvre  et  re- 
ferme le  circuit  d'un  courant  à des  intervalles  de  temps  égaux, 
et  que  ce  courant,  passant  par  les  appareils  indicateurs,  y fait 
marcher  les  aiguilles  par  un  mécanisme  analogue  à celui 
qu’emploie  M.  Froment. 

La  ligure  403  représente  le  système  de  M.  Bain.  Au  milieu 


se  trouve  ligurée  une  horloge  ordinaire  vue  par  derrière  et 
dont  le  pendule  bal  la  seconde;  à droite  et  à gauche,  on  a re- 
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présenté  deux  appareils  horaires,  l'un  avec  son  cadran,  l’autre 
avec  les  détails  du  mécanisme  qui  le  fait  marcher;  enfin,  à 
gauche  est  la  pile  qui  ne  se  compose  ici  que  d'un  seul  couple. 
Un  ressort  très-léger  est  fixé  au  pendule,  et  à chaque  oscillation 
il  arrive  en  contact  avec  une  pièce  métallique  à laquelle  aboutit 
une  des  extrémités  du  conducteur,  tandis  que  l'autre  commu- 
nique avec  la  tige  du  pendule,  en  sorte  que  le  circuit  se  trouve 
fermé  une  fois  par  seconde.  D'autre  part,  à la  simple  inspec- 
tion de  la  figure  du  compteur,  on  voit  comment,  à chaque  ai- 
mantation de  l’électro-aimant,  l'armature  entraîne  le  crochet 
qui  s’engage  dans  une  nouvelle  dent,  et  comment,  lorsque  l’ai- 
mantation cesse,  le  ressort  fait  marcher  la  roue  de  toute  l’é- 
paisseur de  cette  dent. 

Pour  faire  marcher  à la  fois  un  grand  nombre  d’horloges  élec- 
triques, il  faudrait  une  pile  puissante;  on  peut  faire  agir  l'élec- 
tricité successivement  dans  chacune  d’elles,  ce  qui  nécessite  un 
courant  beaucoup  moins  intense.  Mais  elles  ne  donnent  plus 
alors  l'indication  des  secondes.  La  figure  404  montre  le  régu- 


lateur ou  horloge  type  sur  le  cadran  de  laquelle  est  fixé  un 
petit  cercle  en  ivoire  avec  des  secteurs  métalliques,  en  nombre 
égal  à celui  des  appareils  indicateurs  dont  on  veut  pouvoir 
disposer.  Sur  ce  cercle,  et  en  contact  avec  lui  par  un  petit 
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ressort,  se  meut  l'aiguille  des  secondes,  qui  d’autre  part  sert  & 
fermer  le  circuit.  Chaque  fois  que  l'aiguille  passe  sur  un  sec- 
teur en  cuivre,  le  courant  traverse  l'appareil  indicateur  cor- 
respondant à ce  secteur-là;  or,  l'aiguille  des  secondes  accom- 
plissant une  révolution  par  minute,  il  s’ensuit  que  pendant  la 
durée  d’une  minute,  le  courant  passe  une  fois  dans  chacun  des 
indicateurs,  ce  qui  fait  dans  chacun  avancer  d’une  dent  une 
roue  qui  en  a 60,  et  qui  porte  l’aiguille  des  minutes. 

On  doit  à M.  Paul  (îarnier  un  système  d'horloges  électri- 
ques adopté  aujourd'hui  dans  plusieurs  localités.  L’horloge  pri- 
mitive se  compose  de  deux  rouages  différents  ; l’un  est  destiné, 
comme  dans  les  horloges  ordinaires,  à entretenir  le  mouve- 
ment du  pendule  ; l’autre  a pour  but  de  produire  la  rupture  et 
le  passage  du  courant,  et  il  est  soumis  à la  marche  du  pre- 
mier de  telle  manière  que  son  dernier  axe  qui  porte  un  mou- 
linet, représenté  figure  405,  suit  le  mouvement  de  la  roue 


Fig.  405. 

d’échappement.  Deux  leviers,  à travers  lesquels  le  courant  doit 
passer,  viennent  en  contact  lorsque  le  moulinet  soulève  celui 
qui  s’appuie  sur  lui,  et  de  cette  manière  le  courant  passe  à des 
intervalles  de  temps  égaux  dans  les  électro-aimants  des  appa- 
reils indicateurs.  Nous  avons  représenté  l’un  de  ceux  qui  sont 
employés  par  M.  Garnier  (fig.  406).  Cette  figure  montre  assez 
d’elle-même  comment  la  roue  à rochets  marche  d'une  dent 
chaque  fois  que  l’armature  est  attirée.  M.  Garnier  dispose  ses 
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appareils,  en  ne  transmettant  dans  chaque  appareil  Indica- 
teur qtl'un  courant  dérité  du  courant  principal  qui  passe  dans 


Fig.  406. 

l'horloge  type  ; de  cette  manière  l'un  d'eui  peut  cesser  de  fonc- 
tionner sans  que  la  marche  des  autres  s’en  ressonte. 

Nous  terminons  ce  sujet  en  disant  quelques  mots  d’un  mé- 
canisme destiné  à faire  marcher  d'acoord  des  horloges  ou  des 
pendules  ordinaires,  en  les  réglant  à chaque  heure,  par  le  pas- 
sage d’un  courant  électrique  * sur  une  horloge  régulatrice. 
La  figure  407  représente  une  de  ces  horloges  dont  on  a enlevé 


Fig.  407. 

le  Gadran  ainsi  que  l'aiguille  des  minutes,  laquelle  porte  près 
de  son  extrémité  une  petite  cheville  perpendiculaire  au  plan 
du  cadran  et  destinée  à s’engager  dans  la  fourchette  que  l'on 
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voit  représentée.  Cette  fourchette  occupe  d'ordinaire  la  posi- 
tion tracée  en  lignes  ponctuées,  mais  à la  dernière  seconde  de 
chaque  heure,  l'horloge  régulatrice  fait  passer  un  courant 
dans  tous  les  électro-aimants  des  autres  appareils  chronométri- 
ques, l’armature  soulevée  dans  chacun  de  ceux-ci  entraîne  la 
fourchette,  qui  prend  la  position  indiquée  dans  la  ligure,  et 
qui  ramène,  par  l'intermédiaire  de  la  cheville,  l’aiguille  des 
minutes  exactement  sur  le  point  de  midi. 

Chronoscopes. 

On  a donné  le  nom  de  chronoscope  à des  instruments  qui 
servent  à apprécier  la  durée  d'intervalles  de  temps  très-courts, 
et  qu’on  a appliqués  surtout  à la  mesure  de  la  vitesse  des  pro- 
jectiles. M.  Wheatstone  paraît  être  le  premier  qui  ait  essayé  de 
se  servir  dans  ce  but  des  propriétés  du  courant  électrique; 
MM.  Pouillet,  Bréguet,  Siemens,  Henry  se  sont  occupés  depuis 
lors  de  ce  sujet. 

L’appareil  de  M.  Wheatstone,  au  moyen  duquel  on  mesure 
la  vitesse  d'un  boulet,  se  compose  d’un  mouvement  d’horlo- 
gerie, dont  la  marche  est  arrêtée  par  un  cliquet  en  fer  doux, 
maintenu  dans  sa  position  par  l’attraction  d’un  électro-aimant. 
Le  circuit  à travers  lequel  passe  le  courant  qui  l’aimante  se 
trouve  interrompu  au  moment  où  le  boulet  sort  de  la  bouche 
du  canon  par  la  rupture  d’un  fil  tendu  au  travers,  et  il  est  ré- 
tabli à l’instant  où  ce  même  boulet  arrive  contre  la  cible  dis- 
posée de  façon  que  le  moindre  mouvement  qu'on  lui  imprime, 
établisse  un  contact  permanent  entre  un  ressort  et  une  autre 
pièce  métallique.  Le  mouvement  d’horlogerie  et  l’aiguille  in- 
dicatrice qu'il  conduit,  marchent  ainsi  pendant  le  temps  qui 
s’écoule  entre  le  départ  du  boulet  et  son  arrivée  à la  cible,  en 
sorte  que  l’on  a la  mesure  de  ce  temps,  et  par  conséquent  celle 
de  la  vitesse  du  projectile.  La  force  coërcitive  du  fer  doux, 
qui  fait  que  l’électro-aimant  ne  cesse  pas  d'attirer  son  armature 
du  moment  où  le  courant  cesse  de  passer,  était  dans  cet  appa- 
reil une  cause  d’erreur  assez  grave;  M.  Wheatstone  est  par- 
venu à la  faire  disparaître  à peu  près  complètement. 
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L’appareil  inventé  par  M.  Bréguet  repose  absolument  sur  le 

même  principe;  c’est  un  cylindre  animé  d'un  mouvement  de 
rotation,  sur  lequel  s'appliquent  des  styles  placés  le  long 
d’une  même  génératrice  du  cylindre,  lorsqu’ils  ne  sont  plus 
retenus  par  leurs  électro-aimants  respectifs;  le  boulet,  en  tra- 
versant des  cibles  placées  à des  distances  connues,  coupe  suc- 
cessivement les  circuits  des  courants  qui  passent  dans  ces  élec- 
tro-aimants. Comme  on  conualt  la  vitesse  de  rotation  du  cy- 
lindre, on  conclut,  de  l’angle  dont  il  a tourné  entre  les 
marques  de  deux  styles,  le  temps  qu’a  pris  le  boulet  pour  par- 
courir la  distance  des  deux  cibles  correspondantes.  La  disposi- 
tion proposée  par  M.  Siemens  consiste  aussi  à avoir  un  cy- 
lindre tournant,  mais  ce  sont  les  décharges  de  deux  bouteilles 
de  Leyde,  que  détermine  le  projectile  en  deux  points  donnés  de 
sa  trajectoire,  qui  produisent,  par  leurs  étincelles,  deux  taches 
sur  le  cylindre  d’acier  poli. 

Ainsi,  dans  ces  applications  à la  détermination  d'un  inter- 
valle de  temps  très-court,  l’électricité  ne  sert  que  d'intermé- 
diaire entre  le  projectile  et  l’appareil  compteur,  intermédiaire 
précieux,  car  l’on  conçoit  qu'il  serait  difficile  de  réaliser  une 
disposition  mécanique  dans  laquelle  le  choc  du  boulet  se  trans- 
formerait en  une  simple  pression  sur  un  rouage. 

Le  chronoscope  inventé  par  M.  Pouillet  est  fondé  sur  uii  tout 
autre  principe;  son  procédé  consiste  à mesurer  le  temps  pen- 
dant lequel  un  courant  circule  dans  un  galvanomètre,  par  l’am- 
plitude de  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée.  Pour  trouver  la  •>  • 
relation  qui  existe  entre  la  durée  d’un  courant  électrique  et  son 
effet  sur  le  galvanomètre,  M.  Pouillet  a employé  un  plateau 
circulaire  de  verre,  sur  lequel  est  collée  une  lame  d’étain  suivant 
un  rayon  du  cercle  communiquant  métalliquement  avec  son 
axe.  Supposons  qu’on  imprime  au  plateau  un  mouvement  ra- 
pide de  rotation,  et  qu’on  mette  en  communication,  avec  les 
deux  pôles  d’une  pile,  l’axe  de  l’appareil  et  un  ressort  qui  s’ap- 
puie sur  la  circonférence  du  disque,  le  circuit  ne  sera  fermé 
que  pendant  le  passage  de  la  bande  d'étain  sous  le  ressort.  De 
la  vitesse  de  rotation  et  de  la  largeur  de  la  bande  d’étain,  on 
conclut  la  durée  du  courant  en  meme  temps  qu'on  mesure  son 
ni.  20 
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effet  sur  un  galvanomètre;  c’est  ainsi  que  M.  Pouillet  a pu 
constater  qu’un  galvanomètre  de  Melloni  donne  15'  de  dévia- 
tion, lorsqu’on  fait  agir  sur  lui,  pendant  ttt?  de  seconde,  le 
courant  d’un  seul  élément  de  Daniell,  et  qu’il  a gradué  cet  in- 
strument en  faisant  varier,  soit  la  durée,  soit  l’intensité  du 
courant.  M.  Pouillet  s’est  servi  de  ce  procédé  pour  mesurer  le 
temps  que  met  une  balle  à sortir  du  canon  d'un  fusil.  Les  deux 
extrémités  d’un  circuit  (fig.  408),  dans  lequel  se  trouvent  le 
galvanomètre  et  un  élément  de  Daniell,  viennent  s’adapter, 
l'une  à la  capsule  mise  en  place  sur  la  cheminée,  l’autre  au 


chien  du  fusil,  toute  la  batterie  étant  bien  isolée  du  canon  ; le 
fil  passe  devant  le  bout  du  canon,  de  façon  à être  coupé  par  la 
balle  au  moment  où  elle  sort.  Lorsqu’on  tire,  le  courant  passe 
pendant  le  temps  qui  s'écoule  entre  l'instant  où  le  chien  touche 
la  capsule  et  celui  où  la  balle  sort  du  canon.  D'après  les  expé- 
riences de  M.  Pouillet,  ce  temps  s’est  toujours  trouvé  compris 
entre  — et  r^-  de  seconde  ; on  conçoit  qu'il  suffit  d'une  dispo- 
sition de  cibles  analogue  à celle  dont  nous  avons  parlé  plus 
haut,  pour  appliquer  ce  même  principe  à la  mesure  de  la  vitesse 
d’un  projectile  eu  divers  points  de  sa  trajectoire. 

Sonneries  électriques. 

Nous  avons  vu  que  sur  toute  ligne  télégraphique,  quel  que 
soit  le  système  employé,  il  y a toujours,  à côté  du  récepteur, 
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un  appareil  nommé  l’alarme,  dans  lequel  un  marteau  frappant 
sur  un  timbre  est  mis  en  mouvement  dès  qu’un  courant  passe 
dans  le  circuit  télégraphique,  et  avertit  ainsi  l’employé  qu’on 
va  lui  transmettre  une  dépêche.  Ces  appareils,  pour  lesquels  on 
a proposé  divers  modèles,  consistent  tous  dans  un  mouvement 
d'horlogerie,  auquel  l’armature  d’un  électro-aimant  sert  d’ar- 
rêt, de  façon  qu’il  ne  marche  que  pendant  le  passage  du  cou- 
rant. M.  Mirand  a appliqué  avec  succès  le  principe  des  sonneries 
électriques  pour  remplacer,  dans  le  service  des  maisons  et  des 
hôtels  surtout,  les  sonnettes  ordinaires.  L’appareil  qu'il  emploie 
est  tout  à fait  analogue  à l’interrupteur  1 , dans  lequel  une  ar- 
mature oscille  devant  les  pôles  d’un  double  électro-aimant  pen- 
dant tout  le  temps  qu’un  courant  l’aimante;  ici  l’armature  est 
liée  à un  marteau  frappant  sur  un  timbre,  et  ce  marteau,  sui- 
vant qu'on  ne  fait  passer  le  courant  que  durant  un  instant  ou 
qu’on  le  laisse  circuler  plus  longtemps,  frappe  un  coup,  ou  pro- 
duit par  la  succession  rapide  de  scs  percussions  un  roulement 
sonore.  Dans  chaque  chambre  que  l’on  veut  mettre  en  communi- 
cation avec  l’appareil,  on  dispose  contre  la  paroi  un  disque  de 
bois  au  milieu  duquel  est  un  bouton  d’ivoire;  en  appuyant  sur 
ce  boulon,  on  ferme  le  circuit  qui  passe  par  l’appareil  sonneur. 
Par  cette  disposition,  on  peut  non-seulement  sonner  comme  on 
le  fait  avec  une  sonnette  ordinaire,  mais  donner  des  ordres,  en 
se  servant  de  certaines  conventions  pour  faire  succéder  les 
coups  isolés  et  les  roulements. 

Tissage  électrique 

L’application  de  l'électro-magnélisme  au  tissage,  trouvée  il 
y a quelques  années  par  M.  Bonelli,  doit  être  considérée  à juste 
titre  comme  une  grande  et  belle  invention.  Bien  que  le  métier 
électrique,  au  point  où  l’a  amené  son  inventeur,  ne  puisse  en- 
core remplacer  avantageusement  sous  tous  les  rapports  le  sys- 
tème Jacquard,  il  n’en  est  pas  moins  une  application  évidem- 
ment utile  de  l’électricité,  dont  les  propriétés  caractéristiques 

« Voyei  tome!,  page  501. 
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y trouvent  leur  emploi,  et  il  est  plus  que  probable  que  des 
perfectionnements  progressifs  dans  la  disposition  et  les  détails 
de  l'appareil  Uniront  par  lui  donner  sur  le  métier  employé 
aujourd'hui  une  supériorité  marquée. 

Pour  étudier  l’invention  de  M.  Bonelli,  il  est  indispensable 
de  donner  d'abord  une  idée  générale  du  métier  Jacquard  et  de 
la  manière  dont  il  fonctionne.  On  sait  qu’un  tissu  se. compose 
de  deux  séries  de  fils  placés  les  uns  à côté  des  autres  dans  deux 
directions  perpendiculaires  entre  elles  et  s'entrelaçant  de  ma- 
nière à donner  la  solidité  à l’étoffe.  Dans  le  tissage,  les  fils  de 
l’un  des  systèmes  sont  longitudinaux,  isolés  les  uns  des  autres 
et  tendus  parallèlement  dans  un  même  plan  horizontal;  ils  con- 
stituent la  chaîne.  Ce  sont,  dans  la  figure  409,  les  fils  ff,  etc.; 

^ . les  fils  du  second  système  entrelacent 
■ ---  -■ÿ~|~  -J’  transversalement  ceux  du  premier  et 

— LT  | J_  sont  formés  par  un  seul  fil  replié  suc- 

|T  1T  ^ cessivement  sur  lui-même  comme  le 
"J  W U t.  montre  la  figure;  ils  constituent  la 
Fig.  409.  trame , et  une  seule  course  de  trame 

égale  à la  largeur  de  la  chaîne  est  désignée  sous  le  nom  de  duite. 
L’opération  du  tissage  consiste  à soulever  un  certain  nombre  de 
fils  de  la  chaîne  et  à faire  passer  entre  les  fils  soulevés  et  ceux  qui 
sont  restés  dans  le  plan  horizontal,  le  fil  de  trame  conduit  par 
un  petit  appareil  à l’intérieur  duquel  il  se  dévide  et  qu’ou 
nomme  navette-,  quand  la  navette  a passé,  les  fils  soulevés 
retombent  et  une  duite  est  tissée.  Tant  qu’il  ne  s’agit  que 
d’une  étoffe  unie,  le  fil  de  trame  devant  passer  régulièrement 
dessus  et  dessous  les  fils  consécutifs  de  la  chaîne  comme 
le  représente  la  ligure  409,  l’opération  n’est  pas  difficile  à 
réaliser,  et  l’on  conçoit  facilement  que  tous  les  fils  de  numé- 
ros pairs  étant  reliés  à une  même  tige  rigide  horizontale, 
tandis  que  tous  les  fils  de  numéros  impairs  le  sont  à une  autre, 
l’élévation  successive  des  deux  liges  produise  celle  des  deux 
séries  de  fils  entre  lesquelles  la  navette  doit  passer.  Mais  pour 
les  étoffes  façonnées,  sur  lesquelles  les  dessins  sont  obtenus  par 
l’entrelacement  de  fils  colorés  d'avance , le  fil  de  trame  doit, 
pour  chaque  duite,  laisser  apparaître  certains  fils  de  la  chaîne 
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qui,  par  leur  position  et  leur  couleur,  se  rapportent  à la  figure 
que  l’on  veut  tracer;  dès  lors,  comme  on  le  comprend,  le  sou- 
lèvement des  fils  de  la  chaîne  ne  peut  plus  se  faire  d’une  ma- 
nière régulière  par  numéros  pairs  et  impairs,  et  chaque  coup 
de  navette  doit  être  précédé  d’un  choix  minutieux  et  compliqué 
des  fils  à soulever  et  à laisser.  C’est  là  ce  qui  constituait  le  mé- 
tier des  tireurs  de  lacs  avant  la  belle  invention  de  Jacquard. 

La  figure  410  représente  la  disposition  affec- 
tée à chaque  fil  de  la  chaîne,  dans  le  métier  à 
tisser,  vue  de  deux  côtés  différents.  Le  fil  ho- 
rizontal f passe  dans  un  support  en  verre  m 
nommé  maillon,  auquel  est  suspendu  un  cylin- 
dre de  plomb  p ; le  maillon  est  relié  par  une  at- 
tache ou  lisse  L à la  tige  verticale  c,  qui  passe 
sans  frottement  dans  l’anneau  b d'une  tige  ho- 
rizontale h,  et  se  termine,  à sa  partie  supé- 
rieure, par  un  crochet  très-ouvert  r;  ce  crochet 
repose  sur  une  lame  l , posée  un  peu  de  bi- 
seau, de  façon  que  le  moindre  mouvement  la- 
téral donné  à la  lige  c suffise  pour  dégager  le 
crochet  de  son  point  d’appui.  La  figure  41 1 
montre  la  disposition  des  tiges  verticales  ou  ai- 
guilles, qui  sont  rangées  dans  un  certain  nom- 
bre de  plans  verticaux  parallèles  à celui  de  la 
figure  ; chacune  des  tiges  horizontales  h est  en- 
gagée à droite  dans  un  étui  où  elle  est  appuyée 
contre  un  ressort.  Voici  maintenant  comment 
il  se  fait  que  certains  fils  déterminés  sont  sou- 
levés à chaque  duite  pour  laisser  passer  la  na- 
vette et  produire  le  dessin  voulu.  Un  prisme  en 
bois  R,  animé  d’un  mouvement  latéral  de  droite  à gauche,  vient 
présenter  contre  l’extrémité  des  tiges  horizontales  sa  face  percée 
de  trous  correspondant  à ces  tiges,  mais  recouverte  d’une  bande 
de  carton  qui,  percée  elle-même  d’un  certain  nombre  de  trous, 
laisse  ouverts  ceux  qui  leur  correspondent  dans  le  prisme  et 
ferme  les  autres;  les  tiges  horizontales  devant  lesquelles  les 
ouvertures  des  prismes  sont  fermées  sont  repoussées  à gauche, 
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et  chacune  dégage  son  aiguille  de  la  lame  /,  qui  était  engagée 

sous  son  crochet.  A cet  instant,  ces  lames  l s'élèvent  avec  le 


châssis  F auquel  elles  sont  fixées,  et  elles  ne  soulèvent  que  les 
aiguilles  dont  les  tiges  horizontales  ont  trouvé  des  trous  dans 
le  carton;  la  navette  passe,  le  châssis  retombe,  puis  la  même 
opération  recommence;  seulement  le  prisme  R a tourné  d'un 
quart  de  circonférence,  et  c'est  un  nouveau  carton  qui  se  pré- 
sente correspondant  à la  nouvelle  duite;  toutes  ces  bandes  de 
carton  forment  une  longue  chaîne  conduite  par  le  prisme  R et 
un  cylindre;  on  voit  qu’il  en  faut  un  pour  chaque  fil  transver- 
sal du  tissu , ce  qui  fait  que  certains  dessins  en  exigent  jusqu’à 
100,000;  on  conçoit  combien  une  chaîne  pareille  doit  être  em- 
barrassante à manœuvrer,  quelle  place  elle  doit  tenir,  et  le  prix 
énorme  auquel  revient  la  mise  en  carte  d’un  dessin  compliqué, 
opération  qui  exige  des  ouvriers  habiles. 

Au  lieu  de  cartons,  M.  Bonelli  prend  un  papier  métallique 
et  y trace,  avec  un  vernis  isolant  le  dessin  qu’il  veut  repro- 
duire sur  l’étoffe.  Voici  le  principe  de  son  invention.  Supposons 
un  nombre  d’électro-aimants  égal  à celui  des  aiguilles  c du 
métier  Jacquard,  et  admettons  que,  par  uue  disposition  quel- 
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conque,  le  fil  qui  entoure  chaque  bobine  ait  une  île  ses  extré- 
mités toujours  eu  contact  avec  le  pôle  d'une  pile,  et  l’autre  avec 
le  papier  dont  nous  venons  de  parler;  le  second  pôle  de  la  pile 
communique  avec  la  surface  métallique  de  ce  même  papier, 
qui  reçoit  un  mouvement  de  translation.  Par  l’effet  de  ce  mou- 
vement, le  fil  d’un  électro-aimant  quelconque  sera  en  contact 
tantôt  avec  une  partie  métallique,  tantôt  avec  une  partie 
non  conductrice,  suivant  la  configuration  du  dessin;  dans  le 
premier  cas,  le  courant  passera  dans  cet  électro-aimant  ; dans 
le  second,  il  ne  passera  pas.  Il  ne  s'agit  plus  que  de  mettre  en 
rapport,  par  un  mécanisme  plus  ou  moins  ingénieux,  chaque 
électro-aimant  avec  une  aiguille  verticale,  en  se  servant  de 
l’électro-magnétisme  développé  dans  l’un  des  cas  et  non  dans 
l’autre,  pour  que  l’électro-aimant  soulève  l’aiguille  ou  la  laisse, 
suivant  que  le  courant  passe  ou  ne  passe  pas.  Supposons  une 
chaîne  blanche  avec  une  trame  noire,  et  considérons  un  des  fils 
de  la  chaîne  ; ce  fil  sera  recouvert  par  la  trame  ou  se  montrera, 
suivant  que  le  conducteur  aboutissant  à l’électro-aimanlquilui 
correspond  sera  en  contact,  le  long  de  la  ligne  qu'il  trace  sur 
le  dessin  type,  avec  une  surface  de  métal  ou  de  vernis;  la  ligne 
formée  sur  le  tissu  par  ce  fil  de  la  chaîne  reproduit  donc,  par 
un  changement  de  couleur  en  passant  du  blanc  au  noir  ou  du 
noir  au  blanc,  chaque  passage  de  l'une  des  surfaces  à l'autre 
sur  une  ligne  qui  lui  correspond  dans  le  dessin  type.  Ainsi  la 
figure  est  reproduite;  les  proportions  seules  varient  avec  la 
vitesse  du  mouvement  que  l'on  imprime  au  papier. 

La  figure  412  indique  la  disposition  que  M.  Bonelli  avait 
adoptée  dans  son  premier 
essai  ; une  aiguille  verticale 
est  supportée  sur  le  châs- 
sis al>  par  un  petit  cylindre 
en  fer  doux  /";  e est  l'élcclro- 
aimant  correspondant  à l’ai- 
guille-; le  fil  qui  l'entoure  a 
l’une  de  ses  extrémités  sur 
la  tige  métallique  cd , qui 
supporte  toute  une  rangée  d’électro-aimants  et  qui  est  cons-  • 
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tamment  en  communication  avec  l’un  des  pôles  de  la  pile , et 
l'autre  vient  s'attacher  à la  lame  métallique  /.  Toutes  ces  lames 
placées  de  tranchant  sur  un  support  K,  et  séparées  entre  elles 
par  des  feuilles  de  carton,  forment  une  sorte  de  peigne  dont  les 
dents  g viennent  en  contact  avec  le  cylindre  c lorsque  le  sup- 
port s’abaisse;  le  cylindre  est  recouvert  du  dessin  type,  et  un 
ressort  r met  le  second  pôle  de  la  pile  en  communication  avec 
la  surface  métallique  du  papier.  Pour  chaque  coup  de  na- 
vette, le  châssis  ab  élève  les  aiguilles,  et  tous  les  fers  doux 
viennent  en  contact  avec  leurs  électro-aimants  respectifs;  à 
ce  moment,  le  peigne  s’abaisse  et  le  cylindre,  qu'un  méca- 
nisme fait  tourner  d’un  cran  par  chaque  coup  de  trame,  pré- 
sente sous  les  lames  la  ligne  transversale  du  dessin  qui  se 
rapporte  à la  duite  qui  va  se  tisser.  Toutes  les  dents  qui  sont  en 
contact  avec  la  partie  métallique  du  papier  laissent  passer  le 
courant;  et,  lorsque  le  châssis  redescend,  les  aiguilles  corres- 
pondantes à ces  lames  restent  suspendues  à leurs  électro- 
aimants. 

Dans  cette  disposition,  la  force  magnétique  de  chaque  électro- 
aimant devait  être  suffisante  pour  qu’il  pût  supporter  le  poids 
de  l’aiguille  et  du  cylindre  de  plomb  suspendu  à chaque  fil.  Il 
fallait  donc,  d'une  part,  lui  donner  des  dimensions  relative- 
ment considérables,  ce  qui  nécessitait  l'écartement  des  aiguilles, 
et  de  l’autre,  employer  des  courants  d’une  certaine  intensité, 
ce  qui,  indépendamment  de  la  dépense,  détériore  facilement  les 
appareils. 

M.  Bonelli  fut  donc  conduit  à adopter  une  autre  disposition, 
dans  laquelle  l 'électro-magnétisme  joue  exactement  le  rôle  des 
carions  du  métier  Jacquard.  Les  électro-aimants  n’ont  plus  sur 
les  aiguilles  qu’une  action  latérale,  en  les  dégageant,  à un  mo- 
ment donné,  du  support  qui  les  soulève.  Celait  là  déjà  un 
grand  progrès,  en  ce  sens  qu’on  doit  épargner  autant  que  pos- 
sible à l’électricité  tout  développement  de  force  mécanique  et  se 
servir  de  sa  propriété  essentielle,  l’instantanéité,  pour  changer, 
à un  moment  donné,  les  dispositions  relatives  des  pièces  d’une 
machine.  Dans  la  figure  413,  h est  une  tige  horizontale  du  mé- 
tier Jacquard  (Voyez  iig.  41 1),  vue  de  haut  en  bas,  e est  l’élec- 
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tro-aimant  correspondant  ; à côté  de  son  pôle  se  trouve  l’extré- 
mité en  fer  doux  d’un  levier  qui,  par  un  renvoi  de  mouve- 


î 


Fig.  «3. 


ment,  communique  avec  h.  Lorsque  l’armure  est  attirée,  la 
tige  h reçoit  un  mouvement  latéral  de  gauche  à droite,  et  elle 
dégage  de  son  support  l’aiguille  qui  lui  est  liée,  absolument  de  la 
même  manière  qu’elle  le  fait  dans  le  métier  Jacquard  lorsqu’elle 
est  repoussée  par  les  cartons.  M.  Bonelli  modifia  aussi  la  nature 
du  papier  qui  recouvre  le  cylindre.  Sur  du  papier  ordinaire,  on 
trace  avec  du  vernis  le  dessin  qui  doit  être  reproduit,  puis  on 
le  recouvre  d’une  mince  feuille  d'étain,  avec  lequel  on  le  laisse 
en  contact  pendant  un  certain  temps;  en  frottant  ensuite  le 
papier  avec  un  tampon  de  coton,  l’étain  reste  adhérent  au  ver- 
nis, et  disparaît  où  il  n’v  en  a pas. 

C'est  de  cette  manière  que  fonctionnait  le  métier  que  M.  Bo- 
nelli a fait  monter  à Paris;  nous  n’entrerons  pas  dans  tous  les 
détails  de  l’appareil,  ce  qui  nous  entraînerait  trop  loin  ; d’ail- 
leurs, M.  Bonelli  reconnaissait  lui-même  qu’il  y avait  encore  à 
surmonter  un  grand  nombre  de  difficultés. 

M.  Froment  s'occupe  actuellement  des  modifications  à faire 
subir  à l'appareil  de  M.  Bonelli.  Dans  celui  qu’il  se  propose  de 
construire,  l’action  magnétique  aura  lieu  suivant  l’axe  de  l’é— 
lectro-aimant  qui  sera  horizontal,  et  non  pas  latéralement 
(Voyez  fig.  413).  M.  Bonelli  avait  été  empêché  d’adopter  cette 
disposition  par  l’impossibilité  de  donner  à ses  électro-aimants 
un  diamètre  assez  petit  pour  qu’ils  fussent  chacun  vis-à-vis  de 
leurs  tiges  correspondantes  ; mais  M.  Froment  surmonte  cette 
difficulté  en  diminuant  encore  la  force  magnétique  que  devra 
développer  chaque  électro-aimanl.  La  figure  414  indique  le 
principe  de  la  disposition  qu’il  compte  employer.  Devant  chaque 
électro-aimant,  se  trouve  une  tige  horizontale  terminée  d’un 
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côté  par  une  pièce  de  fer  doux,  et  en  t par  un  petit  cylindre  de 
cuivre  ou  tète.  Toutes  ces  tiges  peuvent  se  mouvoir  latérale- 
ment dans  le  châssis  C qui  les  supporte,  et  ce  châssis  lui-même 
est  susceptible  de  prendre  un  mouvement  de  translation.  Pour 

Fig.  414. 


Fig.  445. 


chaque  coup  de  trame,  il  s’avance  d'abord  de  gauche  à droite, 
et  vient  appliquer  tous  les  fers  doux  contre  les  pôles  de  leurs 
électro-aimants  respectifs,  puis  il  repart  en  sens  contraire  et 
n’entraîne  avec  lui  que  les  liges  appliquées  contre  les  électro- 
aimants  inactifs.  Lorsque  le  châssis  s'est  éloigné  suffisamment 
pour  que  les  têtes  c des  tiges  restées  adhérentes  aient  passé  dans 
les  ouvertures  a,  le  courant  cesse  partout  et  le  châssis  continue 
à s'avancer  eu  emportant  avec  lui  toutes  les  tiges  dans  les  posi- 
tions respectives  qu’elles  y ont  prises;  à ce  moment,  une  cou- 
lisse D s’abaisse  et  vient  fermer  les  ouvertures  devant  les  tètes 
îles  tiges  restées  dans  le  châssis,  en  même  temps  qu'elle  sert 
d’appui  à celles  qui  sont  en  dehors  (fig.  415).  C’est  alors  que  la 
paroi  du  châssis  qui  s’avance  toujours  vient  rencontrer  les  ex- 
trémités des  tiges  horizontales  h du  métier  et  qu'elle  agit  sur 
elles  comme  le  carton  Jacquard,  en  poussant  latéralement  celles 
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qui  correspondent  à des  tètes  c restées  hors  du  châssis.  Ainsi 
1 'électro-magnétisme  n’aura  plus  à vaincre  que  la  faible  résis- 
tance des  petites  tiges  sur  leurs  glissières,  et  M.  Froment,  tout 
en  donnant  à scs  électro-aimants  une  puissance  d’action  très- 
supérieure  à celle  qui  leur  est  nécessaire,  peut  rendre  leurs 
dimensions  suffisamment  petites  pour  les  placer  chacun  vis-à- 
vis  de  la  tige  horizontale  correspondante.  Les  perfectionnements 
porteront  aussi  sur  le  mode  de  communication  des  Dis  avec  le 
papier  métallique;  en  outre,  un  commutateur  fermera  le  cir- 
cuit un  instant  après  le  contact  des  dents  avec  le  dessin  type  et 
le  rompra  un  instant  avant  que  ce  contact  cesse;  cette  dispo- 
sition fera  disparaître  les  étincelles  d'induction  qui  finissaient 
par  détériorer  le  papier. 

Dans  l’exposé  que  nous  avons  donné  de  l'invention  de  M.  Ko- 
nelli,  il  est  un  certain  nombre  de  détails  se  rapportant  spécia- 
lement à l’art  du  tissage,  dans  lesquels  nous  n’avons  pu  entrer. 
Il  nous  semble  qu’on  ne  doit  voir  logiquement  dans  ces  diffi- 
cultés aucune  que  le  métier  électrique  ne  puisse  surmonter, 
comme  l’a  fait  le  métier  Jacquard;  puisque  en  définitive  un 
carton  n'est  susceptible  que  de  présenter  des  parties  pleines  et 
des  parties  vides,  comme  le  papier  qui  le  remplace  présente  des 
parties  conductrices  et  d’autres  qui  ne  le  sont  pas. 

Appareil  pour  entretenir  le  mouvement  du  pendule  Foucault. 


Dans  la  belle  expérience  imaginée  par  M.  Foucault,  où  l’in- 
variabilité du  plan  d'oscillation  d’un  pendule  donne  la  démons- 
tration de  la  rotation  de  la  terre,  l'amplitude  des  mouvements 
du  pendule  diminue  peu  à peu  à cause  de  la  résistance  de  l'air. 
M.  Foucault  a trouvé  un  moyen  très-ingénieux  de  conserver 
indéfiniment  cette  amplitude  sans  influer  en  rien  sur  la  direc- 
tion du  plan  d’oscillation,  en  se  servant  de  l’attraction  exercée 
par  un  électro-aimant  sur  la  sphère  qui  se  meut  sous  l'action 
de  la  pesanteur.  Cette  application  de  l'électro-magnétisme  a 
ceci  de  remarquable,  qu’elle  présente  le  premier  exemple  d'un 
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commutateur  fonctionnant  sans  qu’il  y ait  contact  entre  la  par- 
tie fixe  de  l’appareil  et  celle  qui  est  en  mouvement. 

La  figure  416  représente  la  disposition  adoptée  par  M.  Fou- 
cault, d'après  un  dessin  qu'il  a bien  voulu  nous  communiquer. 


Fig.  446. 


Un  électro-aimant  E,  placé  exactement  sur  la  verticale  du 
point  de  suspension  du  pendule  repose  sur  un  ressort  R sou- 
tenu par  la  plaque  AB.  Une  lige  verticale,  fixée  à l'électro- 
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aimant,  passe  à travers  le  ressort  et  se  termine  par  un  crochet  o, 
dans  lequel  s'engage  le  levier  ap,  équilibré  par  le  poids  p , et 
portant  un  contact  a,  qui  peut  venir  toucher  la  pièce  b , dont 
une  vis  sert  à régler  la  hauteur.  Un  levier  coudé,  que  tend  à 
soulever  le  ressort  R',  porte  une  armature  e placée  au-dessus 
d’un  second  électro-aimant  E',  plus  petit  que  E et  disposé  sur  la 
même  verticale;  c et  d constituent  un  contact  semblable  à celui 
du  premier  levier.  La  tige  ec  se  termine  par  une  came  qui  s’ap- 
puie sur  les  dents  d’une  roue  r,  laquelle  engrène  avec  le  pignon 
d’une  seconde  roue  r',  qui  communique  son  mouvement  à un 
petit  volant  v.  De  chacun  des  pôles  de  la  pile  partent  deux  fils, 
de  manière  à former  deux  circuits  complets  et  indépendants 
qui  constituent,  l’un,  l’électro-aimant  supérieur,  et  l’autre, 
l’électro-aimant  inférieur. 

La  sphère  S qui  se  meut  sous  l’action  de  la  pesanteur  est  en 
cuivre  et  contient  un  cylindre  de  fer  doux,  dont  l’axe  est  le 
prolongement  du  fil  de  suspension. 

Supposons  le  pendule  à l’extrémité  de  sa  course  : le  res- 
sort R,  légèrement  comprimé  par  le  poids  de  l’éleclro-aimant, 
permet  au  contact  ab  de  s’établir;  il  en  résulte  que  le  courant 
passe  dans  E',  que  l’armature  e est  attirée,  le  contact  cd  établi, 
et  que,  par  conséquent,  le  courant  circule  dans  E.  Quand  le  fil 
du  pendule  arrive  près  de  la  verticale,  le  cylindre  de  fer  doux 
placé  dans  l’intérieur  de  la  sphère,  se  trouvant  à proximité  de 
l’électro-aimant,  est  attiré,  et  le  pendule  reçoit  l’impulsion 
qui  conserve  l’amplitude  de  ses  oscillations.  Il  faut  remarquer 
que  celte  impulsion  lui  est  toujours  donnée  dans  le  plan  où  il  se 
meut,  puisque  ce  plan  passe  toujours  par  la  verticale  du  point 
de  suspension  sur  laquelle  se  trouve  aussi  le  centre  d’action  de 
l’électro-aimant  E et  celui  de  l’électro-aimant  E',  dont  la  force 
attractive,  si  elle  n’est  pas  négligeable,  est  du  moins  ainsi  sans 
influence  sur  la  direction  du  plan  d’oscillation.  Voici  mainte- 
nant comment  l’aimantation  cesse  du  moment  où  le  pendule  a 
dépassé  la  verticale,  et  où  par  conséquent  l’attraction  magné- 
tique s'opposerait  à son  mouvement.  La  figure  représente  l’ap- 
pareil dans  l’instant  où  la  sphère  se  trouve  au-dessus  de  E ; 
celui-ci,  qu’un  très-faible  effort  suffit  pour  soulever  à cause 


478  APPLICATIONS  DE  L’ÉLECTRICITÉ, 

de  l'élasticité  du  ressort,  est  attiré  verticalement  par  le  fer 
doux,  s’élève  de  quelques  millimètres  et  soulève  le  levier  ap , 
ce  qui  interrompt  le  contact  ab\  l'élcctro-aimant  E'  cessant 
d’étre  aimanté,  le  ressort  R'  soulève  le  levier  coudé,  le  con- 
tact cd  est  interrompu  et  le  courant  ne  peut  plus  circuler  dans 
l’électro-aimant  E.  Mais  il  était  important  de  disposer  les  choses 
de  telle  manière  que  le  courant  ne  prtl  se  rétablir  dans  E avant 
que  la  sphère  ne  fût  en  dehors  de  son  champ  magnétique.  Or, 
dès  que  le  pendule  a dépassé  la  verticale  l’électro-aimant  re- 
tombe, et  E'  de  nouveau  aimanté  attire  9on  armature;  mais  la 
came  f,  arrêtée  par  les  dents  de  la  roue  r,  ne  permet  au  levier 
que  de  descendre  d’un  mouvement  lent  et  régulier  qui  est  réglé 
par  le  volant  »,  en  sorte  que  le  contact  cd  ne  se  rétablit  qu’au 
bout  d’un  certain  temps,  lorsque  la  sphère  du  pendule  est  hors 
du  champ  magnétique  de  l’électro-aimant. 


Appareil  électro-trieur. 

Dans  la  métallurgie  du  fer,  telle  qu’elle  se  pratique  habi- 
tuellement, la  séparation  du  métal  et  des  matières  qui  l’accom- 
pagnent, ou  gangue,  a lieu  par  voie  de  fusion;  la  fonte,  plus 
dense,  s’écoule  au-dessous  du  laitier  qui  la  recouvre,  l'n  autre 
procédé,  mis  en  avant  par  M.  Chenot,  consiste  à séparer  d’a- 
bord à l’état  solide  le  fer  ou  plutôt  l’oxyde  de  fer  de  sa  gangue, 
puis  à réduire  ce  minerai  trié  en  employant  une  température 
très-inférieure  à celle  qui  produit  la  fusion  de  la  fonte.  Par  sa 
méthode,  M.  Chenot  obtient  le  fer  à l’état  d’éponge  métallique 
qui  jouit  de  la  singulière  propriété  de  brûler  comme  du  char- 
bon, et  qu’une  forte  compression  transforme  en  fer  ordinaire. 
M.  Chenot  emploie  le  fer  obtenu  sous  cet  état  particulier  dans 
une  fabrication  nouvelle  et  intéressante  de  l’acier,  qui  consiste 
à produire  la  cémentation  du  fer,  en  mettant  en  contact  l’éponge 
métallique  avec  un  composé  liquide  de  carbone,  du  goudron 
par  exemple,  qui  pénètre  dans  toute  sa  masse,  et  en  produisant, 
par  une  brusque  élévation  de  température,  la  combinaison  des 
deux  éléments.  Nous  indiquons  ici  le  principe  de  cette  méthode 
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métallurgique,  pour  faire  comprendre  l’application  qu’y  trouve 
l’électro-magnétisme.  En  effet,  on  sépare  le  minerai  de  sa 
gangue  en  se  servant  de  ses  propriétés  magnétiques  que  l’on 
développe,  si  le  fer  y est  à l'état  de  peroxyde,  en  le  mettant  en 
contact  avec  de  la  vapeur  d'eau,  ce  qui  le  fait  passer  à l'état 
d'oxyde  magnétique. 

On  doit  à M.  Froment  un  appareil  électro-trieur,  qui,  par 
ses  proportions,  la  rapidité  avec  laquelle  il  fonctionne  et  la 
quantité  de  matière  sur  laquelle  il  peut  agir,  prend  le  rang 
d’une  machine  industrielle.  11  est  représenté  de  profil  dans  la 
figure  417.  Un  cercle  de  fonte,  dont  le  diamètre  est  d’un  mètre 


environ,  tournant  autour  d’un  axe  horizontal  perpendiculaire 
au  plan  de  la  figure,  porte  à sa  circonférence  18  électro-aimants 
dont  les  axes  sont  dirigés  suivant  le  prolongement  des  rayons 
du  cercle.  Au-dessous,  une  toile  sans  (in  passe  sur  le  cylindre  c 
et  sur  un  second  cylindre  exactement  pareil  placé  en  arrière  du 
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premier,  de  telle  sorte  que  la  nappe  supérieure  de  cette  toile, 
dont  la  projection  est  ab,  se  meut  dans  un  plan  horizontal  per- 
pendiculairement à celui  de  la  ligure,  lorsque  les  cylindres  qui 
la  conduisent  reçoivent  un  mouvement  de  rotation.  Le  minerai 
de  fer,  réduit  et  pulvérisé,  est  étendu  continuellement  sur  l'une 
des  extrémités  de  la  toile;  entraîné  avec  elle,  il  vient  passer 
sous  les  électro-aimants  en  mouvement. 

Un  commutateur,  qui  n’est  pas  représenté  sur  la  figure,  est 
disposé  de  manière  à ne  faire  passer  le  courant  de  la  pile  qui 
fonctionne,  que  dans  les  bobines  qui  occupent  à un  instant 
quelconque  l'arc  le  plus  bas  de  la  circonférence,  de  sorte  que 
chaque  fer  doux,  en  arrivant  en  E s'aimante,  reste  aimanté  de  E 
en  E',  puis  perd  de  nouveau  ses  propriétés  magnétiques.  Par 
celte  disposition  et  par  les  mouvements  combinés  de  la  roue  et 
de  la  toile,  tout  le  fer  que  contient  le  minerai  est  attiré  à me- 
sure qu’il  arrive,  reste  adhérent  au  fer  doux  qui  l’a  soulevé  et 
ne  retombe  que  lorsque  celui-ci  se  désaimante , de  façon  qu’il 
est  reçu  sur  le  plan  incliné  P',  et  se  trouve  ainsi  séparé  des 
matières  soit  métalliques,  soit  terreuses,  auxquelles  il  était  mé- 
langé; celles-ci,  entratuées  toujours  par  le  mouvement  de  la 
toile,  viennent  se  déverser  sur  le  plan  incliné  figuré  en  P. 

Au  lieu  d’un  seul  rang  d’électro-aimanls,  comme  nous  l’a- 
vons supposé  dans  la  figure,  il  y en  a trois  dans  la  machine 
électro-trieuse  de  M.  Froment.  Qu’on  se  représente  trois  cercles 
garnis  d’éleclro-aimanls  absolument  semblables  à celui  que 
nous  avons  décrit,  placés  les  uns  derrière  les  autres  sur  le  même 
axe,  mais  non  pas  tout  à fait  dans  la  même  position,  en  ce  sens 
que  les  axes  des  bobines  du  second  et  du  troisième  sont  ré- 
partis à des  distances  égales,  dans  l’intervalle  angulaire  que 
laissent  entre  eux  les  axes  de  deux  bobines  consécutives  du  pre- 
mier, arrangement  représenté  en  lignes  ponctuées  pour  les 
électro-aimants  marqués  des  numéros  1 , 2 et  3.  Le  commuta- 
teur fonctionne  à la  fois  pour  les  trois  rangs  de  bobines.  Par 
cette  disposition,  il  n’est  aucune  partie  du  minerai  qui  puisse 
échapper  à l’action  magnétique,  et  l’opération  a lieu,  pour  ainsi 
dire,  d’une  manière  continue. 

Les  fers  doux  n’ont  pas  une  forme  cylindrique;  leur  section 
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est  très-allongée  perpendiculairement  au  plan  de  la  figure, 
c’est-à-dire  dans  le  sens  suivant  lequel  s’avance  le  minerai.  On 
communique  le  mouvement  à l'appareil,  soit  à l'aide  de  la  ma- 
nivelle H,  soit  au  moyen  d’une  courroie  sans  ün,  passant  sur 
l’arbre  d’une  machine  à vapeur  et  sur  la  poulie  en  fonte  K,  qui, 
sur  la  figure,  cache  en  partie  le  cercle  auquel  sont  adaptés  les 
électro-aimants.  Nous  n’avous  pas  représenté  le  mécanisme  qui 
transmet  ce  mouvement  aux  cylindres  portant  la  toile  sans  fin, 
dont  la  vitesse  de  rotation  doit  être  réglée  suivant  la  richesse  en 
fer  du  minerai,  et  qui  donne  un  mouvement  de  va  et  vient  à 
l’entonnoir  qui  contient  la  matière  pulvérisée,  de  façon  à la 
déverser  d’une  manière  régulière  et  continue  sur  la  toile 
mobile. 

Application  de  T électro-magnétisme  à l'adhérence  des  locomotives 
sur  les  rails,  à la  transmission  du  mouveu\ent  et  à l’enrai/age 
des  convois. 

On  sait  qu’un  chemin  de  fer  ne  doit  présenter  que  des  pentes 
à peine  sensibles,  et  que  si  l’inclinaison  des  rails  dépassait  une 
limite  insuffisante  dans  la  plupart  des  cas  pour  éviter  de  grands 
travaux,  les  roues  des  locomotives  patineraient,  c'est-à-dire 
tourneraient  sur  elles-mêmes  sans  avancer,  parce  que  le  frot- 
tement développé  aux  points  de  contact  des  roues  et  des  rails 
ne  pourrait  plus  faire  équilibre  aux  résistances  du  train.  — Eu 
augmentant  le  poids  de  la  locomotive,  on  augmente,  il  est  vrai, 
la  valeur  limite  du  frottement,  qui  est  proportionnelle  à la 
pression  normale,  mais  la  résistance  devient  aussi  plus  grande, 
et  la  difficulté  consiste  précisément  à séparer  ces  deux  éléments 
l’un  de  l’autre,  c’est-à-dire  à trouver  le  moyen  d'augmenter 
uniquement  la  pression  normale  à la  direction  des  rails.  — 
Une  attraction  électro- magnétique  se  présentait  naturellement 
comme  la  solution  du  problème,  et  cette  idée  fut  émise  en  par- 
ticulier par  M.  Weber  et  M.  Liebig.  M.  Nicklès  est  le  premier 
qui  se  soit  sérieusement  occupé  de  cette  question  ; et,  bien  que 
ses  travaux  sur  ce  sujet  n’aient  pas  encore  amené  de  résultats 
m.  31 
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pratiques,  on  lui  doit  du  moins  des  essais  utiles  et  des  données 

précises 

Un  procédé  très-simple  consistait  à lier  à la  locomotive  des 
électro-aimants  qui  fussent  le  plus  près  possible  des  rails,  de 
manière  à agir  sur  eux  avec  une  grande  puissance;  l'expérience 
faite  en  petit  réussit  fort  bien,  maison  ne  put  espérer  un  résultat 
pratique  à cause  du  pouvoir  magnétique  énorme  qu'il  eût  fallu 
obtenir  pour  cela.  — M.  Nicklès  eut  alors  l’idée  d’aimanter  les 
roues  motrices,  en  enveloppant  chacune  d’elles,  près  de  son 
point  de  contact  avec  le  rail,  d'une  hélice  dont  la  paroi  inté- 
rieure embrasse  la  jante  sans  la  toucher.  La  figure  418  repré- 
sente la  roue  d’un  appareil  d’essai  qui 
fonctionne  avec  succès,  et  c’est  à la 
suite  de  ces  premières  expériences  que 
M.  Nicklès  fit  l'application  de  son  pro- 
cédé à une  locomotive  qui  fut  mise  à 
sa  disposition  sur  le  chemin  de  fer  de 
Fig.  ils.  Lyon.  La  pile,  composée  de  64  élé- 

ments Bunsen,  était  placée  dans  le  tender,  et  chacune  des 
deux  hélices  qui  entouraient  le  bas  des  roues  motrices  était  for- 
mée d’un  fil  de  518  mètres  de  longueur  formant  216  tours  et 
de  4""', 5 de  diamètre.  Le  poids  de  la  locomotive  était  de  29  tonnes, 
celui  du  convoi  entier  de  119  tonnes;  on  fit  1 essai  sur  une 
pente  de  10  millimètres  par  mètre  et  on  put  constater  que  l'ai- 
mantation des  roues  produisait  une  augmentation  d adhérence 
d’environ  8 pour  100,  lorsque  la  locomotive  marchait  à petite 
vitesse.  Ces  expériences  montrèrent  aussi  que  l’adhérence  élec- 
tro-magnétique décroît  assez  rapidement  lorsque  la  vitesse 
augmente,  ce  qui  est  dû,  suivant  M.  Nicklès,  aux  deux  causes 
suivantes  : 

1°  Le  déplacement  du  pôle  magnétique,  qui,  lorsque  la  roue 
est  en  repos,  se  trouve  à son  point  de  contact  avec  les  rails, 
mais  qui  se  déplace  pendant  le  mouvement,  et  se  transporte  en 
arrière. 


' Thèse  de  phjsique  présentée  par  M.  Nicklès  à la  Faculté  des  sciences  de 
Paris.  — Arc hi i rs  des  Sciences  physiques  et  naturelles. 
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2°  La  force  coercitive  île  la  fonte,  dont  se  compose  la  roue,  qui 
diminue  l’intensité  du  magnétisme,  parce  qu’une  portion  quel- 
conque de  la  jante  passe  continuellement  et  avec  plus  ou  moins 
de  rapidité  d’une  polarité  à l’autre.  Enfin,  comme  M.  Nicklès 
l’observe  lui-même, on  peut  reprocher  à son  procédéde  n'utiliser 
qu'un  des  deux  pôles  magnétiques  développés  dans  chaqueroue. 

Ce  sont  ces  considérations  qui  ont  amené  M.  Nicklès  à aban- 
donner le  mode  d’aimantation  qu’il  avait  d’abord  adopté,  et 
à le  remplacer  par  ce  qu'il  appelle  les  électro-aimants  circu- 
laires. Un  barreau  de  fer  doux,  enveloppé  d'une  hélice  à l'inté- 
rieur de  laquelle  il  peut  tourner,  et  terminé  à ses  deux  extré- 
mités par  des  disques  également  de  fer 
doux,  à la  circonférence  desquels  le  magné- 
tisme a son  maximum  d’intensité,  consti- 
tue un  électro-aimant  circulaire  (lig.  419). 

D’après  les  expériences  de  M.  Nicklès,  la  Fig.  *19. 
meilleure  manière  d’utiliser  le  pouvoir  aimantant  d’un  cou- 
rant est  de  produire  au  milieu  de  l’électro-aimant  un  point 
conséquent  en  y changeant  le  sens  de  l'hélice,  et  en  y fixant 


Fig.  *20. 


un  cercle  en  fer  doux  pareil  aux  deux  autres.  — Cette  dis- 
position est  réalisée  dans  l’appareil  (fi g.  420),  où  l’adhé- 
rence électro-magnétique  sert  à transmettre  le  mouvement  de 
la  poulie  i h la  poulie  k.  Les  hélices  h et  K sont  enroulées  en 
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sens  contraire  l’une  de  l’autre,  en  sorte  que  n et  ri  sont  des 
pôles  nord  et  l un  pôle  sud;  a est  un  cylindre  en  fer  contre 
lequel  adhèrent  les  trois  cercles  polaires  de  l’électro-aimanl 
circulaire.  On  conçoit  que  dans  cette  disposition  le  mouvement 
ne  doit  en  rien  changer  les  conditions  du  magnétisme;  et,  en 
partant  des  données  que  lui  ont  fournies  les  appareils  analogues 
à celui  que  nous  venons  de  décrire,  M.  Nicklès  pense  qu'une 
roue  motrice  de  locomotive  pourra  donuer,  dans  des  conditions 
d’aimantation  faciles  à réaliser,  une  attraction  de  2 j tonnes 
par  ligne  de  circonférence; or,  dans  les  expériences  citées  plus 
haut,  250  kilog.  d’attraction  par  roue  ont  fourni  une  augmen- 
tation d’adhérence  de  8 pour  100;  ou  arriverait  donc,  en  appli- 
quant aux  locomotives  le  procédé  des  électro-aimants  circu- 
laires, à un  accroissement  d'adhérence  de  01  pour  100,  et  celle 
adhérence  serait  sensiblement  constante  pour  toutes  les  vitesses. 

Nous  dirons  ici  quelques  mots  d'une  autre  application  de 
l'électro-magnélisme  aux  chemins  de  fer,  qui  permet,  en  faisant 
passer  un  courant  le  long  d’un  train,  de  mettre  instantanément 
tous  les  freins  en  action  dès  que  le  mécanicien  veut  arrêter  le 
convoi.  L'enrayeur  électrique  de  M.  Âch&rd  est,  de  tous  les  appa- 
reils qui  ont  été  inventés  dans  ce  but,  le  plus  satisfaisant.  — Le 
serre-frein  est  mis  en  mouvement  par  le  fait  même. de  la 
marche  du  convoi,  du  moment  où  une  roue  dentée  que  porte 
son  arbre  est  poussée  de  côté  par  un  cliquet.  Or  ce  cliquet  ne 
devient  libre  d’agir  que  lorsqu’une  pièce  de  fer  doux  qui  le 
lient  en  respect  est  attirée  par  un  électro-aimant.  Ainsi,  du 
moment  où  le  mécanicien  ferme  le  circuit  qui  passe  par  tous  les 
électro-aimants,  les  serre-freins  commencent  à agir,  et  arrêtent 
au  bout  de  quelques  instants  la  marche  du  convoi. 

Enregistreurs  électriques. 

Nous  avons  déjà  signalé,  dans  le  paragraphe  des  télégraphes 
électriques,  l'utilité  qu’on  avait  tirée  de  ce  mode  de  commu- 
nication pour  différentes  observations  scientifiques,  plus  parti- 
culièrement astronomiques;  nous  avons  également  décrit  dans 
le  paragraphe  actuel  bien  des  instruments  et  des  appareils  iui- 
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portants  fondés  sur  les  mêmes  principes.  Il  nous  reste  à ajou- 
ter quelques  détails  sur  l’application  qu'on  en  a faite  à l’enre- 
gistrement de  certaines  observations. 

Wheatstone,  qu’on  retrouve  toujours  quand  il  s’agit  des 
questions  de  ce  genre,  avait  imaginé  un  système  d’appareils 
qui,  susceptibles  de  s’élever  dans  l’atmosphère  au  moyen  d’un 
ballon  captif,  pouvaient  donner,  à différentes  hauteurs,  la  tem- 
pérature, la  pression  de  l’air,  l’humidité,  l’intensité  et  la  direc- 
tion du  vent,  etc.  Voici  comment  est  construit  le  thermomètre  : 
Le  mouvement  d’une  petite  horloge  fait  descendre  et  monter 
régulièrement,  en  six  minutes,  un  engrenage  vertical;  cet  en- 
grenage porte  un  01  On  de  platine  qui  se  meut  dans  le  tube  du 
thermomètre  et  dont  les  excursions  ont  une  étendue  qui  cor- 
respond à un  nombre  plus  ou  moins  grand  des  divisions  de 
l’échelle  lhermométrique.  Deux  flls  Gns  de  cuivre,  recouverts  de 
soie,  et  d’une  longueur  suflisantc  pour  unir  le  ballon  à la  terre 
tlans  sa  plus  grande  élévation,  sont  Oxés  à l’instrument,  de 
manière  que  l'extrémité  de  l'un  plonge  dans  le  mercure  du 
thermomètre  et  que  l'extrémité  de  l’autre  soit  en  contact  avec 
Ja  roue  de  l'horloge,  laquelle  communique  métalliquement 
avec  le  01  de  platine.  Les  extrémités  inférieures  des  deux  flls  qui 
arrivent  au  sol  sont  unies  par  un  galvanomètre  et  par  une  très- 
petite  pile  à un  seul  couple.  Le  galvanomètre  reste  à 0°  tant 
que  le  fil  de  platine  n’est  pas  en  contact  avec  le  mercure  du 
tube;  mais  l'aiguille  dévie  aussitôt  que  le  contact  a lieu  et  reste 
déviée  jusqu’à  ce  que  le  contact  soit  de  nouveau  rompu  par 
l'ascension  de  l'engrenage  qui  porte  le  fil.  Le  temps  employé 
par  le  fil  de  platine  à parcourir  l’échelle  de  haut  en  bas  étant 
de  trois  minutes,  le  fil  parcourt  la  360e  partie  de  cette  échelle 
pendant  la  demi-seconde  de  temps  correspondant  aux  batte- 
ments de  l'horloge,  et  par  conséquent  chaque  point  de  l’échelle 
correspond  à un  battement  différent  ou  à une  demi-seconde 
différente  prise  dans  la  série  des  trois  minutes.  Dès  lors,  si  un 
observateur  muni  à terre  d'un  chronomètre  réglé  de  manière  à 
suivre  dans  scs  indications  l'horloge  emportée  dans  l'espace 
par  le  ballon,  note  l'instant  précis  auquel  l’aiguille  du  galvano- 
mètre a été  déviée,  il  déduira  immédiatement  de  celte  observa- 
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lion  Ja  température  indiquée  par  le  thermomètre  du  ballon; 
car.  suivant  le  degré  différent  de  hauteur  auquel  sera  la  co- 
lonne de  mercure,  le  contact  du  fil  de  platine  avec  le  mercure, 
et  par  conséquent  le  courant  s’établira  à une  certaine  demi-se- 
conde ou  à une  autre.  Si  les  indications  des  deux  chronomètres 
ne  se  correspondaient  pas  à la  fin  d’une  série  d’observations, 
les  résultats  ne  seraient  pas  néanmoins  défectueux;  il  suffirait 
de  leur  faire  subir  une  correction  facile  à trouver. 

On  peut  ajouter  à l’appareil  un  thermomètre  à boule  tou- 
jours mouillée,  soit  un  psychromètre,  un  baromètre,  un  ané- 
momètre, etc.,  addition  qui  exige  simplement  qu’on  munisse 
l'engrenage  de  plusieurs  fils  de  platine,  et  qu'un  même  nombre 
de  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie  partent  du  ballon  pour  venir 
jusqu’à  terre  servir  à y former  un  circuit  dont  doivent  faire 
partie,  comme  pour  le  précédent,  un  galvanomètre  et  un  couple 
voltaïque. 

Les  indications  des  instruments  météorologiques  peuvent 
être  transmises  à distance  par  l’action  d’un  électro-aimant  qui 
fait  sonner  une  cloche  ou  qui  imprime  un  caractère;  mais 
quand  il  s'agit  d’expériences  à faire  avec  les  ballons  captifs,  il 
vaut  mieux  employer  les  déviations  d’un  galvanomètre,  parce 
qu’elles  n’exigent  pas  un  courant  aussi  fort  et  qu’on  peut  se 
servir  de  fils  conducteurs  beaucoup  plus  fins  et  par  conséquent 
beaucoup  moins  pesants. 

En  résumé,  au  moyen  du  procédé  imaginé  par  Wheat- 
stone,  on  peut  observer,  de  six  en  six  minutes,  toutes  les  va- 
riations de  pression,  de  température,  d’humidité,  etc.,  qui  se 
produisent  à une  grande  hauteur  dans  l’espace;  on  pourrait 
également  par  ce  moyen  déterminer  à chaque  instant  la  tem- 
pérature et  le  volume  des  eaux  d'un  puits  artésien,  même  le 
plus  profond. 

C'est  également  eu  faisant  mouvoir,  au  moyen  d’une  horloge 
bien  réglée,  un  cylindre  recouvert  de  papier,  auquel  un  style, 
mû  par  un  électro-aimant  dont  l'aimantation  est  déterminée 
par  le  pendule  d un  chronomètre,  imprime  des  points  équidis- 
tants, que  M.  Airy  est  parvenu  à enregistrer  d’une  manière 
fort  commode  et  fort  précise  les  observations  faites  avec  la  lu- 
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nette  méridienne,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  remarqué  à la  lin 
du  paragraphe  précédent.  Kn  effet,  si  le  pendule  du  chrono- 
mètre bat  la  seconde,  les  intervalles  compris  entre  les  marques 
successives  du  style  correspondent  à une  seconde  en  temps,  et 
lorsqu  au  moment  du  passage  d'une  étoile  devant  le  lil  de  la  lu- 
nette, on  appuie  le  doigt  sur  la  clef  d'un  commutateur,  on  ferme 
le  circuit  d uu  autre  courant,  on  détermine  le  mouvement  d'un  . 
second  style  qui  imprime  sur  le  papier  du  cylindre  un  point 
dont  la  place  est  facile  à déterminer  par  rapport  aux  points 
équidistants  marqués  par  le  premier  style.  Cet  intervalle  est 
traduit  en  temps,  et  on  a ainsi  le  résultat  désiré  avec  une  grande 
précision  et  d'une  manière  fort  commode.  JJ.  Airy  a également 
employé  les  propriétés  magnétiques  du  courant  électrique  à 
faire  marcher  d'une  manière  parfaitement  uniforme  toutes  les 
horloges  de  son  observatoire,  en  se  servant  pour  cela  de  pro- 
cédés analogues  à ceux  que  nous  avons  décrits  plus  haut. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  mentionner 
encore  l'heureuse  application  que  M.  Palmieri  a faite  des 
propriétés  des  électro-aimants  à la  construction  d’un  appareil 
destiné  à enregistrer  les  secousses  de  tremblement  de  terre, 
et  qu'il  a désigné  sous  le  nom  de  séismographe  éleclro-magné- 
tigue.  Ce  genre  d'appareils  n'est  pas  nouveau;  car  depuis 
quelques  années  plusieurs  physiciens,  en  particulier  M.  Mallet 
en  Angleterre,  se  sont  occupés  de  chercher  les  moyens  d'ob- 
tenir le  résultat  qui  a été  le  but  des  efforts  de  M.  Palmieri; 
c'est  en  général  au  moyeu  du  déplacement  rendu  appréciable 
d'une  certaine  masse  de  mercure,  qu’on  a réussi  à constater 
les  tremblements  de  terre  et  à en  apprécier,  autant  que  pos- 
sible, l'intensité  et  la  direction.  M.  Palmieri  a été  conduit  à 
s’occuper  de  ce  sujet  par  la  fréquence  des  secousses  de  petits 
tremblements  de  terre  qu'il  a pu  observer  à l’Observatoire 
royal  du  Vésuve;  ces  tremblements  locaux,  qui  quelquefois 
se  font  sentir  jusque  dans  les  villages  voisins,  se  distinguent 
de  ceux  qui  ébranlent  une  région  étendue,  et  dont  le  centre  est 
situé  autre  part,  en  ce  qu'ils  sont  petits  et  de  courte  durée,  et 
quo  leur  force  diminue  rapidement  avec  la  dislunce  du  volcan 
où  ils  prennent  naissance,  beaucoup  de  ces  commotions  pas- 
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sent  inaperçues,  et  cependant  il  y a un  intérêt  à les  enregis- 
trer exactement  en  indiquant  le  temps  précis  auquel  elles 
commencent;  mais  M.  Palmieri  n’a  pu  trouver,  parmi  les 
seismomètres  connus , aucun  qui  répondit  parfaitement  à son 
but,  c’est-à-dire  qui  enregistrât  par  lui-même  les  plus  petites 
secousses,  en  indiquant  le  moment  auquel  elles  ont  lieu  et 
en  faisant  connaître  si  elles  sont  ou  verticales  ou  ondulatoires, 
soit  horizontales.  L’appareil  nouveau  remplit  bien  ce  but  ; il 
se  compose  au  fond  de  deux  appareils  distincts,  l’un  pour  les 
tremblements  de  terre  verticaux,  l’autre  pour  les  ondula- 
toires, soit  borizontaux. 

Pour  se  faire  une  idée  exacte  du  premier  appareil,  celui 
destiné  aux  tremblements  de  terre  verticaux,  il  faut  se  repré- 
senter une  hélice  de  fil  de  laiton  suspendue  à l’extrémité  d’un 
ressort  et  portant  à sa  partie  inférieure  un  cône  de  cuivre  ou 
de  platine,  situé  à une  très-petite  distance  au-dessus  d'une 
surface  de  mercure  placé  dans  une  petite  cuvette  en  fer;  il  est 
évident  que,  s’il  survient  un  tremblement  de  terre  vertical, 
l’extrémité  du  cône  métallique  arrivera  en  contact  avec  le 
mercure  par  l'effet  de  l’élasticité  du  ressort  et  de  l’hélice.  Si, 
d’un  autre  côté,  l’hélice  et  le  mercure  sont  en  communication 
réciproquement  avec  les  deux  pôles  d’une  pile  voltaïque,  le 
courant  pourra  être  transmis  à l’instant  où  commence  le 
tremblement  de  terre.  En  introduisant  dans  le  circuit  un 
électro-aimant  dont  l’armure  est  fixée  à un  bras  de  levier,  on 
conçoit  qu’on  peut  à ce  même  instant  arrêter  une  horloge  fai- 
sant partie  de  l’appareil  et  indiquant  le  jour  du  mois,  l’heure, 
la  minute  et  la  seconde,  et  faire  également  sonner  un  timbre. 
L'addition  du  timbre  présente , outre  l’avantage  de  donner 
l’avertissement,  celui  que,  si  l'horloge  était  arrêtée  par  quel- 
que cause  accidentelle  sans  que  le  timbre  eût  été  mis  en  mou- 
vement, on  ne  puisse  pas  attribuer  à un  tremblement  de  terre 
l’arrêt  de  l’horloge.  On  aurait  pu,  au  lieu  de  se  servir  d’une 
horloge  en  mouvement  qui  s'arrête , en  employer  une  en 
repos  que  le  tremblement  de  terre  aurait  mise  en  mouve- 
ment; M.  Palmieri  estime  le  premier  moyen  préférable  quand 
il  s'agit  d’indiquer  le  commencement  du  tremblement  de 
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terre;  il  compte  se  servir  du  second  pour  obtenir  l'indication 
du  retour  en  sens  contraire. 

Le  second  appareil,  celui  destiné  à enregistrer  les  tremble- 
ments de  terre  ondulatoires,  se  compose  de  quatre  tubes  de 
verre  recourbés  en  forme  de  U et  contenant  du  mercure;  l’un 
d’eux  est  dirigé  du  sud  au  nord,  un  autre  de  l’est  à l'ouest; 
les  deux  autres  ont  des  directions  intermédiaires;  il  est  évi- 
dent qu’une  secousse  ondulatoire  fera  osciller  un  peu  le  mer- 
cure dans  un  ou  deux  de  ces  tubes;  par  conséquent  si  on  a 
fait  plonger  dans  l’une  des  branches  de  chacun  des  quatre 
tubes  un  fil  de  fer,  et  que  dans  l'autre  on  ait  disposé  un  fil 
de  platine  qui  soit  à une  très-petite  distance  de  la  surface 
du  mercure  sans  la  toucher,  le  mercure,  en  oscillant  au 
moment  de  la  secousse,  viendra  en  contact  avec  le  platine,  et 
un  courant  électrique,  trouvant  son  circuit  fermé,  arrêtera 
une  horloge  et  fera  sonner  un  timbre.  On  pourra  même,  par 
l’arrêt  de  l’horloge,  reconnaître  que  le  tremblement  de  terre 
était  ondulatoire  et  déterminer  en  même  temps  quelle  était  la 
direction  approximative  de  l’oscillation  ; en  effet,  chaque  tube 
porte  un  mécanisme  semblable  à celui  du  baromètre  à cadran, 
avec  la  seule  différence  que  le  contre-poids  étant  un  peu  plus 
pesant  que  le  flotteur,  l’index,  une  fois  déplacé,  ne  revient  pas 
au  zéro  de  la  graduation.  Le  déplacement  de  l’index  indique 
donc  quel  est  celui  ou  quels  sont  ceux  des  quatre  tubes  qui 
ont  éprouvé  un  mouvement  oscillatoire,  et,  comme  ce  dépla- 
cement est  permanent,  leur  amplitude  permet  jusqu’à  un 
certain  point  de  mesurer  celle  de  l’oscillation.  On  peut  rendre 
très-petite  la  distance  entre  la  surface  du  mercure  et  l’extré- 
mité de  l’hélice  et  des  fils  de  platine , pourvu  qu’on  ait  un 
système  de  compensation  qui  permette  à la  distance  d’être 
constante  malgré  les  variations  de  température;  de  cette  ma- 
nière, l'appareil  acquiert  une  grande  sensibilité  et  peut  accuser 
les  secousses  les  plus  légères. 

Nous  n'avons  pas  mentionné , dans  le  paragraphe  des  son- 
nettes électriques,  un  système  télégraphique  inventé,  il  y a 
quelques  années,  par  M.  Walker,  et  qui  fonctionne  avec  succès 
sur  le  chemin  de  fer  anglais  de  South-Eastern.  L’appareil  qui 
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sert  à donner  les  signaux  se  compose  simplement  d un  timbre 
et  d’un  marteau  dont  le  levier  est  relié  à l’armure  d un  électro- 
aimant, de  telle  sorte  que  le  marteau  frappe  un  coup  lorsque 
le  courant  s'établit  dans  l'électro-aimant.  Considérons  deux 
stations  A et  II,  dans  chacune  desquelles  est  un  de  ces  appa- 
reils accompagné  d’une  pile;  le  tout  fait  partie  d un  môme 
circuit,  et  le  conducteur  communique  de  part  et  d autre  avec 
le  sol.  Dans  l’état  ordinaire,  les  piles  ayant  leurs  pôles  dirigés 
en  sens  inverse  dans  le  circuit  et  étant  réglées  de  manière 
que  le  couraot  total  soit  nul,  les  électro-aimants  ne  sont  pas 
aimantés.  Si  l’on  veut  transmettre  un  signal  de  A à B,  un 
commutateur,  disposé  sur  l’appareil  timbre , fait  sortir  la 
pile  A du  circuit  et  donne  au  conducteur  une  nouvelle  voie 
de  communication  avec  le  sol  ; le  courant  de  la  pile  B s établit 
et  l'appareil  B frappe  un  coup.  L’appareil  A peut  agir  ou  non 
en  même  temps  que  B,  suivant  que  le  commutateur  agit  de- 
vant ou  derrière  l’électro-aimant.  Quant  aux  communications 
entre  un  train  et  les  deux  stations  voisines,  elles  s établissent 
au  moyen  d’un  conducteur  que  porte  le  train,  et  que  1 on  met 
en  contact  un  certain  nombre  de  fois  avec  le  même  fil  télé- 
graphique dont  nous  venons  d’indiquer  la  disposition.  Comme 
ce  conducteur  communique  avec  le  rail  et  de  là  avec  le  sol, 
du  moment  où  l’on  établit  le  contact,  le  courant  s’établit  soit 
en  A,  soit  en  B,  et  les  deux  appareils  fonctionnent. 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

Roussi  ngault.  — De  la  Rive . — Orot*e.-*-  Éclairage  des  mines  par  la  lumière 
électrique.  — Arch.  de  l'élect.  T.  v,  p.540. 

Roberts.  —Chaleur  électrique  employée  à faire  sauter  les  rocs.  — drcA.  de 
l’élect.  T.  il,  p.  646. 

Verdu.  — Idem.  — Comptes  rendus  de  l’Acad.  des  5c.  T.  xxxxiu,  p.  801  et 
1024. 

Dtimoncel.—  Idem.  — Comptes  rendus  de  V Acad,  des  Se.  T.  xxxix,  p.  649. 

Millier. ~ Lois  des  électro-aimants. — Annales  de  ch.  et  de  phys.,  septembre 
1856. 

Jacobi.  — Machine  électro-motrice.  — Arch.  de  l’élect.  T.  ni,  p.  238,  et  t.  v, 
p.  569.  — Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  xxxiv. 

Joule  et  Scoresby.  — Électro-magnétisme  considéré  comme  force  motrice.  — 
Arch.  des  sc.  phys.  (Bibl.  unit).).  T.  ni,  p.  34. 
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Pétrie.  — Idem.  — Arch.  des  se.  phys.  (Bibl.  unie.).  T.  xti,  p.  140. 

Page.  — Idem.  — Arch.  des  sc.  phys.  {Bibl.  unie.).  T.  xvi,  p.  55. 

Hunl. — Idem. — Arch.  des  sc.  phys.  [Bibl.  unir.).T.  xiv.,  p.  312. 
Slcinheil.  — Télégraphie  électrique.  Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  lxxi  (1839), 
p.  347. 

Morse.  — Idem.  — Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  lxvu  (1839),  p.  219. 
Seemcns.  — Idem.  — Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  xxix  (N.  S.),  p.  385. 
Whealstone.  — Télégraphes  et  autres  appareils  électriques.  — .-lie  A.  de 
l’élect.  T.  ni,  p.  348,  et  t.  iv,  p.  170. 

Moigno.  — Traité  de  télégraphie  électrique.  — Paris,  1852. 

Shellen.  — Der  electromagarlisch  telegraph.  — Brunswick,  1850. 

Vail.  — Télégraphe  électro-magnétique  américain.  (Traduit  par  Vattemare). 
— Paris,  1857. 

Glœsener. — Recherches  sur  la  télégraphie  électrique.  — Liège,  1853. 
Steinheil.  — Instruction  pour  les  télégraphistes  suisses.  — Berne.  1852. 
Regnard.  — Mémoire  sur  la  télégraphie  électrique,  etc.  — Paris,  1855. 
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Bruxelles  pour  1 856. 
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APPLICATIONS  CHIMIQUES. 


$ I.  Considération*  (iuénlei  >ur  les  forces  électro-chimiques 
et  leurs  applications. 


Nous  avons  exposé,  dans  le  chapitre  troisième  de  la  cin- 
quième partie  de  ce  traité,  les  rapports  intimes  qui  existent 
entre  les  forces  électriques  et  les  forces  chimiques;  nous  avons 
insisté,  en  particulier,  dans  la  théorie  du  couple  voltaïque,  sur 
la  manière  dont  l’exercice  de  l’affinité  peut  cire  facilité  par 
dçs  dispositions  qni  permettent  la  circulation  de  l’électricité 
dont  elle  est  toujours  accompagnée.  Nous  avons  également 
étudié  en  détail , dans  le  chapitre  troisième  de  la  quatrième 
partie,  la  puissance  décomposante  de  l’électricité  dynamique 
et  la  manière  de  l'opposer  à la  force  de  l’affinité.  11  est  facile  de 
concevoir,  Après  ce  double  examen,  l’importance  du  rôle  que 
peut  jouer  l’emploi  judicieux  de  l'électricité  dans  les  arts  chi- 
miques qui  tous  sont  fondés  sur  l'effet  et  la  lutte  des  affinités. 
Déjà,  bien  longtemps  avant  qu’on  eût  découvert  la  liaison  qui 
existe  entre  les  actions  électriques  et  les  actions  chimiques,  on 
faisait  concourir,  sans  s'en  douter,  dans  plusieurs  des  arts 
chimiques,  l’électricité  elle-même  à la  production  de  certains 
effets,  comme,  par  exemple,  dans  l'étamage  des  épingles.  On 
avait  bien  soupçonné,  peu  après  la  découverte  des  actions  vol- 
taïques*, que  l'électricité  jouait  un  rôle  dans  certains  phéno- 
mènes attribués  jusqu’alors  exclusivement  à l’affinité  chimique, 
tels  que  la  précipitation  des  métaux  de  leur  dissolutiôn,  par 
l'immersion  d’un  autre  métal  dans  la  dissolution  ; par  exemple, 
par  l’immersion  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  d’une 
lame  de  fer  qui  se  recouvre  promptement  de  cuivre  métallique. 


Digitized  by  Google 


APPLICATIONS  CHIMIQUES.  403 

Mais  on  n’avait  sur  ces  sujets  que  des  idées  confuses,  à cause 
de  l'absence  de  notions  justes  sur  les  rapports  qui  lient  les 
deux  genres  de  force. 

lirotthus  avait  le  premier  bien  compris,  dans  son  travail  sur 
l'influence  de  l’électricité  galvanique  sur  les  végétations  mé- 
talliques, le  rôle  de  celte  électricité  dans  ces  phénomènes;  il 
avait  remarqué , en  effet , que  quand  la  végétation  métallique 
a commencé,  le  métal  en  dissolution  ne  peut  continuer  à se  dé- 
poser sur  les  extrémités  de  la  végétation  qu’autant  que  celle-ci 
communique  par  l’un  de  ses  points  avec  le  métal  qui  sert  de 
précipitant,  ce  qui  forme  un  véritable  couple  voltaïque.  11 
avait  également  observé  que  deux  métaux,  incapables  d'opérer 
séparément  la  précipitation  d'un  métal  tenu  en  dissolution, 
peuvent  l’opérer  quand  ils  sont  mis  en  contact  de  manière  à 
constituer  un  couple  voltaïque.  Voici  une  jolie  expérience  de 
lirotthus,  à l’appui  de  ses  conclusions  : Après  avoir  rempli 
jusqu'à  la  moitié  de  sa  hauteur  un  tube  de  16  centimètres  de 
hauteur  et  de  7 à 8 millimètres  de  diamètre,  d’une  solution 
concentrée  de  nitrate  de  cuivre,  il  fit  couler  au-dessus  légère- 
ment une  dissolution  un  peu  alcoolique,  et  par  conséquent  peu 
dense,  de  nitrate  d’argent  pur  et  parfaitement  neutre,  de  façon 
que  les  deux  liquides  fussent  parfaitement  en  contact  sans 
cependant  se  mélanger.  Un  petit  cylindre  de  cuivre  fut  plongé 
dans  le  nitrate  d’argent  sans  être  en  contact  avec  celui  de 
cuivre  qu’il  ne  précipite  pas  ; il  ne  tarda  pas  à précipiter  l’ar- 
gent, sous  forme  de  guirlandes  très-fines,  en  chaînes  argen- 
tines Unissant  par  s'approcher  peu  à peu  de  la  dissolution  hleuc 
de  cuivre,  et,  quand  elles  l'eurent  atteinte,  elles  se  couvrirent 
bientôt  de  particules  de  cuivre  dont  la  couleur  était  parfaite- 
ment distincte  et  ne  permettait  point  de  les  confondre  avec  celle 
de  l'argent.  En  remplaçant  le  cylindre  de  cuivre  par  un  cy- 
lindre de  zinc,  la  précipitation  du  cuivre,  aux  extrémités  des 
rameaux  de  l’argent,  est  beaucoup  plus  prompte  ; il  est  vrai 
que  le  zinc  précipiterait  le  cuivre  du  nitrate  de  cuivre,  s’il  y 
plongeait  directement. 

lîucholz  avait  montré  le  premier  que  les  métaux  peuvent 
former  avec  leurs  propres  dissolutions  et  l'eau,  soit  pure,  soit 


L 


Digitized  by  Google 


494  APPLICATIONS  DE  l’ÉLECTHKMTÉ. 

acide  ou  salée,  des  circuits  électriques  dont  l’action  précipite 
le  métal;  ainsi,  par  exemple,  en  mettant  dans  une  éprouvette 
une  dissolution  métallique  de  cuivre  aussi  neutre  que  possible, 
telle  que  du  sulfate  de  cuivre,  et  versant  dessus  avec  précaution 
de  l’eau  pure  ou  de  l’eau  acidulée,  de  manière  que  les  liqueurs 
restent  séparées,  si  l’on  vient  à plonger  lentement  dans  l’éprou- 
vette une  lame  de  cuivre,  quelques  heures  après  le  bout  de  la 
lame  qui  est  en  contact  avec  la  dissolution  métallique  se  re- 
couvre d’un  précipité  de  cuivre.  L’effet  électro-chimique  pro- 
vient de  la  réaction  chimique  de  l’eau  sur  la  partie  du  métal 
qui  y plonge,  réaction  qui  donne  naissance  à un  courant,  à la 
production  duquel  contribue  aussi  la  réaction  chimique  des 
deux  liquides  l’un  sur  l’autre.  Mais  ce  genre  d’action  est  moins 
général  que  Bucholz  ne  l’avait  cru;  car  il  y a des  métaux,  tels 
que  le  zinc,  le  fer  et  l’étain,  qui,  avec  une  dissolution  de  leurs 
sulfates  respectifs  et  l'eau,  donnent  des  effets  électriques  con- 
traires, les  dissolutions  attaquant  plus  fortement  le  métal  que 
l’eau  ne  les  attaque,  de  sorte  que  le  métal  se  dépose  sur  le 
bout  qui  plonge  dans  l’eau.  Ainsi  lorsqu’on  emploie  une  disso- 
lution concentrée  de  proto-chlorure  d’étain  mise  au  fond  de 
l'éprouvette,  et  que  le  liquide  supérieur  est  de  l'eau  ou  une 
dissolution  très-étendue  de  proto-chlorure,  la  lame  d’étain, 
plongeant  à la  fois  sous  les  deux  couches  liquides,  le  dépôt 
métallique  s’opère,  sous  la  forme  d’aiguilles  rayonnantes,  sur 
la  partie  supérieure  de  la  lame  ; ce  dépôt  commence  à la  sur- 
face de  séparation  des  deux  couches  liquides,  et,  an  bout  de 
plusieurs  jours,  on  a un  dépôt  métallique  abondant.  On  peut 
même  avec  le  cuivre  avoir  un  effet  semblable  et,  par  conséquent, 
contraire  à celui  qu’on  obtient  ordinairement;  il  suffit,  pour 
cela,  de  plonger  une  lame  de  cuivre  dans  une  éprouvette,  dont 
le  liquide  inférieur  est  du  proto-chlorure  acide  de  cuivre  et  le 
liquide  supérieur  de  l'eau  ordinaire,  qui  attaque  moins  le 
cuivre  que  le  proto-chlorure  acide.  M.  Becquerel  a fait  souvent 
usage,  pour  obtenir  soit  des  métaux  revivifiés,  soit  des  com- 
posés métalliques  (oxydes  et  sels  de  différente  nature),  d’ap- 
pareils fondés  sur  le  principe  des  expériences  de  Bucholz. 

Le  travail  le  plus  complet  qui  ait  été  fait  sur  la  réduction 
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des  métaux  par  voie  humide  est,,  sans  contredit,  celui  de 
Fischer,  de  Breslaw.  Quoique  ce  chimiste  n’ait  vu,  dans  ces 
phénomènes,  que  de  simples  effets  de  l’affinité  chimique,  et  ait 
trop  négligé  l’influence  sur  leur  production  des  forces  élec- 
triques mises  en  jeu,  le  nombre  excessivement  considérable  de 
faits  bien  observés  qu'il  a décrits  donne  un  grand  prix  à ses 
recherches  qui,  étudiées  de  près,  peuvent  contribuer  utilement 
à établir  les  relations  existantes  entre  l’affinité  et  l’électricité. 
Les  expériences  ont  été  faites  en  donnant  aux  métaux  réduc- 
teurs la  forme  de  fils,  de  tiges  ou  de  lames,  sauf  pour  quelques- 
uns,  tels  que  le  cobalt,  l’uranc  et  le  manganèse  qu’on  a été 
obligé  d’employer  à l'état  de  culots  ou  de  globules;  on  opérait, 
en  général,  dans  des  vases  ouverts  et  de  façon  que  la  partie 
supérieure  du  métal  réducteur  pût  sortir  du  liquide,  sauf  d'ans 
quelques  cas  où  le  métal  réducteur  était  plongé  en  entier  dans 
le  liquide  et  le  vase  hermétiquement  clos. 

Les  expériences  ont  porté  sur  dix-huit  métaux  différents; 
chacun  a été  essayé  successivement  comme  réducteur  dans  les 
dissolutions  de  divers  sels  formés  par  les  autres,  et  elles  ont 
conduit  à les  grouper  en  quatre  classes  ou  séries,  savoir  : 
1*  métaux  réductibles;  2°  métaux  réducteurs;  3°  métaux  qui 
ne  peuvent  pas  être  réduits  (métaux  non  réductibles);  4°  mé- 
taux qui  ne  peuvent  pas  réduire  (métaux  non  réducteurs). 

Si  l’on  classe  les  métaux  réductibles  d’après  Ja  force  et  la 
facilité  avec  laquelle  ils  sont  réduits,  on  trouve  l’ordre  suivant  : 
or,  argent,  osmium,  palladium,  iridium,  platine,  rhodium, 
mercure,  tellure,  cuivre,  antimoine,  bismuth,  arsenic,  plomb, 
étain,  nickel,  cadmium  et  fer.  Cet  ordre  est  un  peu  différent,  si 
on  les  groupe  en  suivant  un  ordre  relatif  au  nombre  des  mé- 
taux par  lesquels  chacun  d’eux  est  réduit,  de  telle  sorte  que 
le  métal  réduit  par  le  plus  grand  nombre  d’autres  métaux  soit 
à la  tête,  et  le  métal  réduit  par  le  moins  grand  nombre  à la  fin 
de  la  série.  Ainsi,  dans  cette  seconde  série,  l’argent  doit  être 
placé  après  les  métaux  du  platine,  tandis  qu’il  est  placé  avant 
dans  la  première;  il  en  est  de  même  pour  le  cuivre,  par  rapport 
à l’antimoine,  au  bismuth  et  à l’arsenic. 

Les  métaui  réducteurs,  classés  d’après  le  nombre  des  mé- 
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taux  qu'ils  réduisent , se  trouvent  occuper  l’ordre  suivant  : 
zinc,  cadmium,  fer,  étain,  plomb,  cobalt,  bismuth,  cuivre, 
manganèse,  arsenic,  antimoine,  nickel,  urane,  mercure,  tel- 
lure, argent,  palladium  ; le  plomb  et  l’étain  doivent  occuper 
la  même  place,  car  ils  réduisent  le  même  nombre  de  métaux 
et  se  réduisent  l’un  l’autre. 

Les  métaux  irréductibles  sont  ceux  qui  forment  les  acides, 
sauf  l’arsenic,  ainsi  que  l’urane,  le  cobalt,  le  manganèse  et  le 
zinc.  Les  métaux  non  réducteurs  sont  également  ceux  qui 
forment  les  acides,  sauf  aussi  l'arsenic,  ainsi  que  l’or,  le  pla- 
tine, l’osmium,  l’iridium  et  le  rhodium.  Enfin  les  seuls  métaux 
qui  soient  réductibles  par  des  substances  non  métalliques, 
sont  l’or,  l’argent,  l’osmium,  le  platine,  le  palladium,  le  tel— 
lurè,  le  mercure  et  le  cuivre.  Parmi  les  substances  non  métal- 
liques, le  phosphore  est  celle  qui  réduit  le  plus  grand  nombre 
de  métaux. 

Fischer,  comme  dous  l’avons  dit,  attribue  le  plus  grand 
nombre  des  faits  du  genre  de  ceux  dont  nous  venons  de  parler 
à la  simple  affinité  chimique,  sans  l’intervention  des  forces 
électriques;  il  cite  à l’appui  de  son  opinion  plusieurs  obser- 
vations remarquables;  toutefois,  il  nous  parait  évident  que, 
si  l’affinité  chimique  est  la  cause  première  de  la  précipitation 
d’un  métal  sur  un  autre,  le  courant  électrique  qui  accom- 
pagne cette  précipitation  tend  à son  tour  à l’augmenter,  et 
par  conséquent  concourt  à sa  production.  U est  évident  que, 
dans  les  cas  où  le  corps  qui  détermine  la  précipitation  n’est 
pas  conducteur,  tel  que  le  phosphore,  l'effet  n’est  dû  qu’à  la 
simple  action  de  l’affinité  ; mais  aussi,  dans  ce  cas,  il  est  beau- 
coup plus  limité.  Remarquons,  du  reste,  que  tous  les  phéno- 
mènes dont  il  s'agit  sont  une  conséquence  naturelle  de  la 
manière  dont  nous  avons  envisagé  la  production  de  l’électri- 
cité voltaïque  et  de  la  théorie  que  nous  avons  donnée  de  ce  qui 
se  passe  dans  un  couple.  Seulement  ici  il  faut  que  la  substance 
positive  soit  capable  de  décomposer  par  elle-même  la  solution 
métallique  dans  laquelle  elle  est  plongée,  tandis  que,  dans  un 
couple,  son  action  est  facilitée  par  son  eonlact  avec  la  sub- 
»tance  négative;  mais,  une  fois  que  la  décomposition  a com- 
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mcncé,  le  dépôt  d'une  portion,  quelque  petite  qu’elle  soit, 
du  métal  revivifié,  suffit  pour  produire  ce  couple  et  accélérer 
la  décomposition.  Remarquons  encore  qu’il  arrive  souvent 
qu’il  y a couple  sans  qu'on  s’en  doute.  Ainsi,  quand  on  plonge 
un  morceau  de  fer  ordinaire  dans  une  dissolution  de  sulfate 
de  cuivre,  l’hétérogénéité  de  la  surface  du  fer  constitue  des 
couples,  et  le  dépôt  du  cuivre  a lieu  sur  les  portions  de  cette 
surface  où  se  trouvent  des  molécules  hétérogènes.  Si  l’on  se 
servait  de  fer  parfaitement  pur,  cette  hétérogénéité  n'existant 
plus,  il  n'y  aurait  plus  de  couple  et  le  sulfate  ne  serait  plus 
décomposé.  Il  se  passe  ici  exactement  ce  qui  a lieu  pour  la  dé- 
composition de  l'eau  acidulée  avec  le  zinc  du  commerce  et  avec 
le  zinc  distillé. 

Comme  les  phénomènes  dont  il  s'agit  jouent  un  grand  rôle 
dans  les  applications  électro-chimiques  de  l’électricité , et 
notamment  dans  la  galvanoplastie , nous  citerons  encore 
quelques  observations  importantes  de  Fischer,  qui  nous  ser- 
viront plus  loin. 

Parmi  les  circonstances  générales  qui  influent  sur  la  facilité 
de  la  réduction.  Fischer  cite,  outre  l'affinité  du  métal  ré- 
ducteur pour  l’oxygène  de  l’oxyde  de  la  dissolution  et  celle  de 
l’oxyde  formé  pour  l'acide  de  la  dissolution,  l'affinité  réciproque 
du  métal  réducteur  et  du  métal  réduit;  cette  affinité,  suivant 
qu'elle  est  forte  ou  faible,  qu’elle  produit  un  alliage  ou  une 
simple  union  mécanique  entre  les  deux  métaux,  peut  favo- 
riser la  réduction  ou  lui  être  nuisible.  La  nature  de  la  sur- 
face du  métal  réducteur,  sa  densité  et  sa  consistance  influent 
encore  sur  la  réduction;  une  surface  couverte  d’aspérités  la 
favorise;  le  cobalt  en  poudre,  tel  qu’on  l’obtient  par  l’action 
de  l'hydrogène  sur  son  oxyde,  réduit  les  sels  sur  lesquels  il 
est  sans  action  à l'état  de  culot,  c'est-à-dire  après  avoir  été 
fondu.  La  forme  que  prend  le  métal  réduit  exerce  une  grande 
influence  en  ce  sens  que,  si  celui-ci,  au  lieu  de  former  une 
végétation  cristalline,  comme  l'argent,  le  plomb,  ou  de  se 
précipiter  à l'état  de  poudre,  comme  le  bismuth,  se  dépose  à 
l'état  d’une  couche  qui  recouvre  le  métal  réducteur,  il  en  ré- 
sulte que  ce  dernier,  n’ayant  plus  de  point  de  contact  avec  le 
in.  32 
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liquide,  cesse  d'opérer  la  réduction.  Le  degré  d’impureté  plus 
ou  moins  grand  de  la  dissolution  peut,  suivant  la  nature  des 
substances  étrangères  qui  s’y  trouvent,  provoquer  la  réduc- 
tion qui  n’aurait  pas  eu  lieu  sans  leur  présence,  ou  l'empê- 
cher quand  elle  aurait  eu  lieu  sans  elle;  ainsi  la  présence  des 
alcalis  empêche  presque  toujours  la  réduction  quand  l’oxyde 
du  métal  réducteur  ne  peut  pas  être  dissout  par  eux.  Mais  de 
toutes  les  circonstances,  la  plus  importante  est  le  degré  de 
pureté  du  métal  réducteur,  à tel  point  que  le  fer  n’est  réduc- 
teur dans  la  plupart  des  cas,  comme  nous  l’avons  déjà  remar- 
qué, que  parce  qu’il  n'est  jamais  pur,  et  qu’il  contient  des  mé- 
taux, tels  que  de  l'aluminium,  du  silicium,  etc.,  qui  forment 
des  couples  moléculaires  avec  lui,  comme  le  fer  et  le  plomb 
en  forment  avec  le  zinc  dans  le  zinc  du  commerce  ; ces  couples 
déterminent  la  première  décomposition  du  sel  de  cuivre,  et  le 
cuivre  déposé  forme  de  nouveaux  couples  qui  agissent  à leur 
tour  jusqu’à  ce  que  tout  le  fer,  étant  recouvert  de  cuivre,  la 
décomposition  ne  puisse  plus  avoir  lieu. 

Si  nous  suivons  M.  Fischer  dans  les  expériences  détaillées 
qu’il  a faites  sur  la  réduction  des  métaux  réductibles  en  opé- 
rant sur  les  diverses  dissolutions  de  ces  métaux,  nous  trou- 
vons un  grand  nombre  de  faits  intéressants  très-importauts  à 
connaître  pour  les  applications,  essentiellement  en  ce  qui  con- 
cerne l’or,  le  platine  et  l’argent.  Il  résulte  en  particulier  de 
ces  recherches  que  l’or  est  si  facilement  réductible,  qu'il  sem- 
blerait que  la  réduction  tient  plus  encore  à une  propriété  posi- 
tive qu’il  aurait,  savoir  sa  tendance  à reprendre  l’état  métal- 
lique, qu’à  sa  propriété  négative,  telle  que  sa  moindre  affinité 
relative  pour  l’oxygène.  Non-seulement  les  autres  métaux,  mais 
le  phosphore,  et  surtout  le  charbon  et  le  silicium,  réduisent 
l’or;  le  soufre  le  réduit  aussi,  mais  plus  lentement;  l’azote 
et  l’hydrogène  le  réduisent  également.  L’or  se  déposant  en 
couche  mince  sur  quelques  métaux,  tels  que  l'argent,  il  en  ré- 
sulte que  la  réduction  s’arrête  bientôt  ; avec  d’autres , il  se 
dépose  en  forme  de  poudre  brune  sans  éclat  métallique  sur  le 
métal  réducteur  ou  sur  les  parois  du  vase  ; avec  le  cuivre,  le 
fer,  le  zinc  et  le  cadmium,  l’or  forme  une  pellicule  à la  sur- 
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face  du  liquide.  Si,  au  lieu  de  la  dissolution  ordinaire  du 
simple  chlorure  d’or,  on  emploie  celle  d’un  double  chlorure 
d'or  et  de  sodium,  la  réduction  s'opère  mieux  et  plus  promp- 
tement. Quelques  acides  et  leurs  sels  réduisent  encore  l’or; 
tels  sont  en  particulier  les  sels  qui  renferment  des  bases  sus- 
ceptibles de  prendre  un  plus  haut  degré  d’oxydation,  par 
exemple,  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer,  mais  à l’état  d’hydrate 
et  non  à l’état  sec. 

Le  platine  est  réduit  par  tous  les  métaux  qui  réduisent 
l’or,  sauf  le  palladium,  mais  d’une  manière  beaucoup  moins 
prompte  et  beaucoup  moins  parfaite;  il  se  dépose  quelquefois 
en  couche  métallique,  mais  le  plus  souvent  sous  forme  d’une 
poudre  noire  qui  parait  être  un  oxyde  faible  de  platine.  Parmi 
les  corps  non  métalliques,  il  n’y  a que  le  phosphore  qui  ré- 
duise le  platine;  il  le  réduit  également  dans  la  dissolution  de 
simple  chlorure  et  dans  celle  de  chlorure  double  de  platine  et 
de  sodium. 

La  réduction  de  l'argent  présente  un  grand  nombre  de  faits 
curieux;  les  seuls  métaux  qui  réduisent  l’argent  également 
dans  toutes  les  combinaisons  sont  le  zinc  et  le  cadmium  ; 
cependant  le  cuivre  réduit  aussi  presque  tous  les  sels  d'ar- 
gent, surtout  dan3  leurs  dissolutions  ammoniacales,  tandis 
que  l’étain  n’agit  point  en  présence  de  l’ammoniaque;  il  en 
est  de  même  du  bismuth  et  de  l’antimoine  qui,  du  reste,  ne 
réduisent  l’argent  que  dans  un  petit  nombre  de  ses  dissolu- 
tions; le  fer  réduit  tous  les  sels  d'argent,  sauf  le  nitrate,  à 
moins  qu’il  n’y  ait  un  léger  excès  d'acide,  phénomène  qui 
tient  à la  légère  couche  d’oxyde  dont  la  surface  du  fer  se  re- 
couvre dans  l’acide  nitrique  et  qui  constitue  sa  passivité. 
Parmi  les  corps  non  métalliques,  il  n’y  a que  le  phosphore  qui 
réduise  l’argent  à la  température  ordinaire. 

Le  cuivre  est,  comme  l'argent,  réductible  par  le  phosphore; 
aucune  autre  substance  non  métallique  n'est  capable  d’opérer 
sa  réduction.  Parmi  les  métaux,  le  zinc  est  le  seul  qui  réduise 
toutes  les  dissolutions  de  l’oxyde  de  cuivre  dans  les  acides  et 
dans  l’ammoniaque.  Le  cadmium,  le  fer,  le  cobalt  et  l'étain 
ne  réduisent  que  les  sels  simples,  sauf  les  deux  premiers,  qui 
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réduisent  encore  l’hydrochlorale  double  de  cuivre  et  d’ammo- 
niaque. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  pour  le  moment  sur  les  réduc- 
tions des  sels  de  plomb  et  d'étain,  sur  lesquelles  nous  pour- 
rons revenir  plus  loin  dans  le  paragraphe  troisième. 

Si  l’influence  de  l’électricité  est  sensible  dans  les  phéno- 
mènes que  nous  venons  de  décrire,  elle  ne  l’est  pas  moins  dans 
les  réductions  opérées  par  un  seul  métal  qui  plonge  par  ses 
extrémités  dans  deux  liquides  différents,  lesquels  sont  eux- 
mêmes  en  communication  par  l’intermédiaire  d’une  vessie  qui 
les  sépare,  de  manière  à empêcher  leur  mélange.  Il  y a dans 
ces  cas  production  d’un  courant  électrique  sensible  au  galva- 
nomètre, en  même  temps  que  décomposition  des  solutions,  et 
réduction  du  métal  dans  celle  qui  est  métallique,  si  du  moins 
le  second  liquide  est  de  l’eau,  soit  pure,  soit  légèrement  aci- 
dulée, et  le  métal  réducteur  un  métal  facilement  oxydable. 

M.  Becquerel  a fait  un  grand  usage  de  ce  dernier  mode 
d’opérer  pour  obtenir  une  foule  de  produits  au  moyen  de  pe- 
tites forces  électriques  agissant  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long;  ces  produits  sont  eu  général  à l’état  cristallin. 
Le  savant  physicien  emploie  deux  genres  d’appareils.  Les  plus 
simples  sont  des  tubes  de  4 à 5 millimètres  de  diamètre  fermés 
par  un  bout,  au  fond  desquels  on  place  une  substance  en 
poudre,  telle  qu’un  peroxyde,  sur  laquelle  on  verse  une  solu- 
tion métallique  dans  laquelle  on  plonge  une  lame  d’un  autre 
métal  qui  communique  par  son  extrémité  inférieure  avec  la 
substance  du  fond;  c’est  sur  la  surface  de  cette  lame  que  se 
déposent  à l’état  cristallin  les  différents  composés  auxquels 
donne  naissance  la  décomposition  de  la  solution , jointe  aux 
actions  secondaires  que  détermine  la  présence  des  éléments  à 
l’état  naissant.  Ainsi,  pour  obtenir  du  protoxyde  de  cuivre 
à l’état  cristallin,  on  introduit  dans  le  tube  du  bioxyde  noir 
de  cuivre,  on  verse  dessus  du  nitrate  de  cuivre,  qui  ne  larde 
pas  à humecter  le  bioxyde  noir,  et  l’on  plonge  dans  la  solution 
une  lame  de  cuivre;  on  ferme  le  tube  hermétiquement,  et,  au 
bout  de  huit  jours,  quelquefois  moins,  ou  aperçoit  sur  la  partie 
de  la  lame  de  cuivre,  qui  n’est  pas  en  contact  avec  le  bioxyde. 
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de  petits  cristaux  octaédriques  d'un  rouge  de  rubis;  ces  cris- 
taux augmentent  peu  à peu  de  dimensions,  et  finissent,  après 
un  temps  plus  ou  moins  long,  par  avoir  1 ou  2 millimètres 
de  côté.  Outre  ces  cristaux,  il  se  dépose  sur  la  lame  du  cuivre 
métallique  en  jolis  cristaux  octaèdres  d'un  grand  éclat  métal- 
lique. Si  le  tube  a un  petit  diamètre  et  que  la  quantité  d’oxyde 
employée  soit  assez  considérable  relativement  à la  dissolution 
de  nitrate  de  cuivre,  on  voit  celle-ci  se  décolorer  peu  à peu, 
devenir  limpide  et  incolore  ; il  se  dépose  alors  sur  la  lame  de 
cuivre  des  cristaux  en  aiguille  de  nitrate  d’ammoniaque.  La 
formation  de  l’ammoniaque  montre  que  l’eau  est  décomposée 
dans  cette  expérience  dont  les  résultats  variables  tiennent  aux 
altérations  successives  qu’éprouvent  les  substances  renfer- 
mées dans  le  tube.  M.  Becquerel  a obtenu,  par  des  procédés 
analogues,  les  oxydes  de  plomb,  de  fer,  de  manganèse,  etc. 

L’autre  genre  d’appareils  un  peu  plus  compliqué  qu’em- 
ploie M.  Becquerel  consiste  dans  un  tube  recourbé  en  forme 
de  U,  rempli  dans  sa  partie  inférieure  d’argile  humectée  avec 
du  chlorure  de  sodium,  par  exemple  ; dans  une  des  branches 
du  tube  on  verse  une  solution  de  sulfate  ou  de  nitrate  de  cuivre, 
dans  l’autre  une  solution  de  chlorure  de  sodium,  puis  l’on 
plonge  dans  chacune  d'elles  le  bout  d’une  lame  de  cuivre  dont 
les  deux  autres  extrémités  communiquent  ensemble;  on  bou- 
che les  deux  ouvertures.  Par  suite  de  la  réaction  des  deux 
solutions  l'une  sur  l’autre  et  de  la  solution  du  chlorure  sur  le 
cuivre,  il  en  résulte  un  double  courant  électrique,  dont  la 
direction  est  telle  que  le  bout  qui  plonge  dans  la  solution  du 
nitrate  est  le  pôle  négatif  du  couple.  L’action  du  courant  est 
suffisante  pour  décomposer  le  nitrate  de  cuivre;  du  cuivre 
cristallisé  se  dépose  sur  l’extrémité  négative;  il  se  forme,  en 
outre,  du  proto-chlorure  de  cuivre  qui  se  combine  avec  le 
chlorure  de  sodium,  combinaison  qui  cristallise  peu  à peu  en 
tétraèdres  sur  la  lame  positive.  M.  Becquerel  s’est  servi  égale- 
ment des  mêmes  tubes  en  U pour  former  des  sulfures,  soit  sim- 
ples, soit  doubles;  seulement,  au  lieu  d’en  employer  un  seul, 
on  en  réunit  plusieurs,  de  manière  à avoir  une  pile.  On  met 
dans  une  des  branches  de  chaque  tube  une  solution  de  nitrate 
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de  cuivre  avec  une  lame  de  cuivre,  et  dans  l’autre  une  solu- 
tion de  proto-sulfure  de  potassium  avec  une  lame  de  cuivre, 
de  plomb  ou  d’argent;  on  réunit  ensuite  ces  tubes  en  forme 
de  pile,  de  façon  que  la  lame  de  métal  de  la  solution  de  sul- 
fure d’un  tube  communique  avec  la  lame  de  cuivre  de  la  solu- 
tion de  nitrate  de  cuivre  de  l'autre,  etc.;  on  a soin,  pour 
augmenter  l'intensité  du  courant,  d'humecter  l’argile  qui  est 
au  fond  des  tubes  avec  la  solution  de  nitrate  de  cuivre.  Avec  un 
appareil  composé  d’une  douzaine  de  tubes,  on  aperçoit,  au 
bout  de  cinq  ou  six  heures,  des  cristaux  de  cuivre  sur  les  lames 
de  cuivre  et  des  cristaux  octaèdres  de  sulfure  d’argent  sur  la 
lame  d’argent,  si  c’est  une  lame  d’argent  qu’on  a plongée  dans 
le  sulfure  de  potassium.  Il  est  arrivé  même  à M.  Becquerel 
que  son  appareil  ayant  fonctionné  pendant  quinze  jours  sans 
interruption , les  lames  d’argent  ont  été  transformées  entière- 
ment en  sulfure  d’argent  sans  avoir  changé  de  forme,  seu- 
lement avec  une  augmentation  de  volume.  On  obtient  tous  les 
mêmes  effets  avec  un  seul  couple;  il  faut  seulement  plus  de 
temps.  Il  est  évident  que,  dans  ces  expériences,  il  y a produc- 
tion de  deux  courants  chcminaul  dans  le  même  sens  : l'un  dû 
à la  réaction  des  deux  dissolutions  l’une  sur  l’autre;  l'autre  à 
celle  du  sulfure  de  potassium  sur  l’argent  ; il  en  résulte  un 
dépôt  sur  la  lame  de  cuivre  négative  de  petits  cristaux  de  cuivre 
provenant  de  la  décomposition  du  nitrate,  et  transport  du 
soufre  sur  l’argent  avec  lequel  il  se  combine  ; lorsque  la  lame 
d'argent  est  recouverte  des  cristaux  de  sulfure,  le  soufre,  tou- 
jours transporté  par  le  courant,  pénètre  entre  leurs  interstices 
et  atteint  l'argent  qui  est  au-dessous,  et  cela  jusqu’à  ce  qu'elle 
soit  toute  transformée  en  sulfure. 

Cette  transformation  constitue  une  véritable  cémentation  ', 
dont  la  nature  nous  offre  de  nombreux  exemples;  ainsi  bien 
des  corps  métalliques  éprouvent,  sans  perdre  leur  forme,  une 
oxydation  qui,  en  vertu  d’actions  lentes,  marche  de  la  surface 

1 On  entend  'par  cémentation  l'action  moléculaire  en  vertu  de  laqnellc  des 
élément*  de  différente,  nature  sont  introduits  dans  l'intérieur  des  corps,  tandis 
que  d’autres  sont  expulses,  et  cela  sans  que  le  corps  perde  sa  forme. 


Digitized  by  Google 


t 


applications  chimiques.  503 

à 1'inlérieur  jusqu’au  centre,  de  proche  en  proche.  Ce  phéno- 
mène, qui  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  que  des  éléments  sont 
transportés  du  dedans  au  dehors,  tandis  que  d’autres  sont 
transportés  du  dehors  au  dedans,  est  attribué,  par  M.  Becque- 
rel, à des  forces  électriques  qui  sont  les  seules  capables,  sui- 
vant lui,  d’opérer  de  semblables  transports,  qui  ont  lieu  de 
molécules  à molécules.  Le  savant  physicien  français  a réussi  à 
obtenir  plusieurs  effets  de  ce  genre  par  l’application  directe  et 
longtemps  prolongée  de  courants  voltaïques  très  - faibles. 
Ainsi,  en  constituant  un  couple  avec  du  zinc  et  un  cylindre  de 
chlorure  d’argent  plongés  dans  une  solution  de  chlorure  de 
sodium,  il  a réussi  à transformer  graduellement  tout  le  clilo- 
rure  d'argent  en  argent  métallique  sans  que  la  forme  du  cy- 
lindre ait  changé.  Cette  cémentation  électro-chimique  est  ana- 
logue à celle  que  M.  Darcet  avait  observée  à la  Monnaie,  où 
un  barreau  d'acier  avait  été  abandonné,  dans  une  armoire,  à 
peu  de  distance  d'un  flacon  renfermant  une  dissolution  de 
sulfate  d’argent,  qui  avait  une  fêlure  par  laquelle  Dltrait  peu  à 
peu  la  dissolution.  Celle-ci,  ayant  atteint  la  barre  d’acier,  avait 
réagi  peu  à peu  sur  elle,  et,  au  bout  de  plusieurs  années, 
l’argent  s’était  tellement  bien  substitué  au  fer  que  l’on  ne 
trouva  plus,  à la  place  du  barreau  d’acier,  qu'un  barreau  d ar- 
gent malléable.  11  est  évident  qu’il  y avait  eu  formation 
d’une  infinité  de  couples  moléculaires,  argent  et  fer,  qui 
avaient  déterminé  l’oxydation  et  la  dissolution  du  fer , en 
même  temps  que  la  réduction  de  l'argent.  Ce  qu’il  y a de  par- 
ticulier dans  cet  ordre  de  phénomènes,  c’est  que  l’effet  ne  se 
produit  pas  seulement  à la  surface,  comme,  par  exemple,  dans 
le  cas  de  l’immersion  d’une  plaque  de  zinc  ou  de  fer  dans  du 
sulfate  de  cuivre,  mais  qu’il  y a pénétration  inter-moléculaire 
et  substitution  d’un  métal  à l'autre  sans  altération  de  forme 
extérieure.  La  cémentation,  en  vertu  de  laquelle  le  fer  se  con- 
vertit en  acier  par  la  pénétration  du  carbone,  est  une  de  celles 
qui  sont  le  plus  anciennement  connues  et  qui  ont  le  plus  fixé 
l’attention;  on  l'attribue,  en  général,  à la  pénétration  succes- 
sive dans  le  fer  de  l’oxyde  de  carbone  formé  dans  la  combus- 
tion du  charbon;  ce  gaz,  dès  qu’il  est  en  contact  avec  le  fer  à 
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une  température  élevée,  abandonne  une  partie  de  son  carbone 
pour  se  changer  en  gaz  acide  carbonique  qui  est  expulsé  par 
les  mêmes  interstices  qui  lui  ont  donné  passage. 

Quoique  sans  doute  l'électricité  joue  un  rôle  dans  les  phé- 
nomènes de  la  cémentation,  nous  sommes  disposés  à croire 
qu’ils  se  rattachent  à une  cause  plus  générale  qui  comprend 
elle-même  les  effets  voltaïques.  Nous  savons  que  certaines 
substances  peuvent  éprouver,  sous  l'influence  de  la  chaleur  ou 
même  à la  température  ordinaire,  un  mouvement  moléculaire 
tel  qu’il  en  résulte  un  groupement  différent  des  particules,  soit 
un  système  cristallin  nouveau;  tels  sont  les  cristaux  de  sulfate 
de  zinc,  d’arragonite,  etc.  Ce  mouvement  peut  donc  avoir  lieu 
sans  que  le  corps  cesse  de  rester  à l'état  solide.  Maintenant,  si 
nous  nous  reportons  à la  manière  dont  nous  avons  conçu  l’exer- 
cice de  l’affinité  dans  la  production  d’un  courant  voltaïque  ', 
nous  pouvons  admettre  que  les  molécules  d’un  corps  solide 
peuvent  se  polariser  comme  celles  d’un  liquide,  et  que,  le 
courant  s’établissant,  il  y a échange  des  éléments  constituants 
des  particules  composées  successives  ; dès  lors,  dans  l’exemple 
cité  plus  haut  de  l’acier  et  de  l’argent,  les  particules  d’argent 
viennent  successivement  prendre  la  place  de  celles  du  fer  sans 
qu’il  soit  nécessaire  d'admettre  que  l'argent  ait  pénétré  entre 
les  pores  de  l'acier.  Cette  polarisation  des  particules  d'un  corps 
admet  nécessairement  la  mobilité  des  particules  qui  doivent, 
comme  nous  l'avons  vu,  tourner  d'abord  leur  pôle  positif 
d’un  côté,  puis  ensuite  leur  pôle  négatif.  Or,  celte  mobilité 
est  pour  les  corps  solides,  comme  nous  venons  de  le  dire,  un 
fait  qui  ne  peut  être  révoqué  en  doute,  car  la  chimie  comme  la 
physique  en  fournit  plusieurs  preuves  parmi  lesquelles,  outre 
celles  tirées  des  phénomènes  cristallins,  nous  pouvons  citer 
aussi  les  cas  de  décomposition  électro-chimique  de  corps  so- 
lides, tels  que  des  sulfures  et  des  iodures1  2,  pourvu  qu’on  ait 
soin  de  les  chauffer  assez  pour,  sans  les  rendre  liquides,  faciliter 
le  mouvement  relatif  de  leurs  particules. 


1 Tome  II,  page  CM. 

» Tome  II,  p.  317. 
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Parmi  les  phénomènes  naturels  qui  ont  un  rapport  immédiat 
avec  ceux  qui  viennent  de  nous  occuper,  nous  citerons,  avec 
M.  Becquerel,  les  fortes  altérations  dont  porte  l'empreinte  un 
minerai  appelé  pacos,  qui  se  trouve  à la  partie  supérieure  de 
certains  liions  argentifères,  qui  est  en  masses  variées  de  nature 
argilo-calcaire  et  quelquefois  quartzeuse,  ayant  une  couleur 
plus  ou  moins  brune  et  renfermant  de  l’argent,  soit  à l’état  de 
chlorure,  soit  à l’état  métallique.  Sur  certains  échantillons, 
l’argent  forme  des  dendrites  ou  tubercules  cristallins  dont  les 
parties  offrent  peu  de  cohésion.  Quand  on  compare  ces  échan- 
tillons à ceux  de  chlorure  d’argent  dont  on  a opéré  la  décom- 
position, comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  on  est  frappé  de  la 
ressemblance  qui  existe  entre  eux  sous  le  rapport  moléculaire; 
on  est  conduit  par  là  à admettre  une  origine  commune  dans 
le  mode  de  formation  du  dépôt  d'argent.  Il  a suffi,  pour 
amener  ces  minerais  à l’état  où  on  les  trouve,  qu’il  se  trouvât 
des  pyrites  décomposables,  de  l'eau  renfermant  du  chlorure  de 
sodium,  ou  même  de  l’eau  pure,  des  matières  carbonacées  con- 
ductrices et  du  chlorure  ou  du  sulfure  d’argent.  Nous  verrons, 
dans  le  paragraphe  suivant,  les  essais  que  M.  Becquerel  a faits 
pour  extraire  les  métaux  de  leurs  minerais  par  un  procédé  arti- 
ficiel analogue  au  procédé  naturel  que  nous  venons  de  décrire. 

En  étudiant  de  très-près  les  circonstances  qui  accompagnent 
la  formation  dans  la  nature  de  plusieurs  produits  cristallins, 
M.  Becquerel  est  parvenu  à démontrer  leur  origine  électro- 
chimique et  à les  former  artificiellement.  C’est  ainsi  que,  si  les 
pyrites  se  produisent  très-fréquemment  dans  les  tourbières, 
cela  tient  à la  création  de  couples  voltaïques  au  moyen  des 
matières  carbonacées  en  contact  avec  divers  composés  de  fer, 
et  notamment  des  proto-sulfates;  il  s'y  forme  également  des 
phosphates  de  fer.  Toutefois,  il  est  assez  difficile,  dans  ces  for- 
mations naturelles,  de  distinguer  la  part  de  l’action  électro- 
chimique  de  celle  de  l'action  chimique  pure.  Cela  est  surtout 
vrai  quand  il  s’agit  des  effets  qui  résultent  de  l'action  des  dis- 
solutions les  unes  sur  les  autres,  ou  de  celle  d’une  dissolution 
sur  une  substance  insoluble  et  non  conductrice.  Toutefois,  si 
c’est  par  l’affinité  seule  que  commence  l’action,  l’électricité 
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qui  est  nécessairement  produite  ne  tarde  pas  à exercer  sa  part 

plus  ou  moins  grande  dans  la  formation  du  produit.  En  voici 

un  exemple  fourni  encore  par  M.  Decquerel.  Si  l’on  plonge  un 
morceau  de  calcaire  grossier,  poreux,  dans  une  solution  de 
nitrate  de  cuivre,  le  nitrate  réagit  sur  le  carbonate  de  chaux; 
il  se  dégage  du  gaz  acide  carbonique  en  même  temps  qu’il  se 
forme  du  uitrate  de  chaux  qui  se  dissout,  et  du  sous-nitrate 
de  cuivre  insoluble  qui  se  dépose  en  cristaux  sur  la  surface  du 
calcaire.  La  réaction  s’étend  peu  à peu  de  l’extérieur  à l’inté- 
rieur par  un  effet  d’imbibition , et  ne  s’arrête  que  lorsque  le 
sous-nitrate  formé,  obstruant  tellement  les  interstices  molécu- 
laires, l'action  capillaire  n’a  plus  lieu.  Si  l’on  plonge  dans 
une  solution  de  bicarbonate  alcalin  un  peu  étendue  le  morceau 
de  calcaire  recouvert  de  cristaux  de  sous-nitrate  de  cuivre,  il 
se  forme,  quand  l'action  est  prolongée,  un  double  carbonate 
alcalin  et  de  cuivre  d’une  couleur  bleu  clair,  lequel,  immergé 
dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre , est  décomposé  de 
façon  qu’il  en  résulte  un  carbonate  bi-basique  de  cuivre,  qui 
a la  composition  exacte  de  la  malachite,  quoiqu'il  n’en  ait  pas 
toute  l’apparence;  ce  qui  tient  à la  différence  entre  les  circon- 
stances qui  accompagnent  la  formation  artilicielle  et  celles  qui 
accompagnent  la  formation  naturelle  de  ce  carbonate. 

Les  actions  naturelles  sont  très-complexes;  avant  tout  elles 
ont  pour  elles  le  temps,  car  ce  sont  en  général  des  actions 
très-lentes,  dans  lesquelles  la  présence  de  l'air,  celle  de  l’eau, 
soit  pure,  soit  tenant  en  dissolution  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  substances  diverses,  le  contact  accidentel  de  deux 
corps  et  d'autres  circonstances  encore,  jouent  un  rôle  plus  ou 
moins  grand  pour  déterminer  la  formation  de  nouveaux  pro- 
duits. Si  on  examine  de  près  les  divers  terrains  qui  constituent 
la  croûte  superficielle  de  notre  globe , on  voit  que  l’eau  se 
trouve  en  assez  grande  quantité  dans  les  différentes  formations 
de  cette  croûte,  et  principalement  dans  les  parties  composées 
de  sables,  d'argiles,  de  roches  poreuses  ou  fendillées  ou  sim- 
plement perméables  à l'eau.  Comme  ces  terrains  s'étendent 
souvent  à de  grandes  distances,  s’il  existe  dans  la  terre  de  L’é- 
lectricité ayant  une  tension  suffisante,  ils  peuvent  servir  à la 
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transporter  au  loin,  et  même  jusqu’aux  substances  métalliques 

qui  composent  les  filons  et  qui  conduisent  l’électricité.  Nous 
avonsdéjàvu  les  expériences  qui  prouvent  la  conductibilité  du 
sol.  Quant  à celles  destinées  à constater  la  présence  de  courants 
terrestres,  elles  sont  moins  faciles.  M.  Fox  et  M.  Becquerel  ont 
cependant  réussi  à prouver  l'existence  de  ces  courants  la  où  deux 
terrains  d'une  nature  quelconque  sont  humectés,  cl  que  l'eau 
de  l’un  tient  en  dissolution  des  composés  qui  ne  se  trouvent 
pas  dans  l'autre.  Il  faut  encore  dans  ces  terrains  la  présence 
de  substances  conductrices,  telles  que  des  matières  carbona- 
cées,  des  pyrites,  des  galènes.  Ou  a en  vain  cherché  à déter- 
miner dans  ces  courants  une  direction  générale;  ce  suiit  des 
courants  partiels,  ayant  une  direction  qui  ne  dépend  que  de 
la  position  relative  des  matériaux  qui  concourent  à leur  pro- 
duction. Mais  s'ils  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  pou- 
vant exercer  une  action  sur  l'aiguille  aimantée,  et  par  consé- 
quent comme  concourant  aux  phénomènes  du  magnétisme 
terrestre,  on  peut  avec  quelque  certitude  leur  attribuer  la 
décomposition  de  certaines  substances,  ainsique  la  formation 
de  nouveaux  composés , principalement  à l’état  cristallin  ; 
décomposition  et  formation  qui  ont  lieu  par  l'effet  d actions 
très-lentes,  il  est  vrai,  mais  constantes. 

Il  existe  encore  une  foule  de  phénomènes  journaliers  qui 
sont  évidemment  dus  à l'action  continue  de  l'air  et  de  l’eau. 
Telle  est  en  particulier  l’altération  qu'éprouvent  les  métaux 
exposés  à cette  action,  soit  daus  l'atmosphère,  soit  dans  la 
terre  ; la  présence  sur  leur  surface  d’un  oxyde  ou  d'un  métal 
étranger  accélère,  il  est  vrai,  beaucoup,  par  la  production  d'un 
couraDl,  l’action  chimique  qu'ils  éprouvent.  Le  fer  et  la  foute 
s’altèrent  d’autant  plus  vite,  qu’il  y a déjà  quelques  points 
oxydés  sur  leur  surlace.  Le  plomb,  dés  qu'il  est  en  contact 
avec  un  métal  inoxydable,  tel  que  l'or,  est  immédiatement 
attaqué  et  se  recouvre  rapidement  d’une  poussière  blanche  de 
carbonate  de  plomb.  L'argent,  qui  n'éprouve  aucune  altéra- 
tion de  la  part  de  l’air  humide,  se  recouvre,  dans  des  lieux 
habités,  d’une  couche  violette  de  sulfure  de  même  métal,  le 
soufre  étant  fourni  par  les  émanations  animales  ; l'effet  a lieu  en 
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général  pur  cémentation  quand  le  soufre  qui  agit  sur  l’argent 
est  lui-même  à l'état  de  combinaison.  L’argent,  par  un  long 
séjour  dans  la  mer,  se  change  en  chlorure.  11  est  des  cas  où 
l'altération  qu'éprouve  le  métal  n'est  que  superficielle;  tel  est 
celui  du  zinc  qui,  exposé  longtemps  aux  influences  atmosphé- 
riques, se  recouvre  d'une  couche  de  sous-oxyde  qui,  n’aug- 
mentant pas  d’épaisseur,  préserve  l’intérieur  de  toute  altéra- 
tion. La  différence  à cet  égard  est  grande  entre  le  fer  et  le 
zinc,  ce  qui  tient  probablement  à leur  état  moléculaire  diffé- 
rent; le  fer,  dont  les  particules  au  fond  sont  très-mobiles, 
ainsi  que  le  prouvent  les  phénomènes  magnétiques  et  les  chan- 
gements de  structure  intérieure  qu’il  présente,  permet  beau- 
coup plus  facilement  que  le  zinc  l'effet  de  cémentation  qui  fait 
pénétrer  l’oxydation  et  toute  espèce  d'altération  chimique  jus- 
que dans  toute  la  masse,  sans  qu’elles  s’arrêtent  à la  surface. 
M.  Sorel  a mis  à profit  cette  faible  altération  du  zinc,  une  fois 
qu’il  est  recouvert  d’une  couche  de  sous-oxyde,  pour  pré- 
server le  fer  des  actions  combinées  de  l'air  et  de  l'eau.  Il 
applique  dans  ce  but  une  couche  de  zinc  sur  la  surface  de  ce 
métal , après  l’avoir  décapé  dans  des  acides  qui  ont  servi'  à 
purifier  les  huiles;  l'oxyde  seul  est  enlevé;  on  sèche  dans 
une  étuve,  puis  on  plonge  le  fer  dans  un  bain  de  zinc  en  fu- 
sion; lors  même  qu’une  parcelle  de  zinc  serait  enlevée,  le  fer 
ne  serait  pas  attaqué  par  l’humidité  à cause  de  l’action  vol- 
taïque, le  fer  et  le  zinc  formant  un  couple  dans  lequel  le  fer 
est  négatif;  mais  si  le  zinc  était  enlevé  sur  une  grande  éten- 
due, le  fer  s’altérerait  rapidement. 

Davy,  comme  nous  l’avons  vu  avait  eu  déjà  longtemps 
auparavant  l'idée  d'appliquer  le  même  principe  à la  conser- 
vation du  cuivre  qui  sert  de  doublage  aux  vaisseaux,  afin  de 
le  préserver  de  l'action  corrosive  de  l’eau  de  mer;  car  lors- 
qu on  laisse  un  morceau  de  cuivre  poli  dans  l'eau  de  mer,  il 
ne  tarde  pas  à s’altérer  sous  l'influence  de  l’eau , de  l’oxygène 
et  des  substances  salines  qu’elle  renferme.  A la  suite  de  nom- 
breuses expériences,  Davy  trouva  qu’en  soudant  çà  et  là  de 
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petites  plaques  de  fonte  ou  de  zinc  sur  la  surface  du  cuivre,  il 
n’y  avait  ni  corrosion  ni  diminution  dans  ce  métal  après  plu- 
sieurs semaines  d’immersion  dans  la  mer,  lors  même  que  pen- 
dant ce  temps  il  avait  été  exposé  au  mouvement  de  la  marée; 
mais,  pour  arriver  à ce  résultat,  il  fallait  que  la  surface  du 
métal  protecteur  fût  comprise  entre  7;  et  ^ de  celle  du  cuivre  ; 
si  elle  était  moindre,  par  exemple  comprise  entre  ^ et  le 
cuivre  éprouvait  une  perte  de  poids  d’autant  plus  forte  que 
le  protecteur  était  plus  petit.  Mais  on  ne  tarda  pas  à remar- 
quer que  le  cuivre,  devenant  le  pôle  négatif  d’un  couple,  il 
s’y  déposait  des  substances  alcalines  et  terreuses,  en  particu- 
lier du  carbonate  de  chaux  et  du  carbonate  de  magnésie,  sur 
lesquelles  des  plantes  et  des  coquilles  se  fixaient,  d'où  ré- 
sultait une  augmentation  de  poids  assez  forte  pour  que  la 
marche  des  navires  en  fût  retardée.  Cet  inconvénient  lut 
trouvé  assez  grand  pour  faire  renoncer  à ce  moyen  de  pré- 
server le  doublage  en  cuivre,  et  on  chercha  à arriver  au  môme 
but  en  substituant  au  cuivre  du  bronze  composé  de  94  parties 
de  cuivre  et  de  6 d'étain,  dont  les  particules  sont  comme  au- 
tant de  petits  couples  voltaïques.  Les  essais,  sauf  quelques 
exceptions,  montrèrent  l’avantage  de  celte  substitution.  Tou- 
tefois, il  doit  arriver  que,  l’action  corrodante  de  l’eau  de  mer 
s’exerçant  sur  les  particules  d’étain,  tandis  que  le  cuivre  reste 
intact , celui-ci  finisse  par  se  changer  en  une  masse  spon- 
gieuse qui,  à son  tour,  est  aussi  attaquée.  Dans  tous  les  cas, 
d'ailleurs,  le  cuivre  n'est  préservé  que  parce  que,  faisant  par- 
tie d’un  couple  voltaïque,  il  se  dégage  sur  sa  surface  de  l'hy- 
drogène qui  le  désoxyde  à mesure  que  l’action  de  l’eau  de  mer 
tend  à l’oxyder,  opération  qui  doit  finir  par  altérer  son  état 
moléculaire  en  le  désagrégeant. 

On  avait  tenté  d’appliquer  le  même  moyen  de  préservation 
à divers  objets  en  fer,  et  en  particulier  aux  instruments  de 
chirurgie;  mais  on  y a renoncé,  vu  que  le  but  n’était  point 
atteint,  l’effet  protecteur  ne  pouvant  se  produire  qu’autant 
qu’il  peut  y avoir  formation  de  couple  voltaïque,  et  par  con- 
séquent présence  de  l’eau  ou  d'un  conducteur  humide  quel- 
conque; la  simple  exposition  daus  l'air  ne  suffit  pas.  Le  meil- 
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leur  mode  de  préservation,  dans  ces  cas-là,  consiste  à revêtir 
l’objet  qu’on  veut  préserver  d’une  couche  d'un  métal  inoxydable 
d’or  ou  de  platine.  Nous  verrons,  dans  un  paragraphe  suivant, 
les  ressources  qu’offre  à cet  égard  l’application  de  l’électricité 
voltaïque,  tout  en  renvoyant  aux  travaux  de  Van-Beck  et  de 
Scbœnbein  pour  ce  qui  concerne  la  protection  galvanique  du  fer. 

Après  ce  coup  d’œil  général  jeté  sur  les  propriétés  de  l’é- 
lectricité qui  sont  essentiellement  utilisées  dans  les  applica- 
tions chimiques,  nous  allons  entrer  dans  quelques  détails 
plus  circonstanciés  sur  celles  de  ces  applications  dont  l’expé- 
rience a consacré  les  avantages  et  qu’elle  a rendues  usuelles; 
elles  peuvent  se  classer  sous  trois  chefs  : extraction  et  prépa- 
ration des  métaux,  application  des  métaiix  en  couches  minces, 
et  enliu  galvanoplastie  ou  moulage  des  métaux. 

S 2.  Ipplictttf on  à la  préparation  de*  corp*  (impie*. 

Davy  est  le  premier  qui  eut  l’idée  d’employer  la  force  dyna- 
mique de  l’électricité  à séparer  des  éléments  unis  par  une  puis- 
sance d’affinité  trop  grande  pour  céder  aux  forces  chimiques 
ordinaires.  Nous  avons  déjà  vu  comment  il  parvint  à décom- 
poser la  soude,  la  potasse  et  presque  tous  les  oxydes  alcalins 
et  terreux1.  Le  potassium  et  le  sodium  s'obtiennent  plus  faci- 
lement et  en  plus  grande  quantité  lorsqu'on  se  sert  de  mercure 
pour  électrode  négatif.  On  pratique  dans  ce  but  une  cavité 
dans  un  fragment  de  potasse  ou  de  soude  légèrement  humecté, 
et  on  la  remplit  de  mercure  ; ce  fragment  est  ensuite  placé  sur 
une  lame  de  platine  qui  communique  avec  le  pôle  positif  d'une 
pile  dont  le  pôle  négatif  aboutit  à un  fil  de  platine  qui  plonge 
dans  le  mercurci  L’alcali  et  l’eau  sont  décomposés,  et  le  radi- 
cal de  l’alcali,  en  se  combinant  avec  le  mercure,  forme  un 
amalgame  qu’on  met  dans  l’huile  de  napbte  pour  le  préserver 
de  l’action  de  l’air.  Puis,  pour  obtenir  le  métal  pur,  on  place 
l’amalgame  dans  un  tube  recourbé  aux  deux  extrémités  dont 

1 Tume  11,  page  284. 
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on  a chassé  préalablement  l'air.  En  chauffant  l’extrémité  où  se 
trouve  l’amalgame,  on  volatilise  le  mercure,  et  le  métal  reste  ; 
on  a soin,  pour  le  préserver  de  l’oxydation,  de  le  conserver 
dans  l'huile  de  naphte.  C'est  en  opérant  de  la  même  manière, 
mais  en  se  servant  d'un  sel  ammoniacal  (carbonate  ou  hydro- 
chlorate), que  Berzélius  obtint  l’amalgame  ammoniacal  qui  lui 
lit  croire  à l’existence  dans  l’ammoniaque  d’un  métal  analogue 
au  potassium  et  au  calcium , et  qu’il  nomma  ammonium. 
L’apparence  du  phénomène  est  en  effet  tout  à fait  favorable  à 
cette  manière  de  voir;  on  aperçoit  le  mercure  où  plonge  l’élec- 
trode négatif  se  gonfler,  s'épaissir,  prendre  une  consistance 
butireuse  et  une  couleur  blanc  d'argent,  eu  même  temps 
que  le  volume  devient  cinq  à six  fois  plus  considérable.  Mais 
quand  on  retire  cet  amalgame,  il  se  convertit  rapidement  en 
ammoniaque  avec  dégagement  d’hydrogène , et  le  mercure 
reprend  son  état  naturel.  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard,  qui 
avaient  également  étudié  avec  soin  cet  amalgame,  le  considé- 
rèrent comme  le  résultat  de  la  dissolution  de  l’hydrogène  et  de 
l’ammoniaque  dans  le  mercure  ; ce  qu’il  y a de  certain,  c’est 
qu'il  ne  peut  avoir  de  durée  permanente,  et  qu’on  n’a  jamais 
pu  isoler  l’aminonium. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  divers  résultats  obtenus 
par  Davy,  qui  tout  en  lui  démontrant  l’existence  des  radicaux 
métalliques  dans  les  divers  oxydes  alcalins  et  terreux,  ne  lui 
permirent  pas  de  recueillir  une  assez  grande  quantité  de  ces 
nouveaux  métaux  pour  en  étudier  les  propriétés  diverses;  nous 
ne  reviendrons  pas  non  plus  sur  la  méthode  de  M.  Becquerel, 
qui,  au  moyen  de  petites  actions,  mais  longtemps  prolongées, 
a réussi  à obtenir  plusieurs  de  ces  métaux  à l’état  cristallin. 
Nous  arrivons  immédiatement  aux  procédés  au  moyeu  des- 
quels M.  Bunzen  est  parvenu  à préparer  par  voie  galvunique, 
d’une  manière  beaucoup  plus  prompte  et  en  beaucoup  plus 
grande  quantité,  la  plupart  des  métaux  dont  nous  venons  de 
parler,  et  en  particulier  le  magnésium,  le  barium,  l'alumi- 
nium, le  calcium,  etc.  C’est  sur  les  chlorures  de  ces  métaux 
qu'agit  M.  Bunzen,  soit  en  les  dissolvant  dans  l’eau  de  manière 
à avoir  une  dissolution  concentrée  dont  il  élève  la  température 
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en  même  temps  qu'il  la  soumet  à l'action  décomposante  du 
courant  électrique,  soit  en  les  faisant  fondre  à l'état  anhydre 
dans  un  creuset  de  porcelaine  fortement  chauffé  et  en  se  servant 
pour  électrodes  de  charbon  de  coke  bien  recuit  semblable  à 
celui  dont  il  fait  usage  pour  sa  pile. 

M.  Bunzen  estime  que  dans  ce  genre  de  décompositions  éieo 
trolyliques  il  faut  avoir  égard  à la  densité  du  courant,  c'est-à- 
dire  à son  intensité  divisée  par  la  surface  de  l’électrode  sur  lequel 
se  dépose  le  métal  réduit;  suivant  lui,  la  faculté  que  possède 
le  courant  de  vaincre  les  aftinilés  augmente  avec  cette  densité. 
Voici  la  disposition  adoptée  par  M.  Bunzen  pour  obtenir  une 
grande  densité  capable  de  vaincre  les  affinités  chimiques  les 
plus  énergiques.  Un  creuset  de  charbon  rempli  d’acide  chlo- 
rhydrique forme  l’électrode  positif  de  la  pile;  ce  creuset  est 
placé  lui-même  dans  un  creuset  de  porcelaine  qu'on  chauffe 
dans  un  bain-marie.  Au  centre  du  creuset  de  charbon  on  place 
un  petit  vase  poreux,  destiné  à recevoir  le  liquide  à décompo- 
ser; on  y plonge  une  lame  de  platine  étroite  qui  sert  d’élec- 
trode négatif.  On  voit  que,  grâce  à cette  disposition,  le  courant 
rayonne  de  toute  la  surface  intérieure  du  creuset  de  charbon 
sur  la  surface  très-peu  étendue  de  la  lame  ou  du  fil  de  platine. 
Dans  ces  conditions  le  chrome,  le  manganèse  et  beaucoup  d’au- 
tres métaux  se  déposent  avec  la  plus  grande  facilité  des  solu- 
tions aqueuses  de  leurs  chlorures.  C’est  ainsi  qu'en  opérant  sur 
une  dissolution  de  proto-chlorure  de  chrome  on  peut  obtenir 
du  chrome  métallique  en  plaques  d©  plus  de  50  millimètres  car- 
rés; ces  plaques  sont  cohérentes,  mais  friables;  la  surface  en 
contact  avec  la  lame  de  platine  est  parfaitement  polie  et  bril- 
lante. Le  chrome,  qu'oD  ne  peut  obtenir  à l’état  de  pureté  que 
par  ce  procédé,  ressemble  parfaitement  au  fer  quant  à son  as- 
pect extérieur.  Si  l’on  diminue  graduellement  l'intensité  du 
courant,  la  réduction  du  métal  cesse  peu  à peu  et  est  remplacée 
par  la  production  de  l'oxydule  de  chrome  anhydre.  Le  chlo- 
rure de  manganèse  se  comporte  exactement  comme  le  proto- 
chlorure de  chrome;  on  peut  obtenir  du  manganèse  métallique 
en  plaques  de  plus  de  100  millimètres  carrés,  friables  et  bril- 
lantes d'un  côté.  Ce  métal  s’oxyde  à l'air  humide  presque  aussi 
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facilement  que  le  potassium.  En  diminuant  l'intensité  du  cou- 
rant ou  obtient,  au  lieu  de  manganèse  métallique,  de  l’oxyde 
manganéso-manganique  noir.  — Si  on  remplace  la  lame  de  pla- 
tine par  un  lil  de  platine  amalgamé,  on  parvient  à réduire  le  ba- 
rium et  le  calcium  en  opérant  avec  des  dissolutions  chaudes  et 
concentrées  des  chlorures  de  ces  métaux  acidulées  par  l'acide 
chlorhydrique.  La  réduction  du  barium  se  fait  plus  facilement 
que  celle  du  calcium,  car  dans  le  cas  du  calcium  l'électrode  né- 
gatif de  platine  se  recouvre  très-vile  d’une  couche  de  chaux  qui 
interrompt  le  courant;  il  faut  donc,  si  l'on  veut  obtenir  des 
quantités  un  peu  notables  de  métal,  détacher  souveut  la  couche 
qui  recouvre  le  lil  et  amalgamer  celui-ci  de  nouveau.  11  n’est 
pas  nécessaire  de  faire  remarquer  que  l'on  obtient  ainsi  des 
amalgames  de  calcium  et  de  barium,  d’où  l’on  retire  facile- 
ment les  deux  métaux  en  les  chauffant  de  manière  à volatiliser 
le  mercure,  dans  un  courant  de  gaz  hydrogène. 

Avant  de  passer  au  second  procédé  employé  par  M.  llunzen, 
celui  où  l’on  agit,  non  sur  des  dissolutions  aqueuses  de  chlo- 
rures , mais  sur  les  chlorures  anhydres  amenés  à l'état  de 
fusion  par  une  haute  température,  nous  ne  pouvons  laisser 
passer  sans  une  observation  critique  l’influence  attribuée  par 
le  savant  allemand  à ce  qu’il  nomme  la  densité  du  courant. 
11  nous  est  impossible  d’admettre  qu’un  môme  courant  puisse 
avoir  une  puissance  de  décomposition  plus  ou  moins  grande, 
suivant  qu’il  est  plus  ou  moins  concentré.  Sa  puissance  dé- 
composante ne  peut  provenir  que  de  l’énergie  de  la  force 
électro-motrice  qui  lui  donne  naissance  et  non  de  son  mode 
de  distribution  dans  le  liquide  qu’il  traverse.  Le  degré  de 
concentration  de  ce  liquide,  joint  au  peu  d'étendue  de  la  sur- 
face négative,  n’ont  d'autre  effet  que  de  rendre,  d’une  part, 
la  décomposition  plus  rapide,  et  d’accumuler,  d’autre  part, 
sur  un  plus  petit  espace  la  couche  métallique  qui  provient  de 
celte  décomposition.  11  en  résulte  que  les  éléments  métalliques 
ne  sont  pas  de  nouveau  attaqués  par  la  solution  toujours  plus 
ou  moins  acide,  à mesure  qu’ils  se  déposent,  comme  cela  a 
lieu  lorsqu'étant  répartis  sur  une  surface  très-étendue,  ils  y 
forment  une  couche  très-mince.  C'est  exactement  ce  qui  se 
m.  33 
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passe  dans  la  décomposition  de  l’eau  acidulée,  où  l’on  n'aper- 
çoit pas  de  gaz  sur  la  surface  des  électrodes  de  platine  quand 
ceux-ci  ont  une  très-grande  surface,  et  que  le  couraut  n’est 
pas  très-fort,  quoique  cependant  capable  d’opérer  la  décom- 
position ; les  bulles  de  gaz  se  trouvent  tellement  disséminées 
sur  ces  grandes  surfaces,  et  sont  par  conséquent  si  petites, 
qu’elles  se  dissolvent  dans  le  liquide  à mesure  qu’elles  se  dé- 
posent, et  cependant  on  a dans  la  polarisation  des  électrodes 
la  preuve  que  la  décomposition  a lieu.  Nous  n’insisterons  pas 
sur  ce  point;  il  nous  serait,  du  reste,  facile  de  montrer  de 
bien  des  manières  que  l’idée  que  les  propriétés  spécifiques 
d’un  courant  peuvent  varier  avec  sa  densité  ne  peut  être 
admise. 

C’est  d’abord  à la  préparation  du  magnésium  que  M.  Bunzen 
a appliqué  sa  méthode,  qui  consiste  à opérer  sur  le  chlorure 
fondu;  Davy  avait  obtenu  ce  métal  au  moyen  de  l’action  com- 
binée du  courant  et  du  mercure  qui  s’amalgamait  avec  le  métal 
au  fur  et  à mesure  de  sa  réduction  ; mais  il  lui  fallait  plus  de 
temps  pour  le  magnésium  que  pour  les  métaux  des  terres  alca- 
lines. M.  Becquerel  avait  réussi,  au  moyen  des  actions  lentes, 
en  opérant  sur  du  chlorure  de  magnésium,  dans  lequel  plon- 
geait une  lame  de  platine  servant  d'électrode  négatif  à une 
pile  faiblement  chargée,  à obtenir  sur  cette  lame  de  petits 
cristaux  octaèdres  d’un  blanc  argentin,  qui  possèdent  toutes 
les  propriétés  du  magnésium.  M.  Bunzen  prend  du  chlorure 
de  magnésium  bien  desséché;  il  l’introduit  dans  un  creuset  de 
porcelaine  vernie,  dont  la  cavité  intérieure  est  divisée  en  deux 
compartiments  au  moyen  d'une  paroi  en  porcelaine  poreuse 
qui  ne  plonge  pas  tout  à fait  jusqu’au  fond;  un  couvercle  en 
porcelaine,  percé  de  deux  trous,  recouvre  le  creuset;  ces  deux 
trous  sont  destinés  à servir  de  passage  à deux  électrodes  en 
charbon.  Dès  que  le  chlorure  est  entré  en  fusion,  on  lient  les 
deux  électrodes  respectivement  en  communication  avec  les 
pôles  d’une  pile  de  dix  couples  de  Bunzen  ou  de  Grave;  la 
décomposition  a lieu  aussitôt,  le  chlore  se  dégage  dans  l’un 
des  compartiments  et  le  magnésium  dans  l’autre;  comme  ce 
métal  est  moins  dense  que  le  chlorure,  on  a soin  de  le  retenir 
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dans  le  liquide  au  moyen  d'entailles  dirigées  obliquement  de 
bas  en  haut  qu'on  a pratiquées  dans  l 'électrode  de  charbon, 
sur  lequel  il  doit  se  déposer;  autrement  il  monterait  à la  sur- 
face et  serait  brûlé.  On  peut  obtenir  ainsi  eu  peu  de  temps  un 
culot  de  magnésium  du  poids  de  plusieurs  grammes.  C’est  un 
métal  blanc  et  brillant  comme  l'argent;  il  offre  une  cassure 
cristalline.  On  peut  le  limer,  le  scier  et  le  laminer;  à la  tem- 
pérature ordinaire,  il  est  aussi  ductile  que  le  zinc,  avec  lequel 
il  a beaucoup  de  rapports.  Sa  densité  est  de  1,743. 

L’aluminium  a été  préparé  par  M.  ltunzen  de  la  même  ma- 
nière que  le  magnésium,  en  opérant  sur  un  chlorure  double 
d’aluminium  et  de  sodium,  vu  que  le  chlorure  d’aluminium 
pur  ne  se  fond  pas,  mais  se  volatilise  à une  température  peu 
élevée.  M.  Deville  qui,  de  son  côté,  avait  préparé  l’aluminium 
par  une  méthode  analogue,  c'est-à-dire  par  la  décomposition 
électrolytique  du  chlorure  double  d’aluminium  et  de  sodium, 
avait  trouvé,  après  beaucoup  d’essais,  un  grand  avantage  à 
modifier  le  procédé  qu'avait  adopté  M.  Bunzen  pour  le  magné- 
sium. Voici  celui  auquel  il  s’était  arrêté.  On  prépare  le  bain  à 
décomposer  en  mêlant  dans  une  capsule  de  porcelaine  chauffée 
à 2ü0°  environ,  2 parties  de  chlorure  d’aluminium  et  4 par- 
ties de  sel  marin  sec  et  pulvérisé;  la  combinaison  s’effectue 
bientôt  avec  dégagement  de  chaleur,  et  on  obtient  un  liquide 
très-fluide.  On  remplit  de  ce  liquide  jusqu’à  la  même  hauteur 
verticale  un  creuset  de  porcelaine  vernie  et  un  tube  poreux 
bien  sec  placé  au  milieu  du  creuset,  dont  il  traverse  le  cou- 
vercle au  moyen  d’un  large  trou  dans  lequel  il  est  introduit 
à frottement  dur.  Ce  même  couvercle  est  percé  d’une  fente 
pour  laisser  passer  une  lame  de  platine  large  et  épaisse  qui 
sert  d'électrode  négatif,  tandis  qu'un  nouveau  cylindre  de 
charbon  de  cornue  introduit  dans  le  tube  poreux  sert  d’élec- 
trode positif.  11  faut  avoir  soin  de  maintenir  le  fond  du  tube 
poreux  à quelques  centimètres  de  distance  du  fond  du  creuset 
de  porcelaine  et  de  chauffer  constamment  le  creuset,  que  par 
précaution  on  introduit  dans  un  creuset  de. terre  plus  grand. 
Dès  qu'on  fait  passer  le  courant  d’une  pile,  l'aluminium  se 
dépose  avec  du  sel  marin  sur  la  lame  de  platine;  le  chlore, 
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avec,  un  peu  de  chlorure  d'aluminium,  se  dégage  dans  le  vase 
poreux  avec  production  de  fumée,  qu’on  fait  disparaître  en 
introduisant  de  temps  en  temps  du  sel  marin  sec  et  pulvérisé 
dans  le  vase  poreux.  11  ne  faut  qu’un  petit  nombre  de  couples 
(deux  suffisent  à la  rigueur)  pour  décomposer  le  chlorure 
double,  qui  ne  présente  que  peu  de  résistance  à l’électricité. 
On  enlève  de  temps  en  temps  la  lame  de  platine  quand  elle  est 
suffisamment  chargée  du  dépôt  métallique  et  salin  qu  on  dé- 
tache et  qu’on  fond  dans  un  creuset  de  terre.  Après  le  refroi- 
dissement, on  traite  par  l’eau  cette  matière  pour  dissoudre  le 
sel  marin,  et  on  obtient  une  poudre  cristalline  grise  qu’on 
réunit  en  culots  par  plusieurs  fusions  successives  en  employant 
comme  fondant  le  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium. 
On  trouve  toujours  à la  fin  de  l’opération  dans  le  vase  poreux 
une  grande  quantité  de  charbon  qui  se  détache  de  l'électrode 
positif. 

L’aluminium  obtenu  de  cette  manière  n’est  jamais  très-pur, 
à moins  qu'on  n'emploie  du  chlorure  d’aluminium  extrême- 
ment pur  *;  mais  M.  Deville  l’obtient  à un  très-grand  degré 
de  pureté  en  le  préparant  par  le  sodium.  On  sait  à quel  degré 
de  perfection  le  savant  chimiste  français  a porté  ce  mode  de 
préparation,  qu’il  a réussi  à rendre  très-économique J.  Nous 

1 M.  Deville  a remarqué  que,  lorsqu'on  décompose  par  la  pile  un  chlorure 
d'aluminium  et  de  sodium  impur,  on  oblient  une  matière  métallique  qui,  le  plus 
ordinairement,  est  de  l'aluminium  combiné  avec  une  petite  quantité  de  charbon, 
et  surtout  avec  du  silicium.  Le  silicium  s'en  sépare  avec  facilité  lorsqu'on  attaque 
cette  fonte  par  l'action  prolongée  de  l'acide  chlorhydrique,  concentré  et  bouil- 
lant. Ce  silicium  est  en  lames  métalliques,  brillantes,  semblables  A la  limaille 
de  platine. Cependant  ce  n’csl  pas  un  véritable  métal,  et  M.  Deville,  qui  a préparé 
en  grande  quantité  le  silicium  par  des  procédés  purement  chimiques  et  qui  en  a 
étudié  toutes  tes  propriétés,  croit  que  cette  furme  du  silicium  est  au  silidum  or- 
dinaire ce  qu'est  le  graphite  au  charbon. 

* M.  Deville  a perfectionné  assez  la  fabrication  du  sodium  pour  que  ce  mêlai 
ne  lui  revienne  qu'à  un  peu  moins  de  10  fr.  le  kilogramme;  il  a également  réussi 
à fabriquer  le  chlorure  d'aluminium  pour  3 fr.  le  kilogramme  ; mais  le  prix  de 
revient  de.  l'aluminium  lui-meme  n'a  pu  élrc  encore  fixé  à cause  de  l'imperfec- 
tion des  appareils  employés  jusqu’ici,  qui  faisait  que  prés  des  tro.s  quarts  du 
sodium  et  de  l’aluminium  étaient  brûlé»  et  détruits  en  pure  perte.  Il  est  à espérer 
qu'on  par  tendra  a éviter  ces  inconvénients  et  à obtenir  l'aluminium  a un  pnv 
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De  pouvons  nous  étendre  sur  ce  sujet,  qui  sort  tout  à fait  de 
notre  cadre,  puisqu'il  s’agit  d’un  procédé  purement  chimique  ; 
nous  nous  bornerons  à ajouter  que  l’aluminium  est  un  métal 
qui,  à cause  de  ses  propriétés  remarquables,  finira  très-proba- 
blement par  devenir  usuel , et,  si  ce  n’est  pas  à la  pile  vol- 
taïque qu’on  devra  de  le  posséder  en  grande  quantité,  ce  sera 
toujours  du  moins  à elle  qu’on  devra  la  découverte  de  son 
existence.  L’aluminium,  quoique  d’une  densité  très -faible 
(2,56  et  2,67  quand  il  a été  passé  au  laminoir),  a beaucoup 
de  dureté  et  d’élasticité;  il  est  blanc  comme  l’argent,  seule- 
ment un  peu  bleuâtre;  il  est  très-malléable,  très-ductile  et 
très-bon  conducteur  de  l’électricité.  11  fond  à une  température 
plus  élevée  que  le  zinc,  mais  plus  basse  que  l’argent.  L’écrouis- 
sage exerce  une  grande  influence  sur  les  propriétés  de  l’alu- 
minium; ainsi,  au  moment  où  il  vient  d’èlre  coulé,  il  a la 
dureté  de  l’argent  vierge  à peu  près  ; quand  il  vient  d’être 
écroui,  il  ressemble  presqu’à  du  fer  pour  la  dureté  et  l’élasti- 
cité. 11  a,  surtout  lorsqu'il  est  pur,  une  sonorité  excessive; 
suspendu  à un  fil  et  frappé  d’un  corps  sec,  un  lingot  d'alu- 
miuium  produit  le  son  d’une  cloche  de  métal.  Mais  ce  qui  le 
rend  surtout  précieux  pour  l’usage,  c’est  la  résistance  qu’il 
présente  à l’action  des  acides  et  des  agents  qui  attaquent  la 
plupart  des  métaux  usuels.  Il  est  même  à cet  égard  supérieur 
à l’argent,  et  surtout  à l'étain,  qu'il  pourrait  remplacer  avec 
avantage  dans  une  foule  d’usages  économiques.  Du  reste , le 
f rang  électro-chimique  de  l'aluminium,  qui  a été  déterminé 

par  Wheatstone  à Londres,  et  par  M.  Hulot  à Paris,  le  place 
bien  dans  le  nombre  des  métaux  les  moins  attaquables. 

La  méthode  qui  a servi  à la  préparation  du  magnésium  et 
de  l’aluminium  a été  également,  avec  quelques  modifications, 
appliquée  par  M.  Matthiessen  à la  préparation  du  calcium  et 
, du  strontium,  ainsi  qu’à  celte  du  lithium.  Pour  obtenir  le 

t strontium,  M.  Matthiessen  place  un  petit  vase  poreux  dans 

peu  éloigné  de  S fr.  le  kilogramme,  qui  est  celui  qu'indique  la  théorie  du  pro- 
cédé. On  comprend  que,  vu  son  peu  de  densité,  l'aluminium  sera,  A volume 
égal,  d'un  pris  très-inférieur  à celui  des  autres  métaux,  tels  que  l’arsent,  avec 
lesquels  il  a un  si  grand  nombre  de  rapports. 
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un  petit  creuset,  et,  après  avoir  mis  dans  les  deux  vases  du 
chlorure  de  strontium  mélangé  avec  un  peu  de  sel  ammoniac, 
de  manière  que  le  niveau  du  chlorure  fondu  soit  un  peu  plus 
élevé  dans  le  vase  poreux  que  dans  le  creuset,  il  fait  aboutir 
dans  ce  dernier  vase  l’électrode  négatif  qui  consiste  dans  un 
fil  de  fer  très-tin  enroulé  autour  d'un  fil  plus  gros  qu'on  en- 
gage dans  un  tuyau  de  pipe,  de  manière  que  ce  dernier  fil  ne 
dépasse  que  de  2 millimètres  l'extrémité  inférieure  de  ce  tuyau  ; 
l'électrode  positif  est  un  cylindre  creux  de  fer  placé  dans  le 
creuset  et  qui  entoure  le  vase  poreux.  11  faut  régler  la  chaleur 
pendant  l’opération,  de  manière  qu'il  se  forme  une  croûte  à 
la  surface  du  chlorure  fondu  dans  le  vase  poreux;  le  métal  se 
rassemble  au-dessous  de  cette  croûte.  Le  strontium  ressemble 
au  calcium  pour  la  couleur;  il  se  présente  sous  forme  de  lames 
brillantes  d'un  jaune  de  laiton  clair,  mais  plus  foncé  cepen- 
dant que  la  couleur  du  calcium.  Sa  densité  est  de  2,54,  tandis 
que  celle  du  calcium  est  de  1,578  en  moyenne;  dans  la  série 
électro-chimique,  le  strontium  se  trouve  placé  entre  le  cal- 
cium et  le  magnésium.  Comme  le  calcium,  il  décompose  faci- 
lement l’eau,  s’oxyde  à l'air  humide  et  brûle  avec  un  vif  éclat 
quand  on  le  chauffe. 

Pour  préparer  le  lithium,  il  suffit  d'agir  sur  du  chlorure  de 
lithium  pur  fondu  dans  un  petit  creuset  de  porcelaine  avec 
un  courant  de  4 à 0 couples,  en  prenant  pour  électrode  positif 
une  petite  baguette  de  charbon  de  gaz,  et  pour  électrode  né- 
gatif un  fil  de  fer  de  l'épaisseur  d’une  aiguille  à tricoter.  Après 
quelques  secondes,  il  se  forme  au-dessus  de  la  surface  du  chlo- 
rure fondu  un  petit  globule  de  lithium  qui  s’attache  au  fil  de 
fer  et  qui,  au  bout  de  deux  ou  trois  minutes,  atteint  la  gros- 
seur d'un  petit  pois.  Pour  l'obtenir,  on  soulève  le  fil  de  fer 
avec  le  globule  qui  y est  attaché  au  moyen  d'une  cuiller  en 
fer.  On  retire  ensuite  le  fil  du  métal  encore  fondu,  qui  est  ga- 
ranti du  contact  de  l'air  par  une  couche  de  chlorure  de  li- 
thium. Après  avoir  laissé  refroidir  la  cuiller  sous  l'huile  de 
naphte,  on  enlève  le  métal  avec  un  canif.  Kn  répétant  ces  opé- 
rations de  trois  en  trois  minutes,  on  parvient  à réduire  en 
très-peu  de  temps  une  once  de  chlorure  de  lithium.  Ce  métal. 
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quand  il  vient  d’être  fraîchement  coupé,  possède  la  couleur 

de  l'argent , mais  il  se  ternit  rapidement  au  contact  de  l’air. 
Il  fond  à 180”  cent.;  il  est  plus  dur  que  le  potassium  et  le  so- 
dium; mais  il  est  plus  mou  que  le  plomb,  quoiqu’il  puisse 
être  tiré  en  fil  comme  lui.  C’est  le  plus  léger  de  tous  les  mé- 
taux connus;  il  flotte  à la  surface  de  l'huile  de  naphte;  sa 
densité  est  de  0,5936.  Le  lithium  est  beaucoup  moins  oxy- 
dable que  le  potassium  et  le  sodium;  il  s’enflamme  à une  tem- 
pérature très-supérieure  à celle  de  son  point  de  fusion  ; jeté 
sur  l’eau,  il  s'oxyde,  mais  ne  fond  pas  comme  le  sodium.  La 
silice,  ,1e  verre  et  la  porcelaine  sont  attaqués  par  le  lithium  à 
une  température  inférieure  à 160°. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  l’application  des 
forces  électriques  à la  réduction  des  métaux  alcalins  et  ter- 
reux; ce  que  nous  avons  dit  suffit  pour  en  faire  comprendre 
l’importance.  11  est  vrai  qu'on  a trouvé,  pour  le  plus  grand 
nombre  de  ces  métaux,  des  modes  de  préparation  purement 
chimiques  plus  économiques,  et,  dans  quelques  cas,  plus  fa- 
ciles que  le  mode  électro-chimique;  mais  c'est  à ce  dernier 
mode  qu'on  doit,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  d’avoir, 
entre  les  mains  de  Davy,  fait  découvrir  l’existence  de  ces  mé- 
taux jusqu'alors  inconnus,  et  il  n’est  pas  improbable  qu’il 
ne  devienne  une  fois  plus  usuel  quand  on  aura  réussi  à sc  pro- 
curer à bon  marché  le  courant  électrique. 

Toutefois,  M.  Becquerel  a déjà  cherché  à faire  entrer  dans 
le  domaine  industriel  l'emploi  de  l’électricité  pour  le  traite- 
ment électro-chimique  des  minerais  d'argent,  de  plomb  et  de 
cuivre.  Il  nous  serait  difficile  de  donner  une  description  com- 
plète des  essais  nombreux  tentés  par  l'illustre  physicien  et 
des  procédés  auxquels  il  s’est  arrêté.  On  en  trouvera  tous 
les  détails  dans,  le  deuxième  volume  de  son  Traite  de  l'É- 
lectricité. Nous  nous  bornerons  à indiquer  brièvement  les  prin- 
cipes qui  l'ont  dirigé  et  quelques-uns  des  résultats  qu'il  a ob- 
tenus à la  suite  de  travaux  nombreux  et  persévérants. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  préparations  à faire  subir 
aux  minerais  pour  les  rendre  susceptibles  d'être  traités  élec- 
tro-chimiqueraent  ; le  traitement  des  minerais  d'argent , de 
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plomb  et  de  cuivre,  par  la  voie  humide,  repose  sur  la  pro- 
priété que  possèdent  le  chlorure  d'argent  et  le  sulfate  de  plomb 
de  se  dissoudre  dans  une  solution  saturée  de  sel  marin  (chlorure 
de  sodium)  et  le  sulfate  de  cuivre  dans  l’eau.  Il  faut  donc 
chlorurer  l'argent  dans  les  minerais;  ce  qui  se  fait  de  diffé- 
rentes manières,  soit  par  voie  humide,  soit  par  voie  sèche  ou  de 
grillage;  cela  dépend  de  l’état  de  combinaison  de  l’argent  dans 
le  minerai  : la  voie  humide  doit  être  employée  si  l’argent  est  à 
l’état  métallique  ou  à l'état  de  simple  sulfure;  la  voie  sèche 
est  nécessaire  si  l’argent  est  à l’état  de  double  sulfure.  Quant 
au  plomb,  il  faut  le  sulfater,  ce  qui  se  fait  en  agissant,  soit 
par  voie  humide,  soit  par  voie  sèche,  sur  le  minerai  de  plomb, 
qui  est  ordinairement  de  la  galène,  soit  sulfure  de  plomb.  11 
existe  une  galène  argentifère  dont  on  peut  à la  fois  sulfater 
le  plomb  et  chlorurer  l’argent  au  moyen  d’un  grillage  opéré 
sur  le  minerai  qu’on  mélange  avec  une  certaine  proportion 
de  sel  marin.  Le  cuivre  se  trouvant  dans  les  minerais  à l’état 
métallique,  d'oxyde  ou  de  sulfure,  il  faut,  pour  le  sulfater, 
employer  la  voie  humide  dans  les  deux  premiers  cas  et  le  gril- 
lage dans  le  dernier.  Des  précautions  particulières  sont  néces- 
saires pour  opérer  ce  grillage  quand  on  agit , comme  c’est  le 
cas  le  plus  fréquent,  sur  des  sulfures  multiples,  et  en  parti- 
culier sur  le  cuivre  pyriteux,  qui  est  une  combinaison  de  sul- 
fure de  cuivre  et  de  sulfure  de  fer. 

Les  minerais  d’argent,  de  plomb  et  de  cuivre  étant  chlo- 
rurés ou  sulfatés,  et  les  dissolutions  des  composés  métalliques 
étant  faites  dans  l’eau  salée  ou  simplement  dans  l'eau,  s’il 
s’agit  du  cuivre,  on  parvient  à obtenir  ces  trois  métaux  à l’état 
métallique,  soit  en  plongeant  dans  leurs  dissolutions  des  mé- 
taux plus  oxydables,  soit  en  faisant  intervenir  une  action 
électrique  extérieure.  Le  premier  moyen,  qui  consiste  à décom- 
poser immédiatement  la  dissolution  de  chlorure  d’argent  au 
moyen  du  fer,  du  plomb  ou  du  cuivre,  est  très-imparfait,  eu 
ce  qu’il  ne  permet  pas  de  réduire  tout  l'argent  renfermé  dans 
la  dissolution  et  en  ce  que  l’argent  réduit  n’est  jamais  tout  à 
fait  pur.  Aussi  nous  ne  nous  en  occuperons  pas,  non  plus 
que  de  celui  qui  consiste  à précipiter  l'argent  par  la  chaux  ou 
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par  une  autre  base  puissante,  et  qui  est  également  peu  satis- 
faisant. 

Dans  le  traitement  électro-chimique  proprement  dit,  on  se 
sert  de  couples  voltaïques  composés  de  zinc , de  fer  ou  de 
plomb,  associés  à des  lames  de  cuivre,  de  fer-blanc  ou  à des 
morceaux  de  charbon  bien  recuit,  qui  sont  mis  en  contact 
immédiat  avec  la  dissolution  métallique,  tandis  que  les  métaux 
oxydables  sont  placés  dans  un  vase  poreux,  rempli  seulement 
d’eau  salée  et  plongeant  dans  cette  dissolution,  puis  mis  en 
communication  métallique  avec  le  cuivre,  le  fer-blanc  ou  le 
charbon.  Il  résulte  de  cette  combinaison  voltaïque  un  courant 
électrique  qui  décompose  le  chlorure  d'argent,  et  qui  peut 
môme  décomposer  d’autres  composés  métalliques  si  l'on  se 
sert  du  zinc  pour  métal  oxydable  ; le  zinc  amalgamé  est  encore 
préférable.  11  faut  aussi  employer  le  mercure  pour  établir  le 
contact  entre  les  lames  positives  et  négatives  d’une  part,  et  le 
fil  conducteur  qui  doit  les  unir  d’autre  part.  M.  Becquerel  a 
trouvé  qu’en  réunissant  un  certain  nombre  d’appareils  sim- 
ples, de  manière  à former  une  pile  (de  six  couples,  par  exem- 
ple), on  accélère  la  décomposition  du  chlorure  sans  augmen- 
tation de  dépense.  Ainsi,  dans  l’espace  de  six  heures,  une 
lame  de  l’appareil  composé  de  six  couples,  a fourni  0!',690 
d’argent,  tandis  que,  dans  le  même  temps,  un  seul  couple 
agissant  seul  en  a fourni  la  moitié.  Dans  les  deux  cas,  c’était 
également  sur  la  lame  négative  du  couple  que  se  déposait  l’ar- 
gent. On  peut  également  intercaler  dans  le  circuit  de  deux  ou 
plusieurs  couples,  semblables  à ceux  dont  nous  venons  de  par- 
ler, un  couple  indépendant  formé  d’une  lame  de  zinc  amal- 
gamé et  d’une  lame  de  fer-blanc;  il  en  résulte  une  augmenta- 
tion sensible  d’ell’el,  surtout  si  on  a soin  de  chauffer  jusqu’à 
l’ébullition  le  couple  indépendant;  mais  alors  il  faut  remplacer 
la  lame  de  fer-blanc,  qui  est  attaquée  àchaud  par  la  dissolution 
saline,  par  un  morceau  de  charbon  des  cornues  à gaz,  Quel  que 
soit  le  système  employé,  on  remarque  toujours  que,  dans  les 
premières  heures  du  traitement  électro-chimique,  les  0,7o  de 
l’argent  sont  enlevés,  et  que  le  reste  a beaucoup  de  peine  à 
être  séparé  de  la  dissolution. 
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Sans  nous  arrêter  au  traitement  des  minerais  de  plomb  et 
de  cuivre,  pour  lesquels  M.  Becquerel  suit  des  procédés  analo- 
gues à celui  dont  nous  venons  de  parler  pour  l’argent,  nous 
nous  bornerons  à dire  qu’il  résulte  des  nombreuses  recherches 
faites  par  ce  physicien,  que  les  minerais  d'argent  peuvent  être 
traités  sans  difficulté  par  le  procédé  électro-chimique,  pourvu 
que  le  sel  marin  soit  à bas  prix  ou  qu’il  y ait  suffisamment  de 
bois  dans  la  localité  pour  opérer  un  grillage  quand  la  chloru- 
ration ne  peut  pas  être  faite  par  voie  humilie.  Cependant, 
dans  l’état  actuel  de  la  méthode  électro-chimique,  on  préfère 
en  pratique  le  système  plus  simple  de  l’amalgamation  mexi- 
caine ou  de  Frcyberg.  Ce  ne  serait  qu’au  cas  où  le  mercure 
viendrait  à manquer  qu’on  recourrait  au  procédé  électro-chi- 
mique, qui  est  le  seul  praticable  lorsqu’il  s’agit  du  traite- 
ment des  galènes  argentifères  et  des  pyrites  cuivreuses  argen- 
tifères. 

Toutefois,  si  l'emploi  des  forces  électriques  n’a  pas  pu  encore 
prendre  rang  dans  la  grande  industrie  pour  l'extraction  des 
métaux  de  leurs  minerais  et  6'il  est  resté  un  procédé  plutôt 
scientifique,  il  existe  néanmoins  quelques  cas  particuliers, 
outre  ceux  que  nous  avons  indiqués  dans  ce  paragraphe,  dans 
lesquels  cette  partie  de  la  métallurgie  peut  mettre  à profit 
avec  avantage  l’action  d’un  courant  voltaïque,  c’est  lorsqu'il 
s’agit  de  l'extraction  de  métaux  précieux  tels  que  l’or,  des  dis- 
solutions qui  n’en  renferment  plus  qu’une  faible  quantité. 
Pour  découvrir  la  présence  de  l'or  dans  une  dissolution  de  ce 
métal  dans  l’eau  régale  (acide  nitro- muriatique),  il  suffit 
d'un  couple  zinc  et  platine  dont  le  zinc  plonge  dans  une  dis- 
solution de  sel  marin  séparée  de  la  dissolution  d’or  dans  la- 
quelle plonge  le  platine,  au  moyen  d'un  peu  d’argile  humide. 
Le  platine  a la  forme  d’un  fil  fin  dont  le  bout  libre  passe  dans 
un  tube  de  verre  dont  il  dépasse  fie  quelques  millimètres  l’ex- 
trémité qui  est  soudée  à la  lampe.  C’est  sur  ce  bout  de  fil  de 
platine  que  se  précipite  l'or,  ce  qui  permet  non-seulement  de 
constater  la  présence  d'une  petite  quantité  d'or  dans  une  disso- 
lution, mais  encore  de  la  recueillir.  On  s’assure  qu’il  ne  reste 
plus  d'or  dans  la  dissolution,  en  remplaçant  le  premier  fil  de 
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platine  par  un  second  disposé  d’une  manière  semblable;  et  dès 
qu'on  est  sûr  ainsi  que  l’opération  est  terminée,  on  coupe  le  fil 
recouvert  d'or  à ras  du  tube,  puis  on  le  pèse,  on  dissout  l’or 
dans  l’eau  régale  étendue,  on  pèse  de  nouveau  le  fil,  et  la  dif- 
férence donne  le  poids  de  l’or.  On  évite  toute  perte  d'or  en 
fixant  à l’extrémité  du  fil  de  platine  une  capsule  du  même  mé- 
tal d'un  très-petit  diamètre , dont  la  surface  extérieure  est 
recouverte  de  vernis,  afin  que  l'or  se  précipitant  dans  l'inté- 
rieur puisse  être  recueilli  en  entier. 

Le  même  procédé  peut  être  appliqué  à séparer  l'or  d'une 
dissolution  qui  renferme  d’autres  métaux.  Pour  séparer  l'or 
du  cuivre,  on  prend  un  couple  cuivre  et  platine,  dont  le  pla- 
tine plonge  dans  la  dissolution  d'or  et  de  cuivre  dans  l'eau 
régale,  et  le  cuivre  dans  une  dissolution  de  cuivre  dans  le 
même  liquide  à peu  près  au  même  degré  de  concentrartion,  sé- 
parée de  la  première  par  uu  diaphragme  en  terre  poreuse.  Le 
courant  électrique  qui  résulte  de  l’action  du  protochlorure  de 
cuivre  sur  le  cuivre  décompose  le  chlorure  d'or  et  dépose  l’or 
seul  sans  une  trace  de  cuivre  sur  le  platine.  Une  expérience, 
dans  laquelle  on  avait  introduit  dans  une  solution  concentrée 
de  cuivre  une  dissolution  renfermant  O6, 032  d'or,  a montré 
qu’on  pouvait  retirer  par  le  procédé  que  nous  venons  d’indi- 
quer, à un  milligramme  près,  tout  l'or  renfermé  dans  la  disso- 
lution; car  la  lame  de  platine  sur  laquelle  l'or  s’était  déposé,  et 
qui  pesait  0*,224  avant  l'expérience}  en  a pesé  0*,255  après,  ce 
qui  montrait  que  le  poids  de  l’or  retiré  était  de  0“,03i.  On  peut 
séparer  de  la  même  manière  l’or  du  fer  et  du  plomb  en  prenant 
dans  le  premier  cas  une  dissolution  de  perchlorure  de  fer  et 
une  lame  de  fer  ou  de  cuivre  si  la  dissolution  renferme  du  cui- 
vre outre  le  fer,  et  dans  le  second  une  lame  de  cuivre.  On 
obtient  ainsi  l'or  renfermé  dans  les  dissolutions  à un  milli- 
gramme près.  L'emploi  du  cuivre  comme  métal  positif  a l'a- 
vantage de  donner,  lorsqu'il  est  associé  avec  le  platine  pour 
former  un  couple,  un  courant  qui  n’a  que  la  puissance  néces- 
saire pour  décomposer  le  chlorure  d’or,  ce  qui  fait  que  l’or  seul 
se  dépose  sur  le  platine,  ainsi  qu'on  peut  le  constater  directe- 
ment au  moyen  de  réactifs.  Nous  avons  insisté  sur  ces  détails, 
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parce  que  dans  les  arts  où  l’on  fait  usage  de  l'or,  et  en  particu- 
lier dans  l’art  de  la  dorure  et  dans  celui  de  la  mise  de  l’or  en 
couleur,  il  est  important  de  pouvoir  retirer  tout  l’or  qui  reste 
quelquefois  en  minime  quantité  dans  les  dissolutions  dont 
on  fait  usage,  la  précipitation  par  le  fer  et  par  le  sulfate  de 
fer,  qui  est  le  moyen  employé  pour  séparer  l’or,  étant  insuffi- 
sante. 

La  différence  si  grande  qui  existe  entre  les  propriétés  élec- 
tro-chimiques de  l'or  et  celles  des  métaux  avec  lesquels  on 
l’allie,  m’avaient  fait  penser  qu'on  pourrait,  en  formant  un 
couple  dans  l’acide  nitrique  très-pur  avec  l’or  pur  et  l’or 
allié,  déterminer  par  le  degré  d’intensité  du  courant  le  titre 
de  l’alliage.  Plusieurs  essais  que  j’ai  faits,  tout  en  me  don- 
nant des  résultats  satisfaisants,  sont  restés,  quant  à la  pré- 
cision , au-dessous  des  méthodes  ordinaires.  M.  Oersted,  qui 
avait  le  premier  tenté  ce  moyen  de  faire  des  essais  en  l’appli- 
quant à l'argent,  avait  également  trouvé  que  ce  ne  peut  être 
qu'un  procédé  approximatif.  Toutefois  il  peut  présenter  des 
avantages  dans  certains  cas  particuliers  où  les  autres  procédés 
sont  difficilement  applicables. 

$ 3.  Appl ira i ion  à la  formation  de  dépôt*  métalliques  en 
couches  minces.  — Dorure»  argenture»  etc. 


Nous  avons  vu  dans  le  § 1er  que  lorsqu’on  plonge  dans  une 
dissolution  métallique  un  métal  plus  oxydable  que  celui  qui 
est  en  combinaison,  ce  dernier  se  précipite  à l’état  métallique  < 

en  formant  sur  la  surface  du  premier  un  dépôt  tantôt  pulvéru- 
lent, tantôt  plus  ou  moins  adhérent;  nous  avons  remarqué 
que  ces  effets  proviennent  du  concours  simultané  de  l’affinité  < 

et  des  forces  électriques,  On  avait  déjà  depuis  assez  longtemps 
mis  à profit  ce  genre  d’actions  pour  produire  des  dépôts  adlié-  j 

renls  dans  certains  cas  particuliers;  mais  le  plus  remarquable 
est  celui  de  l’étamage  des  épingles,  car  dans  ce  cas-là,  contrai- 
rement au  principe  qui  règle  la  précipitation  des  métaux,  c'est 
le  plus  oxydable,  l’étain,  qu'on  fait  précipiter  sur  le  moins 
oiydable,  le  cuivre  ou  le  laiton.  Or,  pour  obtenir  ce  révoltât,  t 
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ce  n’est  point  l'affinité  chimique  seule,  mais  la  puissance  voltaï- 
que d'un  couple  qu’on  employait.  Eu  effet,  on  jette  un  paquet 
d'épingles  non  élainéesdaus  une  dissolution  qui  renferme  avec 
divers  sels  de  l'oxyde  d'étaiu;  il  ne  s'opère  aucun  effet,  quelle 
que  soit  la  durée  de  l'immersion  ; mais  dès  qu’on  plonge 
dans  la  dissolution  un  morceau  d'étain  qui  touche  seulement 
l’une  des  épingles  qui  du  reste  sont  toutes  en  contact  métalli- 
que les  unes  avec  les  autres,  tout  le  paquet  s’étame  aussitôt. 
Celles  des  épingles  qui  ne  se  trouvent  pas  en  contact  avec  l’é- 
tain ne  s’étament  pas.  Il  est  évident  qu'il  y a formation  d’un 
couple  voltaïque  qui  décompose  le  sel  d'étain  et  transporte  l'é- , 
taiu  sur  le  cuivre  des  épingles,  où  il  forme  un  dépôt  adhérent. 
Cette  adhérence  n’est  pas  toujours  facile  à obteuir;  dans  l’éta- 
mage du  fer,  on  l’obtient  en  plongeant  des  lames  de  tôle,  dont 
la  surface  a été  préalablement  bien  décapée,  dans  un  bain  d’é- 
tain recouvert  de  matières  eu  fusion  qui  empêchent  l’oxyda- 
tion; il  en  est  de  même  pour  le  zincage  du  fer;  cependant, 
dans  ce  cas,  le  procédé  électro-chimique  est  préférable.  La  , 
pression  ou  le  frottement  produisent  également  l'adhérence, 
comme  dans  le  cas  du  plaqué,  en  déterminant  un  contact  plus 
immédiat  entre  les  parties. 

La  dorure  des  métaux  est,  de  toutes  les  opérations  qui  out 
pour  but  d'obtenir  un  dépôt  adhérent,  celle  qui  a le  plus 
exercé  la  sagacité  des  inventeurs.  La  dorure  par  simple  im- 
mersion dans  une  solution  neutre  de  chlorure  d’or  très-étendue 
a été  l'une  des  premières  méthodes  employées  pour  le  cuivre, 
et  pour  le  fer  qu'on  recouvrait  préalablement  d'une  couche  de 
cuivre.  Il  en  a été  de  même  pour  l’argenture;  mais  ces  procédés 
de  dorure  et  d’argenture  ne  donnèrent  que  des  couches  d’or 
et  d’argent  très-peu  adhérentes  et  très-minces.  Un  en  était 
donc  venu  généralement  à la  dorure  au  mercure,  qui  consiste 
à recouvrir  la  pièce  à dorer  (de  cuivre,  de  laiton  ou  d’argent), 
après  l’avoir  soigneusement  décapée,  d'un  amalgame  d'or, 
puis  à la  passer  au  feu;  le  mercure,  s’évaporant,  laisse  l'or  à la 
surface  de  la  pièce,  en  couche  plus  ou  moins  épaisse  et  parfaite- 
ment adhérente.  Mais  dans  la  pratique  de  ce  procédé,  les  ou- 
vriers, exposés  sans  cesse  au  contact  du  mercure  liquide  ou  à 
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l'action  du  mercure  en  vapeur,  éprouvent  au  plus  haut  degré 

les  effets  de  l'empoisonnement  par  les  émanations  mercurielles. 

Il  est  vrai  que  les  fourneaux  à tirage  très-fort,  imaginés  par 
M.  Darcet,  évitent  en  grande  partie  cet  inconvénient,  mais  non 
totalement,  et  d'ailleurs  ils  ne  sont  pas  malheureusement  d’un 
usage  général. 

M.  Elkington  avait  imaginé  un  procédé  de  dorure  par 
immersion  bien  supérieur  à ceux  qui  avaient  été  pratiqués 
auparavant  et  sur  lequel  nous  reviendrons,  lorsqu’en  1840  je 
fis  connaître  les  résultats  que  j’avais  obtenus  en  employant 
les  forces  électriques  d’une  manière  directe  pour  le  dorage  des 
métaux.  J’avais  déjà,  en  1828.  réussi  à dorer  des  fils  de  platine 
et  d'argent  en  m’en  servant  comme  électrodes  négatifs  dans 
une  solution  de  chlorure  d'or;  mais  je  n’avais  pas  continué  ce 
genre  de  recherches,  lorsque  les  effets  de  galvanoplastie,  qui 
feront  l’objet  du  paragraphe  suivant , me  firent  présumer 
qu’un  procédé  analogue  à celui  employé  dans  cet  art  nouveau 
pourrait  servir  au  dorage.  Voici  ce  procédé.  Je  place  l’objet 
a dorée  (argent,  cuivre  ou  laiton)  dans  une  dissolution  de 
chlorure  d’or  très-étendue  renfermée  dans  un  cylindre  en  vessie 
ou  en  baudruche  plongeant  dans  un  bocal  rempli  d’eau  légè- 
rement acidulée,  où  se  trouve  un  cylindre  creux  de  zinc  qui 
entoure  la  vessie  cylindrique.  Le  zinc  est  mis  en  communi- 
cation au  moyen  d’un  lil  métallique  avec  l’objet  à dorer,  qu’on 
a soin  de  décaper  préalablement.  L’or  se  porte  sur  cet  objet, 
qui  est  en  effet  l’électrode  négatif  du  couple,  et  y adhère  plus 
ou  moins  fortement,  tandis  que  le  zinc  se  dissout  dans  l’eau 
acidulée.  La  dissolution  d’or  doit  être  aussi  neutre  que  pos- 
sible, et  étendue  avec  de  l’eau  distillée  dans  des  proportions 
telles  qu’il  y ait  5 milligrammes  d’or  dans  1 centigramme  cube 
de  la  dissolution.  On  peut  se  faire  une  idée  du  peu  d’or 
qu’exige  ce  procédé  par  l’expérience  suivante,  dans  laquelle 
10  cuillers  à café  en  argent  ont  été  dorées  avec  160  centi- 
grammes cubes  dé  la  dissolution,  qui  renfermait  par  conséquent 
8 décigrammes  d'or,  et  cependant  la  dissolution  était  loin 
d être  épuisée,  car  elle  conservait  encore  sa  couleur  jaune. 
En  supposant  toutefois  que  les  10  cuillers  eussent  enlevé  tout 
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l’or,  chaque  cuiller  en  aurait  pris  80  milligrammes;  ce  qui, 
en  portant  l’or  au  prix  de  4 francs  le  gramme,  fait  revenir  à 
22  centimes  le  prix  du  dorage  de  chaque  cuiller.  11  faut  faire 
l’opération  en  deux  ou  trois  immersions,  et  avoir  soin  de  bien 
frotter  l'objet  avec  un  linge  fin  chaque  fois  qu’on  le  retire  de 
la  dissolution.  La  couleur  de  la  dorure  dépend  du  titre  de 
l’or  dissous  et  aussi  de  la  nature  de  l’objet  à dorer;  elle  est 
plus  rouge  sur  le  laiton  que  sur  l’argent.  Pour  obtenir  une 
dorure  bien  brillante  et  bien  adhérente,  il  faut  frotter  avec  le 
linge  ou  la  peau,  et  même  employer  le  brunissoir. 

Sans  nous  arrêter  à différents  détails  de  ce  procédé,  nous 
remarquerons  qu'il  a l’inconvénient  de  laisser  réduire  un 
peu  d'or  par  le  zinc  du  couple  et  par  la  vessie  qui  sert 
de  diaphragme;  que  de  plus  la  dorure  est  souvent  peu 
adhérente,  ce  qui  tient  à ce  que  la  dissolution  d’or  n'est 
jamais  assez  neutre  pour  ne  pas  exercer  une  légère  action 
chimique  sur  la  surface  du  métal  à dorer,  et  pour  ne  pas 
altérer  par  conséquent  sa  netteté.  J'avais  réussi  à diminuer 
ces  inconvénients,  et  en  particulier  à rendre  plus  neutre 
la  dissolution,  ce  qui  avait  permis  au  procédé  de  donner  des 
résultats  satisfaisants  entre  les  mains  d'ouvriers  habiles,  quand 
MM.  Elkington  et  de  ltuolz  vinrent  apporter  à ce  nouvel 
art  des  perfectionnements'  qui  ont  fini  par  le  rendre  assez 
usuel  pour  qu’il  ait  généralement  remplacé  le  dorage  par  le 
mercure. 

Deux  points  essentiels  caractérisent  ces  perfectionnements: 
le  premier,  l’emploi  d’une  dissolution  d’or  autre  que  le  chlo- 
rure ordinaire  ; le  second,  celui  d’une  pile  substituée  au  sim- 
ple couple,  ce  qui  évite  la  présence  du  zinc  dans  le  môme 
vase  où  est  la  dissolution  d'or,  et  par  conséquent  ne  rend  plus 
nécessaire  l’intervention  d’un  diaphragme  poreux.  Ce  mode 
d’appliquer  la  force  électrique  au  dorage  est  celui  dont  j’avais 
eu  l’idée  dans  mes  premiers  essais  de  1828,  et  auquel  j’avais 
renoncé,  espérant  à tort  plus  d’économie  et  plus  de  facilité  de 
main-d’œuvre  dans  l’emploi  d’un  appareil  simple. 

M.  Elkington,  ainsi  que  nous  l’avons  dit  plus  haut,  avait 
commencé  par  opérer  le  dorage  par  voie  humide,  sans  l’inter- 
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vention  directe  de  l’électricité.  De  concert  avec  M.  Wright,  il 
avait  fait  plusieurs  expériences,  desquelles  il  résultait  que  le 
meilleur  moyeu  pour  opérer  ce  genre  de  dorage  consistait  à 
dissoudre  l'or  dans  l'eau  régale  et  à mêler  avec  le  perchlorure 
qui  en  résulte  un  grand  excès  de  bicarbonate  de  potasse,  en 
faisant  bouillir  le  tout  pendant  assez  longtemps.  On  plonge 
ensuite  dans  la  liqueur  bouillante  les  pièces  de  laiton,  de 
bronze  ou  de  cuivre  bien  décapées,  et  la  dorure  s’applique  im- 
médiatement, une  partie  du  cuivre  de  la  pièce  se  dissolvant 
pour  remplacer  l'or  qui  se  précipite,  comme  dans  les  autres 
cas  analogues.  Il  parait  que  le  choix  du  bicarbonate  de  potasse 
influe  beaucoup  sur  le  résultat;  il  vaut  mieux,  pour  que  l'opé- 
ration marche  bien , qu’il  ne  soit  pas  trop  pur  et  qu'il  ren- 
ferme quelques  matières  organiques,  ce  qui  facilite  la  réduc- 
tion du  perchlorure  à l'état  de  protochlorure,  auquel  tend  à 
l'amener  l’ébullition  longtemps  prolongée  de  sa  dissolution 
avec  celle  du  bicarbonate  de  potasse,  et  qui  convient  beau- 
coup mieux  à la  dorure.  L’inconvénient  de  ce  procédé  est  que 
nécessairement  la  dorure  a une  épaisseur  limitée,  puisqu'une 
fois  que  toute  la  surface  du  métal  à dorer  est  recouverte  d’or, 
il  ne  peut  plus  s’en  précipiter,  ainsi  que  nous  l’avons  vu  et  ex- 
pliqué dans  notre  premier  paragraphe.  11  résulte,  en  elfet, 
d’expériences  comparatives,  faites  avec  beaucoup  de  soin,  que 
la  meilleure  dorure  par  voie  humide  n’a  pu  fixer  que  0"-,0422 
d’or  par  décimètre  carré,  tandis  que  la  plus  pauvre  en  mer- 
cure en  fixe  0"  ,0428;  de  sorte  que  la  dorure  par  voie  humide 
arrive  à peine,  dans  le  cas  le  plus  favorable,  au  degré  d’épais- 
seur que  la  plus  mauvaise  dorure  au  mercure  est  obligée  d’at- 
teindre; ce  qui  fait  qu’il  est  impossible  que  la  première  puisse 
remplacer  la  secoude. 

L'inconvénient  que  nous  venons  de  signaler  ne  s’applique 
nullement  au  second  procédé  de  M.  Elkington,  qui  consiste  à 
plonger  l’objet  à dorer  comme  électrode  négatif  d’une  pile  à 
courant  constant,  dont  l'électrode  positif  est  de  platine,  dans 
une  dissolution  renfermant  31  grammes  2b  centigrammes  d’or 
converti  en  oxyde,  o hectogrammes  de  cyanure  de  potassium 
ordmaire  et  4 litres  d’eau  qu’on  a fait  bouillir  ensemble  pen- 
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dant  une  demi-heure.  Le  liquide  ainsi  obtenu  dore  très-vite 
quand  il  est  bouillant,  et  plus  lentement  quand  il  est  froid. 

On  peut  par,  ce  procédé  augmenter  l’épaisseur  de  la  couche 
dior  à volonté,  et  se  rendre  compte  de  cette  épaisseur  par  la 
durée  de  l’immersion. 

C’est  le  8 décembre  1840  que  M.  Elkinglon  avait  pris  son 
brevet  d’invention  pour  son  second  procédé;  le  19  décembre 
de  la  même  année,  M.  .de  Ruolz  en  prenait  un  également 
pour  le  dorage  à la  pile;  ses  essais  avaient  porté  sur  une  telle 
variété  de  dissolutions  d’or,  qu’il  avait  Bni  par  trouver  celles 
qui  sont  à la  fois  les  moins  chères  et  les  plus  convenables, 
savoir  : le  chlorure  double  d’or  et  de  sodium  dissous  dans  la 
soude,  du  chlorure  d'or  dissous  dans  du  ferro-cvanure  jaune 
de  potassium  et  du  sulfure  d’or  dissous  dans  le  sulfure  de 
potassium  neutre.  Il  est  assez  singulier  que  cette  dernière  dis- 
solution soit  une  des  meilleures,  en  particulier  dans  le  dorage 
du  bronze  et  du  laiton,  qui  sont  si  facilement  attaqués  par  le 
soufre.  En  pratique,  on  a généralement  adopté  la  dissolution 
qui  renferme  1 partie  de  chlorure  sec,  2 de  ferro-cyanure  jaune 
de  potassium  et  100  d'eau.  On  met  quelquefois  10  parties 
au  lieu  de  2 de  ferro-cyanure;  mais  il  parajt  qu’on  éprouve 
l’inconvénient  lorsque  le  cyanure  est  trop  abondant,  que  l’or  se 
redissout  en  partie  à mesure  qu’il  se  précipite  sur  l’objet  à do- 
rer. Nous  reviendrons,  au  reste,  un  peu  plus  loin  sur  cette  ques- 
tion des  dissolutions.  Examinons  auparavant  les  avantages  du 
dorageà  la  pile  opéré  au  moyeu  des  dissolutions  de  M.  de  Ruolz, 
tels  qu’ils  résultent  du  rapport  de  la  commission  de  l’Académie 
des  Sciences,  à la  suite  d’expériences  faites  sous  sa  direction. 

Non-seulement  le  platine,  l'argent,  le  cuivre,  le  laiton  et  le 
bronze  se  dorent  de  la  manière  la  plus  facile  et  la  plus  régu- 
lière, mais  le  packfond,  l’acier  et  le  fer  se  dorent  également; 
ce  qui  constitue  un  grand  avantage  industriel  à cause  de  l'u- 
sage si  étendu  de  ces  métaux.  L’étain,  il  est  vrai,  exige,  pour 
cire  bien  doré,  d’être  recouvert  préalablement  d’une  petite 
pellicule  de  cuivre-,  ce  qui  se  fait  facilement  au  moyen  de  la 
pile  et  d'une  dissolution  de  cuivre;  alors  il  se  dore  aussi  aisé- 
ment que  l'argent,  et  constitue  l'un  des  plus  beaux  vermeils. 
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Indépendamment  de  la  généralité;  de-son  application,  la  dorure 
dont  il  s'agit  est  d’une  solidité  et  d’une  égalité  à toute  épreuve; 
ainsi  on  a vu  une  capsule  de  laiton  dorée  résister  très-effi- 
cacement à l’action  de  l’acide  nitrique  bouillant.  Enfin , 
non-seulcmeifl  la  précipitation  de  l'or  est  parfaitemebt  régu- 
lière, mais  elle  est  exactement  proportionnelle  au  temps  de 
l’immersion;  ce  qui  permet  de  juger  de  l’épaisseur  de  la  do- 
rure par  la  durée  de  l’immersion,  et  de  la  varier  à volonté. 
Ainsi,  dans  trois  immersions  successives  de  deux  minutes 
chacune,  d’une  même  plaque  d'argent  poli  de  50  centimètres 
carrés  de  surface,  on  a trouvé  toujours  une  quantité  d’or  dé- 
posée de  0i,-,63  chaque  fois;  la  dissolution  se  composait  de 
1 gramme  de  chlorure  sec  dissous  dans  100  grammes  d’eau 
contenant  10  grammes  de  cvaDo-ferrure  jaune  de  potassium; 
la  pile  était  une  pile  de  Daniell  de  six  couples.  Dans  l’expé- 
rience que  nous  venons  de  citer,  la  température  de  la  disso- 
lution était  de  60°  centigrades;  dans  une  autre  expérience  faite 
dans  les  mêmes  conditions,  sauf  que  cette  température  était 
de  35°,  la  quantité  d'or  déposée  n’a  été,  pour  chaque  immer- 
sion de  deux  minutes  de  durée  également,  que  de  0*r-,028, 
mais  elle  est  restée  toujours  la  même  pour  chacune  des  douze 
immersions  qu’on  a pratiquées;  on  voit  que  la  température, 
comme  nous  l’avons  déjà  remarqué,  exerce  une  influence  sen- 
sible sur  la  rapidité  avec  laquelle  se  forme  le  dépôt. 

L’argenture  s’opère  aussi  facilement  que  la  dorure;  la  meil- 
leure dissolution  est  celle  qui-  renferme  1 gramme  de  cya- 
nure d’argent  sec  dissous  dans  fOO  grammes  d’eau  contenant 
10  grammes  de  cyano-ferrure  jaune  de  potassium.  Tous  les 
métaux  s’argentent  aussi  facilement  qu’ils  se  dorent  ; il  faut 
même  un  courant  moins  fort  (4  couples  suffisent  au  lieu  de  6); 
l’argenture  est  parfaitement  adhérente  et  régulière,  et  l’épais- 
seur de  la  couche  est  aussi  proportionnelle  à la  durée  des  im- 
mersions ; l’élévation'  de  la  température  accélère  l’opération 
comme  pour  l’or. 

Lorsqu'il  s’agit  d’appliquer  le  platine,  il  faut  remplacer  le 
cyanure,  dont  la  décomposition  s’opère  très-lentement,  par  le 
chlorure  double  de  platine  et  de  potassium  dissous  dans  la  po- 
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tasse  caustique;  on  obtient  ainsi  une  dissolution  qui  permet 
de  platincr  avec  la  môme  facilité  et  la  môme  promptitude  que 
lorsqu'il  s’agit  de  dorer  ou  d’argenter.  Le  platine  est  si  exten- 
sible qu’il  suffit  d’ùn  seul  milligramme  pour  recouvrir  unifor- 
mément une  surface  de  50  millimètres  carrés  d’une  couche  de 
platine ,.  qui  n'a  par  conséquent  que  ,-zbïh  millimètre  d’é- 
paisseur et  qui  est  cependant  suffisante  pour  protéger  le  métal 
qui  a reçu  ce  dépôt. 

M.  de  Ruolz  ne  s’est  point  borné  à l’application  des  métaux 
précieux,  il  est  parvenu  aussi  à cuivrer,  plomber,  étamer  et 
zjnguer  divers  métaux  usuels.  On  emploie  pour  le  cuivrage  le 
cyanure  double  de  cuivre  et  de  potassium;  seulement  il  faut 
plus  de  temps  pour  cuivrer  que  pour  dorer  et  argenter.  Le 
plombage  du  fer  et  celui  des  autres  métaux  s’opère  au  moyen 
d’une  dissolution  d’oxyde  de  plomb  dans  la  potasse.  L’étamage 
du  cuivre,  du  laiton,  du  fer,  se  fait  également  avec  une  disso- 
lution d'oxyde  d’étain  dans  la  potasse  ou  avec  la  dissolution 
employée  dans  l'étamage  des  épingles  que  l'on  forme  en  dis- 
solvant l’étain  dans  la  crème  de  tartre.  Il  suffit  d’un  seul  cou- 
ple pour  opérer  le  dépôt  de  l'étain,  sauf  lorsqu’il  s’agit  du  zinc 
qui  en  exige  plusieurs  pour  être  étamé.  Le  zincage  n'en  exige 
en  général  qu'un  qui  est  employé  à la  décomposition,  soit  du 
sulfate  de  zinc,  soft  de  l'oxyde  de  zinc  dissous  dans  1a  potasse. 
Déjà,  avant  M.  de  Ruolz,  M.  Sorel  avait  introduit  dans  l’indus- 
trie le  zincage  du  fer,  soit  par  voie  sèche,  soit  par  voie  hu- 
mide. Les  dépôts  de  cobalt  et  de  nickel  s'effectuent  encore, 
d’après  les  mêmes  procédés,  toujours  avec  des  dissolulious  al- 
calines; ce  genre  d'application  n’a  pas  été  encore  tres-utilisé 
dans  les  arts. 

Après  ce  coup  d’œil  rapide  sur  les  perfectionnements  intro- 
duits daus  l’art  d'appliquer  les  métaux  les  uns  sur  les  autres, 
revenons  avec  un  peu  plus  de  détails  sur  ce  qui  concerne  l’ap- 
plication des  métaux  précieux,  et  celle  de  l’or  en  particulier, 
vu  que  c’est  surtout  la  pratique  du  dorage,  dont  l’usage  est  si 
général,  qui  a éprouvé  le  plus  de  modifications  de  la  part  des 
nouveaux  procédés. 

Peu  de  temps  apres  ma  première  publication  de  l'appli- 
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cation  de  l’électricité  au  dorage,  M.  Boettiger  avait  décrit  un 
appareil  simple,  analogué  au  mien,  avec  lequel  il  avait  réussi 
à dorer  très-bien,  non-seulement  l'argent  et  le  cuivre,  mais  le 
fer  et  l’acier,  pourvu  que  ces  deux  derniers  métaux  fussent  très- 
bien  décapés.  Il  faisait  usage  d’une  solution  très-étendue  de 
chlorure  d’or  aussi  neutre  que  possible,  placée  dans  un  tube 
en  verre  fermé  dans  sa  partie  inférieure  par  un  diaphragme 
en  vessie.  Ce  tube  est  placé  lui-mème  dans  un  bocal  plus  large 
rempli  d’eau  légèrement  acidulée,  et  au  fond  duquel  est  un 
disque  de  zinc  amalgamé  qu’on  met  en  communication  au 
moyen  d'un  til  métallique  avec  l’objet  à dorer  plongé  lui-mème 
dans  le  chlorure  d’or.  M.  Becquerel,  malgré  la  supériorité 
incontestable,  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas,  des  appareils 

composés,  estime  cependant, 
comme  M.  Boettiger,  que  l’ap- 
pareil simple  peut  avoir  aussi 
son  utilité.  Voici  celui  qu’il  re- 
commande pour  éviter  l’en- 
dosmose, et  par  conséquent  la 
perle  d’une  partie  de  la  disso- 
lution d’or..  On  prend  (fig.  421  j 
une  eloebe  en  verre  ayant  à sa 
partie  inférieure  une  tubulure 
assez  large  qu'on  remplit  de 
Fig.  i2i.  kaolin  ou  d’argile  ordinaire, 

retenu  par  une  coiffe  de  linge  fixée  autour  de  la  paroi  extérieure 
de  la  tubulure  à l’aide  d'un  fil.  On  place  ensuite  la  tubulure 
de  la  cloche  dans  une  ouverture  pratiquée  au  milieu  d'uu 
disque  en  bois  supporté  par  trois  pieds;  puis  on  introduit  la 
cloche  remplie  de  1»  dissolution  d’or  dans  un  bocal  en  verre 
ou  en  faïence  contenant  une  solution  de  sel  marin  plus  ou 
moins  concentrée,  de  façon  que  les  deux  solutions  soient  à la 
môme  hauteur,  pour  éviter  qu’un  des  liquides  passe  d'uu  vase 
dans  l'autre.  On  plonge  dans  la  dissolution  de  sel  marin  une 
lame  de  zinc  et  l’objet  à dorer  dans  la  dissolution  d’or,  en 
établissant  la  communication  entre  eux  au  moyen  d'uu  fil  mé- 
tallique. Si  l’on  veut  s'aider  de  l’action  de  la  chaleur,  on  met 


Digitized  by  Google 


V APPLICATIONS  CHIMIQUES.  533 

le  tout  dans  un  vase  rempli  d’eau,  que  l’on  place  sur  un  four- 
neau. Pour  avoir  une  dorure  uniforme,  il  faut  que,  autant  que 
possible,  toutes  les  parties  de  la  surface  à dorer  soient  placées 
de  la  même  manière  par  rapport  au  zinc,  ce  qui  est  plus  diffi- 
cile à obtenir  dans  l’appareil  de  la  figure  421  que  dans  celui 
que  j’avais  employé  dans  mes  premiers  essais,  où  le  chlorure 
d’or  était  placé  dans  un  cylindre  en  baudruche  enveloppé  d’un 
cylindre  de  zinc  concentrique.  Il  faut  seulement,  dans  l'appa- 
reil de  la  figure  421 , que  le  cylindre  de  zinc  entoure  symétri- 
quement la  tubulure,  et  retourner  fréquemment  la  pièce  afin 
île  régulariser  l'action. 

L’appareil  simple  peut  servir  quand  il  ne  s'agit  que  de  dorer 
des  pièces  d’une  très-petite  dimension.  On  peut  même,  dans  ce 
cas,  se  contenter  de  mettre  en  contact  une  lame  de  zinc  avec 
l'objet  à dorer  en  les  plongeant  un  instant  ensemble  dans  une 
dissolution  d’or.  L’opération  se  fait  dans  un  vase  de  verre  ou 
de  porcelaine  én  chauffant  la  dissolution  même  jusqu'au  point 
de  l’ébullition,  si  l'on  veut  avoir  une  bonne  dorure.  On  place 
sur  le  vase  une  tige  de  bois,  à laquelle  est  assujettie  une  lame 
de  zinc  recourbée  dont  les  deux  extrémités  seulement  viennent 
toucher  la  dissolution  ; c'est  avec  cette  lame  que  l’objet  à 
dorer  est  mis  en  contact  avant  l’immersion.  II  faut  avoir  soin 
de  nettoyer  de  temps  en  temps  les  extrémités  immergées  de  la 
lame  de  zinc,  afin  d'enlever  l'or  précipité.  L'argent,  le  cuivre, 
le  laiton,  le  packfond  se  dorent  très-bien. de  cette  manière; 
pour  obtenir  un  dorage  aussi  bon  sur  le  fer  et  sur  l’acier,<il 
faut  avoir  soin  de  les  plonger  auparavant  dans  de  l'acide  ni- 
trique étendu  d'eau,  afin  de  les  bien  décaper. 

Les  appareils  composés  sont,  malgré  quelques  avantages 
que  peuvent  présenter  les  appareils  simples , beaucoup  plus 
généralement  employés.  On  peut  adopter  pour  ces  appareils  la 
disposition  suivante.  Le  vase  a b (fig.  422),  contenant  la  dis- 
solution d’or,  est  placé  sur  un  fourneau,  afin  de  pouvoir  élever 
la  température.  Une  tige  en  cuivre  ou  en  laiton  c d repose  sur 
le  bord  du  vase  et  est  destinée  à soutenir  avec  des  crochets  les 
objets  à dorer.  Une  lame  d'or  servant  d’électrode  positif,  ce  qui 
permet  à l'or  de  se  dissoudre  à mesure  qu’il  est  réduit  à l’é- 
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leclrodc  négatif,  entoure  le  vase  intérieurement.  La  pile  est 
composée  de  deux  ou  d’un  plus  grand  nombre  de  couples , 


Fi?. 


suivant  le  nombre  et  la  grandeur  des  pièces  à dorer.  Le  Cl  qui 
part  du  pôle  positif  communique  avec  un  Cl  d'or  soudé  à la 
lame  qui  plonge  dans  le  vase,  et  le  Cl  qui  part  du  pôle  négatif 
est  mis  simplement  en  contact  avec  la  tige  de  métal  qui  est 
sur  le  vase.  On  a essayé  de  remplacer  la  pile  par  une  machine 
magnéto-électrique  produisant  des  courants  d'induction  diri- 
gés tous  dans  le  même  sens;  mais  comme  le  courant  dont  on 
a besoin  n'est  pas  d'une  intensité  bien  grande,  la  dépense 
occasionnée  par  l'emploi  de  la  pile  n'est  pas  assez  considérable 
pour  qu’il  soit  nécessaire  d’y  avoir  égard  dans  les  opérations 
de  ce  genre.  Il  n’est  pas  cependant  impossible  qu'on  trouve 
plus  tard  de  l'avantage  dans  l'emploi  dos  courants  d'induction 
pour  les  applications  industrielles. 

L’un  des  points  les  plus  importants  et  les  plus  difficiles  à 
obtenir  dans  le  doragç  électrique,  c’est  la  parfaite  adhérence  du 
dépôt.  Il  faut,  pour  cela;  avoir  bien  soin  de  dérocher  et  de  dé- 
caper la  pièce  à dorer,  c'est-à-dire  de  nettoyer  parfaitement 
sa  surface  ; le  -dérochagc  consiste  à la  recuire  et  à enlever 
ensuite,  au  moyen  des  acides,  la  couche  d’oxyde  qui  s'est  formée. 
Si,  après  le  dérochagc,  la  surface  n’est  pas  nette,  on  peut  déca- 
per immédiatement  par  l'acide  nitrique  concentré,  puis  dans 
un  mélange  de  cet  acide,  de  sel  marin  et  de  suie.  Les  procédés 
de  dérochage  et  de  décapage  varient  avec  la  nature  des  métaux 
soumis^à  l'opération  et  suivant  qu’on  veut  avoir  une  surface 
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polie  ou  mate.  Une  fois  la  surface  bien  nette,  il. faut  éviter  son 
séjour  trop  prolongé  dans  l'air,  car  une  des  causes  qui  s'oppo- 
sent le  plus  à l'adhérence  est  la  présence  d’une  couche  mince 
d'air  sur  la  surface  qui  doit  recevoir  le  dépôt.  Une  trop  grande 
intensité  dans  le  courant  lui  est  aussi  nuisible.  Il  semble  qu'il 
faut,  pour  que  le  dépôt  métallique  soit  bien  adhérent,  que 
ses  molécules  puissent  venir  se  loger  sans  trouble  dans  les 
interstices  moléculaires  du  corps  qu'il  recouvre.  Ce  n’est  pas 
une  combinaison  qui  s'opère,  mais  un  effet  d’agrégation  et  de 
cohésion;  car  on  peut,  par  des  forces  physiques,  enlever  en 
feuille  l’or  déposé;  ce  qui  se  fait  d’autant  moins  difficilement 
que  la  couche  est  plus  épaisse;  aussi  lorsqu'on  ne  peut  pas  ob- 
tenir une  adhérence  parfaite,  il  11e  faut  donner  que  peu  d'épais- 
seur à la  couche  d’or.  L’emploi  du  mercure  contribue  bèaucoup 
à l’augmentation  de  l'adhérepce  ; aussi  emploie-t-on  avec  avan- 
tage, dans  la  dorure  électrique,  le  procédé  indiqué  déjà  par 
M.  Darcet  pour  la  dorure  au  feu,  qui  consiste  à tremper  dans 
une  dissolution  étendue  de  proto-nitrate  de  mercure  les  pièces 
décapées,  immédiatement  avant  de  les  plonger  dans  la  dissolu- 
tion d’or.  M.  becquerel  remarque  que  lorsqu’on  a eu  soin  de 
bien  blanchir  une  pièce  par  plusieurs  immersions  successives 
dans  la  solution  de  proto-nitrate  de  mercure,  en  la  frottant  avec 
Une  peau  très-douce  pour  bien  étendre  le  mercure,  la  dorure 
électro-chimique  qu’elle  reçoit  présente  un  aspect  mat;  le  mat 
et  le  poli  n’étant  pour  la  dorure,  suivant  M.  Becquerel,  que  le 
résultat  du  mat  ou  du  poli  primitif  de  la  surface  à dorer.  11 
existe  aussi  plusieurs  apparences  dans  la  dorure  qui  dépendent 
de  l’intensité  même  du  courant,  indépendamment  de  la  na- 
ture de  la  dissolution  et  de  celle  du  métal  à dorer,  ce  qui  tient 
aux  variations  dans  l’état  moléculaire  de  la  couche  d’or  dépo- 
sée. Ainsi  on  peut , en  diminuant  graduellement  l’intensité  du 
courant,  voir  le  dépôt  d’or  passer  successivement  et  par  des 
nuances  souvent  insensibles,  du  noir  brunâtre  au  noir  purpu- 
rin, au  brun,  au  rouge,  au  rouge  jaunâtre  et  enfin  à la  dorure 
jaune  qui  est  la  plus  parfaite,  c’est-à-dire  celle  dont  l’adhérence 
est  la  plus  grande. 

Parmi  les  applications  de  la  dorure,  l’une  des  plus  impor- 
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tantes  dans  les  arts  est  la  dorure  des  différentes  parties  dune 
montre.  Cette  dorure  doit  être  très-solide  pour  pouvoir  ré- 
sister au  frottement  qu’éprouvent  les  diverses  pièces  d'un  mou- 
vement d'horlogerie;  aussi  a-t-on  craint  un  moment  d’être 
obligé  de  renoncer  à l’emploi  de  la  dorure  électrique  dans  ce  cas 
et  de  continuer  à faire  usage  de  celle  au  mercure,  qui,  outre  les 
inconvénients  déjà  signalés  sous  le  rapport  de  la  salubrité,  avait 
celui  de  risquer  d’altérer  la  forme  des  pièces  qui  sont  en  géné- 
ral très-délicates,  par  la  nécessité  où  l'on  était  de  Tes  exposer  au 
feu.  Cet  inconvénient,  joint  à celui  qui  résultait  de  l’altération 
de  la  trempe  des  pignons  d’acier  üxés  aux  roues,  par  d’effet  de 
leur  exposition  au  feu,  avait  môme  fait  renoncer  à dorer  les  roues 
des  mouvements  d'horlogerie.  11  en  résultait  que  non-seule- 
ment les  roues  qui  sont  en  laiton  devenaient  vite  ternes  et  noi- 
res, ce  qui  est  d'un  effet  très-désagréable,  mais  que  le  laiton 
usait  les  pignons  d’acier;  car  le  laiton  a la  malheurense  pro- 
priété, lorsqu’il  est  exposé  à un  frottement  continu  sur  l'acier, 
d’user  ce  dernier  métal , et  même  quelquefois  de  gripper;  ce 
qui  n’a  point  lieu  avec  l’or,  probablement  à cause  de  l'absence 
de  formation  d’oxyde.  Il  était  donc  bien  important  de  surmon- 
ter les  difficultés  que  présentait  encore  la  dorure  électrique,  de 
manière  à pouvoir  l’appliquer  aux  mouvements  d'horlogerie  ; 
c’est  à quoi  on  est  parvenu,  ainsi  que  nous  allons  l’indiquer 
en  entrant  dans  quelques  détails. 

Les  fabricants  d'horlogerie  remettent  ordinairement  au  do- 
reur les  pièces  à dorer  bien  adoucies,  sans  aucun  trait  ; or, 
comme  quelquefois  il  reste  à la  suite  de  cet  adoucissage  une 
légère  couche  dégraissé  ou  d’huile,  il  est  nécessaire  de  faire 
passer  préalablement  ces  pièces  dans  de  l’eau  de  soude  bouil- 
lante pour  les  dégraisser;  sans  cela  on  serait  exposé  à ce  que  la 
couche  déposée  ne  fût  pas  adhérente  et  à ce  qu’elle  présentât 
des  taches  vertes  par  la  combinaison  de  l'huile  avec  la  potasse 
du  sel  de  la  dissolution.  Ce  n'est  pas  tout;  il  faut,  avant  d’ap- 
pliquer la  dorure , grainer  la  pièce , c’est-à-dire  y détermiuer 
cette  apparence  de  pointillé  que  l’usage  a introduit,  on  ne  sait 
trop  pourquoi,  mais  sans  laquelle  le  doreur  verrait  son  ouvrage 
refusé.  Ce  grainage,  pour  divers  motifs  trop  longs  àénumérer, 
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ne  peut  pas  se  faire  en  creux  en  enlevant  du  métal  par  les 

acides.  Il  faut  qu'il  s’opère  en  relief  par  application  du  métal, 
et  pour  cela  on  se  sert  d’une  poudre  d’argent  excessivement 
fine,  qu’on  se  procure  par  diüéreuts  moyens,  les  uns  chimiques, 
les  autres  mécaniques,  mais  que  les  doreurs  trouvent  toute  pré- 
parée dans  le  commerce.  On  mêle  1 partie  en  poids  de  cette 
poudre  avec  12  parties  de  sel  ordinaire  très-sec  et  tamisé  très- 
fin  , 4 parties  de  crème  de  tartre  également  tamisée  fin  ; puis, 
quand  le  mélange  est  intime,  on  ajoute  de  l’eau  de  manière  à 
former  une  pâle  claire;  ou  y plonge  une  brosse  semblable  à une 
brosse  d’habit,  mais  dont  les  soies  sont  plus  serrées  et  plus  fines. 
Quand  la  brosse  a été  bien  imprégnée  de  la  pâte,  on  s'en  sert 
pour  frotter  les  pièces  piquées  sur  une  plaque  de  liège,  en  ayant 
soin  de  ne  pas  frotter  toujours  dans  le  même  sens,  de  peur  d’a- 
voir un  grain  allongé,  tandis  qu'il  faut  qu’il  soit  rond.  Si  on 
frotte  trop  longtemps  le  grain  devient  .trop  gros  ; il  faut  se  bor- 
ner à frotter  une  ou  deux  minutes.  Les  proportions  de  sel  et  de 
crème  de  tartre  du  mélange  peuvent  varier  suivant  le  but  qu’on 
se  propose;  ainsi,  si  on  met  plus  de  crème  de  tartre  que  la  pro- 
portion indiquée  ci-dessus,  on  obtient  un  grain  plus  fin  et  plus 
serré;  on  peut  même  arriver  à avoir  un  grain  qui  donne  un  do- 
rage mat  en  mettant  pour  1 partie  d’argent  18  de  sel  de  cuisine 
et  8 de  crème  de  tartre.  Une  fois  la  pièce  grainée,  il  faut  la 
gralte-bosser , opération  qui  se  fait  au  moyen  d’un  instrument 
en  forme  de  pinceau  qu’on  nomme  graile-bosse  et  qui  est  fait 
en  fil  de  laiton  très-fin  ; on  frotte  la  pièce  grainée  avec  celte 
espèce  de  brosse,  en  ayant  soin  que  lasurface  soit  humectée  d’un 
liquide  astringent  tel  qu'une  infusion  de  marrons  d’Iude;  on 
obtient  ainsi  un  graiué  brillant  et  la  pièce  peut  alors  être  dorée. 
Les  doreurs  pour  l'horlogerie  se  sont  depuis  longtemps  servis 
soit  de  la  dissolution  Ruolz,  soit  de  celle  indiquée  par  Bœitiger, 
et  qu'on  obtient  en  dissolvant  le  chlorure  d’or  sec  dans  une  so- 
lution de  cyanure  de  potassium  préparée  d’après  la  méthode  de 
Liebig,  soit  d’autres  encore  ; mais  l’expérience  leur  a montré  que 
celle  qui  produisait  les  meilleurs  résultats  était  la  dissolution 
dé  l’ammoniure  d’or  dans  le  cyauure  blanc  de  potassiuln;  elle 
est  remarquable  parla  belle  couleur  d'or  pur  qu’elle  donne, 
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par  sa  préparation  facile 1 Il et  par  toutes  les  teintes  qu’elle  peut 

procurer  en  étant  alliée  à l'argent  et  au  cuivre. 

Nous  né  reviendrons  pas  sur  l'opération  même  du  dorage, 
qui  s’effectue  en  général  suivant  un  procédé  analogue  à celui 
que  nous  avons  décrit  à la  fig.  422.  Ce  qu’il  importe  le  plus,  c’est 
de  savoir  trouver  l'intensité  du  courant  convenable  pour  avoir 
la  meilleure  dorure.  Car  le  même  bain  peut,  suivant  cette  in- 
tensité, donner  quatre  ou  cinq  nuances  différentes.  La  couleur 
de  l'or  la  plus  difficile  à obtenir  est  celle  de  l’or  à 18  karats, 
teinte  qu’on  lient  à donner  aux  boites  de  montre  qu'on  dore. 
Les  ouvriers  en  général  se  contentent  pour  apprécier  l’intensité 
de  leur  courant  d’évaluer  approximativement  la  quantité  d’oxy- 
gène qui  se  dégage  à l’électrode  positif,  évaluation  tout  à fait 
inexacte,  à cause  de  l'étendue  et  de  la  nature  variables  de  cet 
électrode  qui  est  tantôt  en  or,  tantôt  en  platine , tantôt  même 
en  cuivre.  Ce  qu’il  faudrait,  ce  serait  d’adapter  à chaque  pile 
un  galvanomètre  et  un  rhéostat  qui  permit  de  retrouver  pour 
chaque  cas  L'intensité  voulue*;  il  serait  nécessaire  pour  cela 
d’avoir  des  instruments  d’un  maniement  plus  commode  pour 
les  simples  ouvriers  que  ceux  que  possède  la  science  ; nous  ne 
croyon.s  pas  que  ce  fût  une  chose  difficile  à trouver. 

Le  même  bain  peut  donc  donner  une  série  de  couleurs  diffé- 

1 Pour  préparer  celle  dissolution,  on  dissout  le  chlorure  d’or,  provenant  d'un 
ducat,  traité  par  l'acide  nitro-muriatique,  dans  deux  décilitres  d’eau,  on  ajoute 
environ  30  grammes  d'ammoniaque  liquide  en  remuant  avec  un  tube  de  verre; 

Il  se  forme  un  précipité  d'ammonlure  d'or,  qui  est  fulminant  lorsqu'il  est  sec; 
nussi  ne  faut-il  point  le  sécher;  on  se  borne  & filtrer  et  à laver  le  précipité  jus- 
qu'à ce  que  l'eau  qui  passe  n'ait  plus  la  moindre  saveur  salée.  On  plonge  alors 
le  llllre  contenant  Je  précipité  encore  humide  dans  une  solution  de  cyanure  de 
potassium  qui  renferme  10  grammes  de  cyanure  pour  la  quantité  d'or  corres- 
pondante au  ducat,  ce  qui  fait  3 fois  le  poids  de  l'or.  On  tient  le  tout  en  ébul- 
lition avec  un  demi-litre  d’eau  distillée  qu’on  remplace  à mesure  qu’elle  s'éva- 
pore, jusqu’à  ce  que  le  bain  ait  perdu  complètement  l’odeur  ammoniacale;  alors 
on  retire  le  bain  du  feu,  on  le  filtre,  et  il  est  prêt  à servir  en  l'étendant  plue  ou 
moins  ; les  couleurs  sont  plus  éclatantes  avec  un  bain  concentré,  mais  11  faut 
un  courant  plus  fort. 

* Cette  idée  appartient  à M.  Mathieu  du  Locie  (canton  de  Neufchàtelj,  qui  a pu- 
blié un  petit  traité  pratique  du  dorage  galvanique  auquel  nous  avons  emprunté 
plusieurs  détails. 
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rentes  suivant  l'intensité  du  courant;  plus  celte  intensité  est 
grande  relativement  à la  surface  à dorer,  plus  la  dorure  est 

rouge.  Pour  avoir  une  dorure  pâle  il  faut  ajouter  de  l’argent 
au  bain;  si  la  quantité  d’argent  ajoutée  est  de  ti  la  dorure  est 
déjà  pâle,  mais  si  elle  est  de  nr  on  a l’or  vert.  Comme  l’argent 
se  dépose  plus  facilement  que  l’or,  il  faut  de  temps  en  temps 
en  ajouter,  mais  en  très-petite  quantité,  pour  que  la  dorure  reste 
pâle.  Pour  l’avoir  rouge,  il  vaut  mieux  cuivrer  l’objet  avant  de 
le  dorer  plutôt  que  de  mettre  du  cuivre  dans  la  dissolution,  car 
on  aurait  alors  une  dorure  brune  terne.  Ajoutons  qu'un  bain 
qui  a servi  et  qui  est  déjà  passablement  épuisé  d’or  donne  une 
dorure  plus  rouge  qu'un  bain  neuf.  La  mise  en  couleur  ordi- 
naire qui  consiste  à agir  sur  l’or  avec  un  mélange  de  certains 
sels  ’,  ne  peut  être  employée  utilement  sur  la  dorure  électrique; 
en  elfet , dans  cette  dorure , l’or  appliqué  est  généralement  de 
l’or  fin  sans  alliage,  sur  lequel  l’action  du  mélange  est  nulle, 
la  mise  en  couleur  ne  peut  réellement  être  utile  que  pour  l’or 
à ou  au-dessous,  puisque  les  sels  n’ont  d’autre  effet  que 
de  dissoudre  les  métaux  attaquables  par  eux  et  de  mettre  l’or 
fin  à nu  à la  surface  de  l’objet. 

A propos  des  différentes  nuances  que  peut  affecter  la  dorure, 
il  ne  sera  pas  inutile  de  revenir  un  instant  sur  la  manière  d’ob- 
tenir le  mat  qui,  comme  nous  l’avons  dit,  est  la  conséquence 
de  ce  que  la  surface  à dorer  est  mate  elle-même.  Or,  il  y a plu- 
sieurs manières  de  rendre  mate  la  surface  à dorer  : moyens 
mécaniques,  en  employant  de  petits  instruments  ou  broches 
de  cuivre  ayant  à leurs  extrémités  de  petits  points  que  l’on  im- 
prime sur  le  métal;  moyens  chimiques,  en  corrodant  la  surface 
par  des  acides  ou  des  mélanges  de  sel.  Mais  les  deux  moyens 
qui  conviennent  le  mieux  à la  dorure  électrique,  c’est  d’abord 

* Vole)  la  composition  du  mélange  dont  on  se  sert  en  général  pour  mettre  l'or 


en  couleur  : 

Nitrate  de  potasse 40  parties. 

Sulfate  d'alumine.  ..;....  25 

Chlorure  de  sodium 35 


100 
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de  grainer  avec  l'argent , suivant  le  procédé  que  nous  avons  indi- 
qué, la  surface  à dorer,  c’est  aussi  de  recouvrir  cette  surface 
d’une  couche  mince  de  cuivre, 'au  moyen  de  la  décomposition 
du  sulfate  de  cuivre  opérée  par  un  courant  d’une  intensité  con- 
venable, ce  qui  fait  aussi  un  mat  très-beau  qui  se  reproduit 
sur  la  couche  d’or.  On  obtient  également  un  très-beau  mat 
doré  en  dorant  les  cadrans  ou  autres  pièces  d’argent  blanchies; 
blanchiment  qu’on  opère  en  plongeant  l’objet  d’argent  ou 
argenté,  après  l’avoir  fait  chauffer  jusqu’au  rouge  brun,  mais 
lorsqu’il  n’est  plus  rouge,  dans  une  dissolution  bouillante  de 
3 parties  d'eau  et  de  1 d’acide  sulfurique.  Puis,  après  l’avoir 
laissé  environ  trente  secondes  dans  ce  bain  bouillant,  on  le 
lave  à l’eau  chaude  et  on  le  plonge  dans  l’alcool  pour  enlever 
l’eau  ; on  l’essuie  ensuite  avec  un  linge  fin.  11  faut  avoir  soin  de 
tenir  la  pièce  qu’on  veut  blanchir  avec  un  fil  de  platine  ou 
d’or,  sans  cela  elle  se  tacherait  dans  le  bain. 

Il  arrive  souvent  qu’il  y a dans  les  objets  à dorer  des  por- 
tions qui  ne  doivent  pas  l’être,  et  qui,  par  conséquent,  doivent 
être  recouvertes  d’un  vernis  qui- empêche  l’or  de  s’y  déposer; 
la  composition  et  le  mode  d’application  de  ce  vernis  ne  sont  pas 
sans  importance,  surtout  lorsqu'il  s’agit  de  garantir  les  pignons 
d’acier  que  portent  les  roues  en  laiton  des  mouvements  d’hor- 
logerie et  qui  doivent  être  éprouvés  par  l’ellet  du  grainage 
au  frottement  duquel  il  faut  que  ce  vernis  résiste,  vu  qu’on  ne 
peut  l’en  préserver.  L’un  des  meilleurs  vernis  consiste  dans  un 
mélange  de  3 parties  de  résine  colophane  avec  1 partie  de  cire 
jaune,  1 d’oxyde  rouge  de  fer  et  2 ou  3 de  bétuline,  substance 
résineuse  qu’on  obtient  en  traitant  l’écorce  de  bouleau  par  l’al- 
cool, et  qui  a l’avantage  de  n’ètre  pas  soluble  dans  les  alcalis  '. 

v : ' * 

! Il  eiiste  différent»  procédés  pour  recouvrir  les  pignon»  d'acier  du  verni* 
prolecteur,  opération  qu'on  nomme  épargner  le» pignons;  Il  faut  seulement  au- 
paravant laver  la  roue  entière  A l'alcool  pour  enlever  les  corps  gras  ; puis,  après 
avoir  épargné  les  pignons,  on  décape,  on  sèche  la  pièce  A la  sciure  de  bois,  on 
la  pique  sur  un  liège  j ensuite  on  la  graine  et  on  la  gratte-bosse.  Cela  fait,  on  la 
dore,  on  dissout  l'épargne  (c’esl  le  nom  donné  au  vernis  qui  recouvre  le  pignon) 
dans  l'huile  d’olive  chaude  ; on  gratte-bosse  la  dorure,  et  enfin  on  lave  la  pièce 
dans  l'alcool  et  on  l'essuie  avec  un  linge  Ûn. 
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L’application  de  ces  vernis  permet  également  de  produire  sur 
la  même  pièce  des  dorures  de  différentes  couleurs  et  même 

d'appliquer  à volonté  l'or,  l’argent  sur  des  endroits  déterminés 
à l’état  mat  ou  brillant  et  d'établir  ainsi  de  charmants  ou- 
vrages en  damasquinerie. 

Parmi  les  applications  de  la  dorure  électrique,  il  en  est  une 
qui,  imaginée  par  M.  Ilammann,  artiste  distingué  de  Genève, 
a donné  des  résultats  satisfaisants;  elle  consiste  à remplacer 
dans  la  gravure  à l’eau-forte  le  \ernis  ordinaire  du  graveur 
par  une  couche  d’or  très-mince  déposée  sur  la  planche  de 
cuivre  par  le  courant  électrique.  Getle  couche  n'offre  pas  plus 
de  résistance  que  le  vernis  pour  le  travail  à la  pointe,  et  elle 
est  pourtant  assez  forte  pour  résister  au  mordant,  qui  est, 
comme  on  le  sait,  l’acide  nitrique  étendu. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  dire  quelques 
mots  des  essais  qu'on  a faits  pour  appliquer  aux  arts  la  décou- 
verte de  Nobili  des  dépôts  colorés  obtenus  à l’électrode  positif 
par  la  décomposition  de  l’acétate  de  plomb.  M.  Becquerel  a 
étendu  et  perfectionné  ce  procédé  qui  repose  sur  les  mêmes 
principes  que  celui  du  dorage  et  de  l’application  des  métaux 
par  voie  électrique,  avec  la  seule  différence  qu'ici  ce  sont  des 
oxydes  et  non  des  métaux  réduits  qu'on  dépose  surfes  surfaces 
qu’on  veut  recouvrir.  C'est  principalement  les  peroxydes  de  fer 
et  île  plomb  que  M.  Becquerel  a réussi  à déposer  en  couches 
minces  adhérentes,  non-seulement  sur  l'or,  le  platine  et  l’ar- 
gent, mais,  ce  qui  est  bien  plus  essentiel,  sur  le  cuivre,  le  fer 
et  autres  métaux  usuels,  afin  de  les  préserver  des  influences 
atmosphériques.  11  faut,  pour  opérer  ces  dépôts,  que  les  per- 
oxydes soient  dissous  dans  les  alcalis;  savoir  : le  peroxyde  de 
plomb  dans  la  potasse,  et  le  peroxyde  de  fer  dans  l’ammoniaque. 
On  obtient  avec  la  première  dissolution  sur  une  plaque  de  fer 
ou  de  cuivre,  servant  d’électrode  positif,  un  dépôt  d une  cou- 
leur d'un  noir  plombé  sur  le  fer  et  d'un  noir  de  jayet  sur  le 
cuivre,  qui  est  susceptible  de  preudre  un  beau  poli  en  restant 
très-adhérent.  Avec  la  seconde  dissolution,  la  couleur  du  dépôt 
est  brun-rouge,  pourvu  que  la  lame  reste  peu  de  temps  immer- 
gée ; mais  si  le  couraut  passe  plus  longtemps,  la  couche  déposée 
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prend  une  teinte  de  plus  en  plus  foncée  qui  finit  par  devenir 
violette.  Ces  dépôts  n'ont  pour  but,  en  raison  de  l'inaltérabilité 
des  oxydes  dont  ils  sont  formés,  que  de  préserver  les  surfaces 
métalliques  qu'ils  recouvrent  de  toute  altération  de  la  port  des 
agents  atmosphériques;  mais  s’il  s’agit  d’ornementation,  il 
faut  employer  le  dépôt  de  peroxyde  de  plomb  eD  couches  très- 
minces,  ce  qui  permet  d’obtenir  des  teintes  colorées  aussi  re- 
marquables par  leur  variété  que  par  leur  éclat.  Il  faut  pour 
que  cet  éclat  soit  le  plus  grand  possible  que  la  surface  desti- 
née à recevoir  le  dépôt  ait  été  polié  au  mieux  en  étant  frottée 
avec  la  peau  et  le  rouge  d’Angleterre,  ce  qui  détermine  la  ré- 
flexion d’une  plus  grande  quantité  de  lumière  et  rehausse  par 
conséquent  la  vivacité  des  couleurs  produites  par  le  jeu  de  la 
lumière  dans  ces  lames  minces.  On  ne  peut  obtenir  ces  dépôts 
que  sur  l’or  ou  l'argent  ou  sur  les  métaux  fortement  dorés  ou 
argentés,  vu  que  le  métal  devant  être  plongé  dans  la  dissolu- 
tion comme  électrode  positif,  il  serait  attaqué  s'il  était  d’une 
nature  oxydable,  et  alors  sa  surface  étant  altérée,  les  couches 
de  peroxyde  ne  s’y  déposeraient  plus  de  manière  à produire 
les  effets  désirés.  ■ - 

Pour  recouvrir  les  surfaces  métalliques  d'un  dépôt  de  fier- 
oxyde  de  plomb  qui  présente  des  teintes  aussi  vives  que  celles 
* des  lames  minces  de  Newton,  on  at- 
tache l’objet  a b,  dont  on  veut  colorer 
la  surface,  au  pôle  positif  d'une  pile 
de  Bunzen  de  2 ou  3 couples;  on  le 
plonge  dans  le  vase  AB  contenant 
7 la  dissolution  de  peroxyde  de  plomb 
Fig.  t23.  dans  la  potasse;  puis  on  prend  à 

la  main  un  Chie  platine  C,  communiquant  avec  le  pôle  négatif 
de  la  pile,  et  on  le  promène  dans  le  liquide  à une  certaine 
distance  de  la  lame.  Aussitôt  le  dépôt  commence  et  présente  les 
couleurs  successives  des  lames  minces.  Si  le  fil  est  très-près  du 
milieu  de  la  lame,  il  se  forme  sur  sa  surface  une  série  d’anneaux 
colorés  de  nuances  très-vives,  ce  qui  est  dû  à ce  que  le  dé- 
pôt a unè  épaisseur  variable  du  centre  à la  circonférence  ; ce 
sont  des  anneaux  de  ce  genre  qu’avak  obtenus  Nobili;  mais  si 
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l’on  tient  le  fil  un  peu  loin  de  la  lame,  celle-ci  se  colore  d’une 
manière  à peu  près  uniforme.  Seulement  les  couleurs  changent 
avec  la  durée  de  l’opération,  c'est-à-dire  avec  l’épaisseur  de  la 
couche  mince  transparente,  et  elles  se  succèdent  effectivement 
dans  le  même  ordre  que  dans  les  anneaux  colorés  vus  par 
transmission,  ainsi  que  l’a  observé  M.  E.  Becquerel.  Si  l’on  a 
dépassé  dans  l’opération  le  point  nécessaire  pour  produire  la 
couche  de  la  couleur  voulue,  ou  si  le  dépôt  n’est  pas  conve- 
nable,on  n’a,  pour  le  faire  disparaître  tôtalement,  qu’à  laver 
la  laine  dans  une  dissolution  étendue  d’acide  acétique,  et  la 
surface  est  aussi  nette  qu'avant  l'opération  et  prête  à recevoir 
une  nouvelle  couche  de  peroxyde.  11  faut  d’un  autre  côté, 
quand  l'opération  a réussi,  avoir  soin,  après  qu’elle  est  ache- 
vée, de  laver  à grande  eau  pour  enlever  la  potasse  qui,  sans 
cela,  réagirait  sur  le  peroxyde  et  le  décomposerait. 

On  conçoit  facilement  que  ce  mode  de  coloration  ne  peut 
servir  que  pour  de  petits  objets  si  l’on  veut  que  la  teinte  soit  uni- 
forme-, aussi  quand  on  veut  produire  des  objets  d’ornement  de 
nuances  différentes,  on  a soin  d’agir  sur  des  pièces  séparées  à 
chacune  desquelles  on  donne  une  teinte  uniforme,  et  que  l’on 
monte  ensuite  toutes  ensemble.  Cependant  on  peut  donner  des 
couleurs  différentes  aux  diverses  parties  d’un  même  objet  en 
recouvrant  d'un  vernis  celles  de  ces  parties  qui  ue  doivent  pas 
recevoir  la  même  couleur,  pendant  que  les  autres  reçoivent  le 
dépôt.  Ainsi,  je  suppose  qu’on  ait  à colorer  un  groupe  de  fleurs 
ciselées  et  gravées  sur  une  plaque  en  métal,  de  différentes  cou- 
leurs, voici  comment  on  s’y  prendra  : Si  la  plaque  n’est  pas  ch 
or,  on  commencera  par  la  dorer  fortement  après  en  avoir  maté 
le  fond;  c’est  sur  ce  fond  mat  et  doré  qu’on  opérera  la  colora- 
tion. On  couvrira  le  fond  et  tout  ce  qui  doit  rester  couleur 
d’or  avec  un  vernis, soit  épargne  liquide  noire',  au  moyen  d’un 

« 

1 Voici  la  composition  de  cette  épargne,  qui  peut  servir  dans  bien  des  cas: 


Vernis  copal  très-siccatir. 9 parties. 

Noir  de  fumée l 


10 

On  dissout  celte  composition  dans  l’essence  de  térébenthine,  que  l'on  rhuulTc  avec 
précantton . 
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petit  pinceau,  puis  on  commencera  l'opération.  Lorsque  toutes 
les  fleurs  auront  la  couleur  rouge  clair,  qui  est  la  première 
qui  se  montre,  on  couvrira  d'épargne  celles  qui  doivent  rester 
decettexouleur,  puis  on  portera  le  reste  au  violet;  on  couvrira 
d’épargne  celles  qui  doivent  être  violettes,  on  continuera  à 
pousser  ce  qui  reste  en  couleur  jusqu’au  bleu  que  l'on  couvrira 
également  d’épargne.  11  ne  reste  plus  à la  tin  de  découvert  que 
les  feuilles;  alors  on  pousse  la  coloration  jusqu'au  vert  qu’on 
peut  encore  nuancer,  puisque  le  premier  vert  qui  se  montre 
est  foncé,  que  si  on  prolonge  l’opération  un  instant  de  plus,  il 
devient  plus  clair  et  qu’il  finirait  par  devenir  jaune.  Quand  la 
pièce  est  ainsi  colorée,  on  dissout  le  vernis  dans  l’essence  de 
térébenthine  à froid;  on  lave  avec  une  brosse  daps  de  l’eau  de 
savon,  puis  ensuite  avec-de  l’eau  chaude,  et  on  essuie  avec  un 
linge  fin.  Ces  diverses  couleurs,  qui  imitent  les  couleurs  natu- 
relles des  fleurs  et  qui  sont  posées  sur  un  fond  or  ou  argent 
mat,  ont  un  très-bel  aspect.  On  comprend,  du  reste,  qu’on  peut 
varier  beaucoup  le  coloris  et  peindre,  au  lieu  de  fleurs,  des 
oiseaux  et  d’autres  objets.  On  a,  par  exemple,  appliqué  ce  pro- 
cédé à la  coloration  des  aiguilles  et  des  vis  de  montres,  et  ou 
les  a colorées  en  rouge,  de  façon  à produire  un  très-bel  effet. 
11  faut  seulement  faire  attention  que  les  couleurs  paraissant 
toujours  moins  foncées  dans  le  bain  qu'elles  ne  le  sont  en  réalité, 
il  faut  sortir  les  objets  avant  qu'ils  aient  atteint  en  apparence 
la  couleur  voulue.  Le  seul  inconvénient  que  présente  le  mode 
de  coloration  par  le  moyen  des  dépôts  électro-chimiques  de 
peroxyde,  c'est  sa  susceptibilité  à s’altérer,  soit  par  le  contact 
des  mains  humides,  soit  par  la  simple  exposition  prolongée  à 
l’air.  11  faut  donc  placer  les  objets  ainsi  colorés  sous  verre.  Ce 
qu'il  vaudrait  le  mieux  serait  de  les  recouvrir  d’un  vernis  aussi 
incolore  que  possible  qui  fût  sans  action  sur  le  peroxyde  de 
plomb;  mais  il  ne  pacalt  pas  qu’on  ait  encore  réussi  à trouver 
uu  vernis  dont  l'application  laisse  les  couleurs  parfaitement 
intactes. 

§ 4L.  Application  à 1»  fHlTHnoplaitie. 

Autant  il  importe  dans  la  dorure  et  dans  l’application  des 
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métaux  les  uns  sur  les  autres,  que  les  dépôts  soient  adhérents, 
autant  il  est  indispensable,  dans  la  galvanoplastie,  qu’ils  le 
soient  peu.  La  galvanoplastie  a,  en  effet,  pour  objet  d'obte- 
nir, au  moyen  d’un  dépôt  métallique  qui  s'opère  sur  un  moule 
en  creux  ou  en  relief  servant  d'électrode  négatif  dans  une  solu- 
tion métallique,  l'empreinte  de  la  surface  de  ce  moule.  On 
comprend  donc  combien  il  est  important  que  le  dépôt  puisse  se 
détacher  facilement  et  sans  se  briser.  Nous  verrons  dans  l’in- 
stant comment  ce  but  peut  être  atteint;  mais  disons  aupara- 
vant quelques  mots  de  la  découverte  même  delà  galvanoplastie. 

Deux  physiciens  peuvent  également  la  réclamer  comme  leur 
appartenant,  M.  Spencer  en  Angleterre  et  M.  Jaeobi  en  Russie. 
C’est  en  décomposant  le  sulfate  de  cuivre  et  en  recueillant 
le  cuivre  à l'électrode  négatif  que  les  deux  physiciens  obser- 
vèrent que  les  molécules  de  ce  métal  s’agrégeaient  forte- 
ment ensemble,  et  prenaient  l’empreinte  de  tous  les  creux  et 
reliefs  qui  se  trouvent  sur  la  surface  de  l’électrode.  L’un  et 
l'autre  réussirent  à reproduire  en  creux  des  monnaies,  des 
médailles  et  d’autres  objets  en  relief;  tous  les  deux  recon- 
nurent que,  pour  que  le  dépôt  réunît  toutes  les  conditions 
nécessaires  d’homogénéité  et  de  solidité , il  fallait  toujours 
opérer  avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  saturée.  M.  Spen- 
cer ne  se  borna  pas  à mouler  en  creux  les  objets  en  relief, 
mais  il  se  servit  encore  des  moules  eux-mêmes  pour  obtenir 
des  épreuves  qui  étaient  les  fac-similé  des  objets,  et  il  ap- 
pliqua son  procédé  à la  reproduction  de  caractères  typogra- 
phiques, de  planches  de  cuivre  gravées  en  taille-douce,  etc. 
M.  Jaeobi,  tout  en  se  livrant  au  même  genre  d'application, 
imagina  quelques  perfectionnements  dans  le  mode  d’opérer; 
il  eut  l’idée  de  se  servir  d'une  pile  d’un  ou  plusieurs  eouples 
pour  décomposer  le  sulfate  en  prenant  pour  électrode  positif 
une  lame  de  même  nature  que  le  métal  en  dissolution,  du 
cuivre  avec  le  sulfate  de  cuivre,  de  façon  à remplacer  par  le 
métal  dissous  à l’électrode  positif,  la  portion  qui  disparaît  de 
la  dissolution  équivalente1.  M.  Spencer  et  M.  Jaeobi  ne  s'étaient 

1 On  sait  que  l'équivalence  n'est  jamais  parfaite,  ce  qui  tient  à des  causes  que 
nous  avons  déjà  analysées  (Tome  11,  page  325). 
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d’abord  servi  que  d’un  appareil  simple,  dans  lequel  le  moule 
était  l’élément  négatif  d'un  couple,  dont  une  plaque  de  zinc, 
mise  en  communication  avec  le  moule,  était  l’élément  positif. 

La  préparation  du  moule  est  un  des  points  importants  de  la 
galvanoplastie;  il  faut  d’abord  que  sa  surface  soit  conduc- 
trice et  puisse  être  mise  facilement  en  communication  avec  le 
pôle  négatif  d’une  pile;  quand  le  moule  n'est  pas  fait  d’une 
substance  conductrice  par  elle-même,  il  faut  recouvrir  sa  sur- 
face d’une  couche  infiniment  mince  qui  le  soit.  On  se  sert  pour 
cela,  soit  d’une  poudre  métallique  impalpable,  telle  que  celle 
d’argent,  soit  de  la  poudre  de  plombagine  très-divisée ; on 
applique  cette  dernière  poudre  avec  un  pinceau  de  poils  un 
peu  longs,  imprégnés  de  la  plombagine;  un  Second  pinceau 
plus  fin  et  plus  doux  sert  à enlever  l’excès  de  plombagine  et  à 
donner  un  poli  brillant  à toutes  les  parties  du  moule.  Quel- 
quefois on  commence  par  imprégner  le  moule  non  conducteur 
d’uue  solution  de  nitrate  d'argent  ou  d’un  autre  sel  d'argent, 
d’or  ou  de  platine,  qu’on  réduit  par  les  vapeurs  du  phos- 
phore; ce  qui  détermine  une  couche  mince  continue  d’argent. 
Enfin,  dans  certains  cas,  on  applique  par  la  pression  contre  le 
moule  une  feuille  mince  d'or  ou  d’autre  métal  qui  le  métal- 
lisé. Les  moules  non  conducteurs  métallisés  laissent  en  général 
assez  facilement  dégager  l’objet  moulé;  mais  lorsqu’ils  sont 
eux-mêmes  un  métal,  l'adhérence  est  quelquefois  si  forte,  qu’on 
risque  de  briser  l’objet  en  le  détachant.  M.  Spencer  avait  re- 
marqué que,  pour  éviter  l’adhérence,  il  faut  laver  la  surface, 
quand  elle  est  bien  polie,  avec  une  faible  solution  alcaline, 
tandis  que,  pour  obtenir  une  adhérence  forte,  il  faut  la  déca- 
per, comme  nous  l’avons  vu  dans  le  paragraphe  précédent, 
avec  un  acide.  On  peut  également  se  garantir  contre  l'adhé- 
rence en  exposant  la  surface  du  moule  métallique  à la  vapeur 
d’iode,  comme  on  s’y  prend  pour  préparer  une  épreuve  daguer- 
rienne,  jusqu’à  ce  qu’elle  ait  pris  une  teinte  jaunâtre.  Il  suffit 
même,  pour  éviter  l’adhérence,  de  laisser  le  moule  exposé 
quelque  temps  à l’air,  ce  qui  détermine  à sa  surface,  ou  une 
légère  couche  d’oxyde,  ou  une  simple  couche  d’air  adhérente 
qui,  interposée  entre  le  moule  et  l’objet  moulé,  permet  de 
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détacher  celui-ci  plus  facilement.  Au  reste,  avec  un  peu  d’Iia- 
bitude,  on  parvient’bientôt  à empêcher  l’adhérence,  ce  qui 
permet  d opérer  les  dépôts  sur  des  moules  entièrement  métal- 
liques; condition  éminemment  favorable  pour  le  succès  de 
l’opération , qui  réussit  toujours  mieux  ainsi  qu’avec  des 
moules  non  métalliques. 

Quant  à la  manière  de  faire  les  moules,  si  on  les  veut  en 
métal,  on  se  sert  ou  du  plomb  ou  des  divers  alliages  fusibles 
que  la  chimie  fournit,  et  quand  celui  qu’on  a choisi  est  à 
1 état  de  fusion,  on  applique  sur  sa  surface,  avec  pression,  l'objet 
dont  on  veut  avoir  l’empreinte,  jusqu’à  ce  que  l'alliage  se 
soit  solidifié.  On  peut  également  avec  une  presse  se  procurer 
facilement  des  empreintes  de  médailles  sur  du  plomb  en  feuille 
dont  la  surface  est  bien  nette.  S'il  s’agit  de  moules  non  métal- 
liques, il  faut  les  faire  de  substances  plastiques,  qui  ne  réa- 
gissent ni  sur  la  dissolution,  ni  sur  le  métal  précipité.  La  cire 
d’Espagne  ordinaire,  la  cire  vierge  reçoivent  les  empreintes 
d’une  manière  très-parfaite;  on  emploie  aussi  un  mélange 
à parties  égales  de  cire  jaune  et  de  résine,  qui  n’exige  qu'une 
très-légère  élévation  de  température  pour  servir  de  moule. 
Quand  on  fait  usage  du  plâtre,  il  faut  certaines  précautions; 
il  est  nécessaire  de  le  débarrasser  de  tout  l'air  qui  peut  être 
mélangé  avec  lui  et  de  le  recouvrir  d'une  couche  d’huile 
siccative  de  lin  ou  de  noix  qu’on  fait  chauller  jusqu’à  l’ébul- 
lition, a lin  de  le  sécher  promptement;  ce  qui  rend  le  moule 
imperméable  au  sulfate  de  cuivre.  On  prépare  aussi  des  moules 
avec  la  stéarine;  mais  lorsqu'elle  est  pure,  elle  n'a  pas  assez 
de  liant  et  risque  de  se  fendiller;  de  sorte  que,  pour  la  rendre 
propre  à l’usage  dont  il  s’agit,  il  est  bon  de  lui  ajouter  un  ou 
deux  dixièmes  de  cire  '.  Enfin  on  a essayé  avec  succès,  daus 

' Quand  on  veut  obtenir  un  moule  en  plâtre  ou  en  stéarine,  on  commence 
par  entourer  la  médaille  ou  l’objet  quelconque,  dont  on  veut  avoir  le  moule, 
d'une  bande  de  carton  très-mince  ou  d’un  petit  ruban  métallique  qui  forme  au- 
tour de  l’objet  à reproduire  un  rebord  plus  ou  moins  élevé,  suivant  la  sailli* 
des  reliefs  que  présente  l’original.  S’il  s’agit  du  plâtre,  on  la  prend  aussi  (In 
que  possible  et  on  le  dissout  dans  l’eau  pour  en  faire  une  bouillie  claire  dont  nn 
recouvre  le  fond  du  moule  avec  un  pinceau,  de  manière  t pénétrer  dans  tous  les 
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bien  des  cas,  d’employer  la  gutta-percha  à faire  des  moules, 
soit  par  simple  pression , soit  par  fusion , en  la  mélangeant 
pour  la  faire  fondre  avec  J de  son  poids  d’huile  de  lin.  Ajou- 
tons que  le  soufre  serait  une  matière  excellente  pour  avoir  des 
empreintes  délicates, s’il  ne  présentait  pas  l’inconvénient  d'exer- 
cer une  action  sur  le  métal  précipité. 

Le  moule  une  fois  préparé,  il  faut,  s’il  est  en  métal,  lui 
souder  un  conducteur  qui  puisse  le  mettre  en  communication 
avec  la  pile,  et,  s’il  n’est  pas  conducteur,  il  faut,  après  l'avoir 
métallisé,  comme  nous  l’avons  indiqué,  l'entourer  sur  tout 
son  pourtour  d'un  anneau  ou  d’un  lil  de  cuivre  qu’on  serre 
fortement  et  d’où  part  un  til  conducteur  qui  aboutit  à la  pile. 
11  faut  seulement  avoir  bien  soin  d’étendre  la  couche  conduc- 
trice qui  a servi  à métalliser  le  moule  jusqu’au  cercle  de 
cuivre,  afin  que  le  courant  électrique  puisse  pénétrer  dans 
cette  couche  par  tous  les  points  de  son  contour. 

Tou  tes  ces  opérations  préliminaires 
terminées,  il  s’agit  d’opérer  le  dépôt 
du  cuivre  ; on  peut  se  servir  pour 
cela,  comme  nous  l’avons  dit,  d'un 
appareil  simple  et  d’un  appareil  com- 
posé. L'appareil  simple  ,fig.  424)  se 
compose  d'un  bocal  eu  verre  AB, 
dans  lequel  est  la  dissolution  de  sul- 
fate de  cuivre  saturée  et  légèrement 
acidulée.  Un  large  tube  de  verre  C D, 
fermé  à sa  partie  inférieure  par  uu 
diaphragme  en  vessie  a 6,  est  placé 


Fig.  lit. 


creux  du  modèle;  sur  cette  première  couche  déplâtré,  qui  a environ  2 milli- 
métrée d'épaisseur,  on  verse  doucement  le  plâtre  délavé  jusqu'à  ce  que  la  couche 
totale  ait  l’épaisseur  voulue.  Alors  on  frappe  le  moule  légèrement  sur  une  table, 
en  ayant  soin  de  le  maintenir  horiiontal  pour  faire  sortir  les  bulles  d’air  qui  au- 
raient pu  rester  dans  les  creux  du  modèle,  et  on  attend  que  le  plâtre  soit  pris 
pour  séparer  le  moule.  On  opère  de  la  même  maniéré  pour  les  moules  de  stéa- 
rine; on  verse  la  substance  fondue  sur  la  médaille,  qu'on  a préalablement  chauf- 
fée, afin  d’empécher  que  cette  substance  ne  se  lige  immédiatement  au  contact  du 
moule.  On  doit  également  chasser  les  bulles  d'air  avec  un  pinceau  ou  par  de 
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dans  le  bocal,  de  manière  à ne  plonger  que  dans  la  couche 
supérieure  du  sulfate;  il  est  maintenu  au  moyen  d'une  petite 

planchette  en  bois  EF,  percée  d'une  ouverture  centrale  un 
peu  plus  petite  que  la  section  du  cylindre,  et  qui  est  rete- 
nue à l'aide  de  crochets  en  iil  de  cuivre,  qui  viennent  se  lixer 
sur  les  bords  du  vase  extérieur  AB.  On  peut  avec  avantage 
se  passer  de  cette  planchette  en  se  bornant  a lixer  le  tube  inté- 
rieur au  bocal  extérieur  au  moyen  d’appendices  parlant  du 
premier  qui,  dans  ce  cas,  est  au  même  niveau  que  le  haut  du 
bocal.  On  met  de  l'eau  acidulée  avec  do  l’acide  sulfurique  dans 
le  cylindre  CD;  on  y plonge  un  disque  de  zinc  amalgamé,  du 
centre  duquel  part  un  gros  lil  en  cuivre  T,  qui  est  tenu  ii ve- 
au moyen  d'une  baguette  en  verre  G II,  qui  repose  -ur  les 
bords  du  bocal  et  autour  de  laquelle  on  fait  faire  un  tour  au 
fil.  L’objet  à reproduire  ou  le  moule  esi  placé  au  fond  du  vase, 
mais  il  faut  avoir  soin  que  la  face  sur  laquelle  le  cuivre  doit 
être  déposé  soit  bien  horizontale  et  tournée  en  dessus;  le  lii 
conducteur  qui  part  de  l’objet  est  attaché  au  iil  G,  et  le  circuit 
étant  ainsi  fermé,  la  décomposition  du  sulfate  de  cuivre  a lieu. 
A mesure  qu’elle  s’opère,  la  dissolution  s’affaiblit;  mais  pour 
la  maintenir  au  même  degré  de  concentration,  ou  place  sur 
la  tablette  en  bois  EF  des  cristaux  de  sulfate  de  cuivre  qui 
se  dissolvent  à mesure  que  le  liquide  s’épuise.  Cette  précau- 
tion est  importante;  car,  pour  avoir  un  dépôt  de  cuivre 
compacte  et  adhérent,  il  est  nécessaire  que  le  niifate  soit  très- 
conceutré,  car  alors  c'est  le  sel  lui-même  qui  se  décompose  et 
non  pas  l’eau  acidulée  qui,  au  contraire,  est  décomposée  lors- 
que la  concentration  est  moindre.  Or,  comme  nous  l’avons 
vu  ',  le  dépôt  de  cuivre,  qui  résulte  de  la  réduction  de  l'oxyde 
de  cuivre  par  l’action  de  l'hydrogène  naissant  de  l’électrolyse 


légères  secousses  comme  pour  le  pliUre.  Il  faut,  avant  celte  opération,  avoir  soin 
d'enduire  préalablement  la  surface  du  moule  au  moyen  d'un  pinceau  d'une  lé- 
gère couche  de  savon,  lorsqu'il  s'agit  du  plâtre,  et  d'huile  d'olive  lorsqu'il  s'agit 
de  la  cire  ou  de  la  stéarine.  Quand  le  modèle,  dont  on  veut  prendre  l'empreinte 
en  cire  ou  en  stéarine,  est  en  p!'  Ire,  il  faut  avoir  soin  de  le  tenir  humecté  avec 
de  l'eau  tiède  avant  d’y  verser  et  pendant  qu’on  y verse  la  composition  fondue. 

' Tome  11,  page  376. 
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de  l'eau,  est  granuleux,  et  par  conséquent  défectueux,  tandis 
que  celui  qui  provient  de  l’électrolysc  directe  du  sulfate  est 
ductile  et  brillant.  Il  ne  faut  pas  non  plus  conduire  l’opéra- 
tion trop  vite,  car  alors  le  cuivre  serait  cassant;  l’expérience 
indique  facilement  à quel  degré  il  faut  aciduler  l’eau  pour  avoir 
un  courant  de  la  force  convenable;  l’eau  renfermant  — d’acide 
sulfurique  est  en  général  celle  qui  convient  le  mieux.  Enfin,  il 
faut  avoir  soin  de  couvrir  d’un  vernis  isolant  les  fils  ou  la  lame 
de  cuivre  qui  entourent  le  moule  quand  il  est  fait  d'une  sub- 
stance non  conductrice,  afin  de  les  préserver  d'un  dépôt  de 
cuivre;  on  remplace  avec  avantage  la  lame  de  cuivre  par  une 
lame  de  plomb  qui  peut  se  détacher  plus  facilement  ; et  afin 
que  le  bourrelet  de  cuivre  qui  se  forme  sur  ces  lames  ne  s’op- 
pose pas  à la  séparation  du  dépôt  et  du  moule,  on  a soin  de  leur 
donner  plus  de  largeur  pour  qu’elles  dépassent  de  1 millimètre 
la  surface  du  moule. 

On  fait  quelquefois  usage  de  diaphragmes  poreux  dans  les 
appareils  simples;  ainsi  dans  une  auge  remplie  de  sulfate  de 
cuivre  on  plonge  des  vases  poreux  A et  A'  ' fig.  425),  de  façon  que 


la  dissolution  du  sulfate  soit  de  1 à 2 centimètres  au-dessous  du 
haut  de  ces  vases.  Dans  leur  intérieur  on  introduit  de  l’eau  aci- 
dulée, puis  un  cylindre  de  zinc  muni  d’une  tige  de  cuivre  qu’on 
met  en  communication  avec  le  fil  conducteur  qui  part  des  ob- 
jets a et  a',  sur  lesquels  le  cuivre  doit  être  déposé,  et  dont  la  face 
tournée  du  côté  du  vase  poreux  est  la  seule  qui  soit  conductrice; 
si  l’objet  est  métallique  , il  faut  avoir  soin  de  recouvrir  l’autre 
face  d’un  vernis  isolant.  Il  faut  prendre  la  précaution,  quand 
on  fait  usage  de  moules  en  gutta-percha  ou  en  toute  autre  ma- 
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tière  peu  pesante,  de  leur  adapter,  aliti  qu'ils  plongent  bien  au 
milieu  de  la  dissolution,  des  contre-poids  c et  c'  en  cuivre  recou- 
verts de  vernis,  ce  qui  fait  que  le  cuivre  ne  s'y  dépose  pas.  Cette 
disposition  a l'avantage  de  permettre  de  placer  dans  la  même 
dissolution  plusieurs  appareils  simples;  mais  elle  a d'un  autre 
côté  l’inconvénient  d'obliger  de  mettre  les  moules  verticalement, 
ce  qui  empêche  le  dépôt  d'être  aussi  homogène  et  uniforme  que 
lorsqu'ils  sont  horizontaux.  11  se  produit  alors  des  stries  et  des 
inégalités  d'épaisseur  qui  tiennent  aux  courants  verticaux  qui 
s'établissent  dans  le  liquide  quand  sa  deusilé  varie,  comme  c’est 
le  cas  ici,  à mesure  que  la  décomposition  s'opère. 

Les  appareils  simples  ont  un  inconvénient,  c'est  l'endosmose 
qui  s’opère  nécessairement  à travers  le  diaphragme  qui  sépare 
l'eau  acidulée  de  la  dissolutiou  de  sulfate  de  cuivre.  Il  eu  ré- 
sulte, au  bout  d.’un  certain  temps,  la  présence  dans  cette  dis- 
solution d'un  peu  de  sulfate  de  zinc,  ce  qui  oblige  à la  renou- 
veler; petit  inconvénient,  il  est  vrai,  à côté  des  avantages  et  de 
la  simplicité  de  ce  genre  d'appareil.  Les  appareils  composés 
n’ont  pas  cet  inconvénient,  puisque  la  production  de  l’électricité 
a lieu  en  dehors  de  la  dissolution  du  sulfate  de  cuivre  qui  est 
décomposée;  c’est  dans  ce  cas  qu'on  peut  employer  un  électrode 
positif  en  cuivre  qu’on  nomme  un  électrode  soluble,  parce  que, 
comme  nous  l’avons  dit,  il  se  dissout  à mesure  que  le  sulfate  de 
cuivre  est  décomposé,  de  manière  à remplacer  dans  la  dissolu- 
tion le  cuivre  déposé  à l'électrode  négatif.  Cette  dissolution  est 


+ 


Fie.  426. 

placée  dans  un  vase  A B (lig.  426),  dans  lequel  plonge  la  pièce 
I),  sur  laquelle  le  cuivre  doit  être  déposé,  et  qui  communique 
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avec  le  pôle  négatif  d’un  couple  C,  dont  le  pôle  positif  aboutit  à 
une  lame  L de  cuivre  qui  se  dissout;  au  lieu  d’un  couple  on  peut 
en  avoir  plusieurs  disposés  en  série;  cela  dépend  de  la  gran- 
deur .et  de  la  nature  des  dépôts  qu’on  veut  opérer;  quand  il 
s'agit  de  reproduire  des  médailles  ou  objets  du  même  genre,  un 
seul  couple  est  suffisant.  On  peut  disposer,  si  l'on  veut,  le  moule 
horizontalement  pour  éviter  les  inconvénients  de  la  disposition 
verticale;  mais  dans  les  cas  assez  nombreux  où  cela  n'est  pas 
nécessaire,  on  peut  alors  opérer  plusieurs  dépôts  à la  fois  en  pla- 
çant dans  une  cuve  remplie  de  sulfate  de  cuivre  (fig.  427)  une 
large  lame  de  cuivre  LL  qui  occupe  le  milieu  de  la  cuve  e^ 


Fig.  4î7. 


qui  communique  avec  le  pôle  positif  de  la  pile,  tandis  que  ae 
chaque  côté  de  cette  lame  sont  suspendus  à deux  tiges  de  cui- 
vre en  relation  avec  le  pôle  négatif  des  moules  préparés  a,l/,c. 

Ajoutons  encore  que  la  beauté  du  dépôt  dépend  non-seule- 
ment, comme  ou  l'a  vu , de  l'intensité  du  courant  et  du  degré 
de  concentration  de  la  dissolution,  mais  de  la  pureté  du  sulfate 
de  cuivre,  qu'il  faut  choisir  exempt  du  sulfate  de  fer  qui  se 
trouve  quelquefois  mélangé  avec  lui;  quand  le  sulfate  est  en 
beaux  cristaux,  on  est  sùr  de  sa  pureté.  On  peut  employer 
d’autres  sels  et,  entre  autres,  le  nitrate  et  l’acétate;  mais  soit  à 
cause  de  son  prix  moins  élevé , soit  à cause  de  la  facilité  de  sa 
manutention,  on  préfère  généralement  le  sulfate. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  essais  qu’on  a tentés  pour  dé- 
poser par  la  galvanoplastie  d’autres  métaux  que  le  cuivre.  Ces 
essais,  en  général,  n'ont  pas  été  trés-lieureux.  L’or  et  l’argent 
cependant  ont  donné  de  bons  résultats.  On  se  sert  pour  l’or 
des  mêmes  dissolutions  que  pour  le  dorage  ; il  va  sans  dire  qu’il 
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faut  employer  les  appareils  composés  et  prendre  une  lame  d’or 
pour  électrode  positif.  Quant  à l’argent,  on  a fait  également 
usage  avec  avantage  de  la  dissolution  du  cyanure  double  de 
potassium  et  d'argent  employé  dans  l’argenture;  la  dissolution 
saturée  de  sulfate  est  aussi  employée  ainsi  que  celle  du  nitrate  ; 
mais  il  faut,  avec  cette  dernière  dissolution,  que  le  courant  soit 
très-faible.  Il  est  nécessaire,  quand  on  fait  la  galvanoplastie  de 
l’argent,  de  métalliser  les  moules  avec  la  poudre  d’argent,  au 
lieu  d’employer  la  plombagine. 

C’est,  comme  nous  l’avons  dit,  la  galvanoplastie  du  cuivre 
qui  a surtout  pris  rang  dans  l’industrie  et  qui  a fourni  de  nom- 
breuses applications  du  plus  grand  intérêt,  que  nous  allons  ra- 
pidement parcourir.  Nous  insisterons  seulement  préalablement 
sur  la  facilité  et  la  délicatesse  avec  lesquelles  le  dépôt  de  cuivre 
bien  opéré  reproduit,  jusqu’aux  plus  petits  détails,  toutes  les 
parties  d’un  moule,  et  si  au  lieu  de  déposer  le  métal  sur  un 
moule,  on  le  reçoit  sur  une  lame  de  métal,  d’argent  par  exemple, 
extrêmement  bien  polie,  on  obtient  une  lame  de  cuivre  dont  la 
surface,  en  contact  avec  celle  de  l’argent,  a un  poli  tel,  qu’il 
serait  impossible  de  l’obtenir  aussi  parfait  par  les  moyens  méca- 
niques ordinaires.  Aussi  a-t-on  profilé  de  celte  propriété  pour 
fabriquer  le  plaqué  d'argent  qui  sert  aux  épreuves  daguerrien- 
nes.  M.  lfelfield,  qui  a eu  celte  idée,  commence  par  déposer, 
par  voie  électro-chimique  sur  une  plaque  de  laiton  parfaitement 
polie,  une  couche  d'argent  pur,  homogène  et  uniforme,  dont 
on  varie  à volonté  l’épaisseur;  puis  sur  cette  couche  d'argent 
il  en  précipite  une  autre  de  cuivre.  Lorsque  celle-ci  a acquis 
l'épaisseur  suffisante  pour  offrir  une  résistance  convenable,  on 
détache  la  plaque  double  de  la  plaque  de  laiton  sur  laquelle  elle 
a été  formée;  opération  délicate  et  pour  laquelle  il  faut  beau- 
coup de  soin.  On  a ainsi  une  plaque  de  cuivre  recouverte  d’une 
couche  d’argent  parfaitement  polie  et  propre  au  daguerréo- 
type. Ce  procédé  ne  parait  pas  convenir,  soit  sous  le  rapport  éco- 
nomique, soit  à cause  des  difficultés  d’exécution,  à la  fabrica- 
tion du  plaqué  en  général. 

La  principale  des  applications  de  la  galvanoplastie  est  sans 
aucun  doute  la  reproduction  des  médailles  ainsi  que  celle  des 
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bas-reliefs,  des  bustes,  des  statues  et  de  tous  les  objets  de  l’art 
du  sculpteur  et  du  fondeur.  Nous  avons  déjà  exposé  en  détail 
la  manière  d'obtenir  cette  reproduction  lorsqu’il  s’agit  de  mé- 
dailles, en  opérant,  soit  sur  la  médaille  elle-même  qui,  servant 
d’électrode  négatif,  donne  en  creux  un  modèle  qu’on  met  de  nou- 
veau en  expérience  pour  avoir  l’image  en  relief,  soit,  si  on  craint 
d'altérer  le  modèle,  sur  l'empreinte  de  la  médaille  prise  par  les 
moyens  et  avec  les  précautions  que  nous  avons  indiquées.  On 
obtient  ainsi  des  spécimens  de  la  médaille  tellement  parfaits 
qu'il  est  souvent  difficile  de  les  distinguer  de  l’original.  On  peut 
en  outre  les  bronzer,  les  argenter  on  les  dorer  suivant  les  pro- 
cédés indiqués.  Lorsqu’il  s’ngit  de  la  reproduction  d'un  objet 
de  sculpture,  il  est  rare  qu'on  puisse  l'obtenir  d’une  seule  pièce, 
sauf  dans  le  cas  où  il  s’agirait  d’une  statuette  de  très-petite  di- 
mension. En  général  on  prend  les  moules  en  creux  des  diffé- 
rentes parties  du  modèle , puis  on  les  revêt  intérieurement  de 
plombagine  et  on  les  réunit  ensemble  avec  de  la  cire  ou  du 
plâtre  rendu  imperméable,  de  manière  à former  une  espèce  de 
vase  creux  propre  à recevoir  la  dissolution.  Il  faut  faire  usage 
ici  d’une  forte  pile  et  d’une  solution  peu  concentrée  pour 
que  le  courant  s'y  dissémine  également  partout,  et  donner 
par  cette  même  raison  à la  pièce  de  cuivre  qui  sert  d’électrode 
positif  une  étendue  aussi  grande  que  possible. 

Quand  on  a obtenu  les  diverses  pièces  galvanoplastiques  du 
modèle,  il  faut  les  souder  ensemble,  ce  qu’on  peut  faire  en 
faisant  une  soudure  à l’argent  ou  à l’étain,  qu’on  recouvre 
ensuite  d'une  couche  de  cuivre.  C'est  ce  moyen  qu’on  a été 
obligé  d’employer  pour  réunir  ensemble  les  deux  faces  d'uDe 
médaille,  qui  ne  peuvent  être  naturellement  reproduites  que 
séparément.  La  galvanoplastie,  lorsqu’elle  est  appliquée  à la 
reproduction  d’objets  de  sculpture  d’une  dimension  considéra- 
ble, exige  le  concours  de  l'art  du  fondeur,  soit  pour  opérer 
convenablement  la  réunion  des  pièces,  soit  pour  la  fabrication 
de  certaines  parties  que  la  galvanoplastie  est  impuissante  à 
produire  convenablement.  C'est  sur  cette  base  qu’était  fondé 
le  grand  établissement  du  duc  de  Leucblembergà  Saint-Péters- 
bourg, dans  lequel  on  se  proposait  de  reproduire  des  statues 
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colossales.  Quoique  le  but  qu'on  avait  en  vue  ait  été  atteint,  il 
paraîtrait  cependant  que  les  résultats  n’ont  pas  été  aussi  satis- 
faisants qu’on  l’espérait.  Le  pri*  élevé  de  ce  mode  de  fabrica- 
tion, lorsqu’on  opère  sur  une  grande  échelle,  est  l une  des  prin- 
cipales causes  qui  l’ont  fait  abandonner;  mais  il  y a plus,  il 
paraîtrait  que  les  produits  de  la  galvanoplastie  ne  sont  pas 
susceptibles  de  résister,  à beaucoup  près,  aussi  bien  que  ceux 
du  fondeur  aux  injures  du  temps;  ce  qui  tient  probablement  à 
ce  que  l’agrégation  des  particules  de  cuivre  se  fait  moins  bien  à 
froid  qu’à  chaud.  Toutefois,  la  galvanoplastie  a reproduit  déjà 
un  très-grand  nombre  de  chefs-d  œuvre  de  la  statuaire  et  de 
la  sculpture,  des  bustes,  des  statues  en  pied  de  grandeur  na- 
turelle et  même  de  plus  de  dix  pieds  de  haut,  une  foule  de  bas- 
reliefs  et  autres  objets  sculptés,  qui  ont  été  l’objet  de  l’admira- 
tion dans  l’Exposition  universelle  de  1855;  mais  il  me  parait 
difficile  quelle  remplace  l’art  du  fondeur  pour  les  grands  mo- 
numents artistiques  destinés  à figurer  en  plein  air.  Ces  divers 
objets  sont  en  cuivre,  quoiqu’on  ait  fabriqué  des  bas-reliefs  en 
argent;  mais  on  peut,  ce  qui  revient  au  même  pour  l’appa- 
rence, et  c’est  bien  plus  économique1,  recouvrir,  au  moyen  de 
la  pile,  les  ouvrages  en  cuivre  d’un  plaqué  en  argent,  qui 
réussit  extrêmement  bien.  Quand  on  préfère  laisser  le  cuivre  à 
nu,  il  convient,  dans  bien  des  cas,  de  lui  donner  une  couleur 
de  bronze,  qui  fait  en  général  meilleur  effet  que  la  couleur  du 
cuivre  réduit  par  la  pile. 

Le  bronzage  s’opère  de  différentes  manières,  dont  la  plus 
simple  consiste  à frotter  le  cuivre  avec  de  la  plombagine;  puis 

1 M.  Figuier,  dan>  son  ouvrage  intéressant  sur  les  découvertes  scientifiques,  re- 
marque avec  raison  que  dans  ['.intérêt  de  l'art  et  de  laconservation  des  beaux  ouvrages 
qui  lui  sont  dus,  il  est  Lien  préférable  que  la  matière  employée  ne  soit  pas  d’un 
prix  trop  élevé.  L’artiste  peut  ainsi  multiplier  beaucoup  plus  les  produits  de  son 
imagination,  n'étant  pas  arrêté  par  la  forte  dépense  qui  résulte  pour  lui  de  l'em- 
ploi des  métaux  précieux,  de  l'argent  par  exemple  ; èt  d’un  autre  côté,  les  chefs- 
d'œuvre  ne  risqueront  plus,  comme  cela  se  voit  trop  souvent  en  temps  de  révo- 
lution, d'étre  réduits  en  lingots.  Aussi  remarque-t-on  que  toutes  les  œuvres 
sculpturales  exécutées  en  brome  dans  les  deux  derniers  siècles  nous  ont  élé 
conservées,  tandis  que  celles  en  argent,  dont  II  y avait  un  asseï  grand  nombre, 
ont  presque  totalement  disparu. 
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on  le  met  sur  le  feu  pour  le  chauffer  légèrement.  Une  très-fai- 
ble solution  d'ammoniaque  ou  de  sulfate  de  potasse  donne 
aussi  au  cuivre  une  belle  couleur  bronze.  On  parvient  à obte- 
nir une  teinte  de  bronze  florentin  fort  belle  en  chauffant  sim- 
plement l’objet  en  cuivre,  par  exemple  uue  médaille,  jusqu’à 
une  certaine  température;  il  faut  avoir  soin  seulement  que  le 
chauffage  se  fasse  également  sur  tous  les  points,  afin  que  l'oxy- 
dation, qui  est  la  cause  du  phénomène,  soit  uniforme  sur  toute 
la  surface. 

De  la  même  manière  qu’on  reproduit  des  médailles,  on  peut 
avec  la  galvanoplastie  reproduire  des  cadrans  de  montres 
plus  ou  moins  ciselés  ou  ornés  ; il  faut  pour  cela  se  servir  d’un 
cadran  modèle,  qu’il  est  préférable  d’avoir  en  or  ou  en  argent, 
parce  que  ces  métaux  sont  ceux  sur  lesquels  on  obtient  le  plus 
beau  guillocbé  sans  nuances  et  qui  se  coupent  le  mieux  sous  le 
burin  du  graveur;  on  peut  également  fabriquer  ainsi  les  fonds 
de  boîtes  de  montres.  Nous  ne  pourrions,  sans  nous  étendre 
outre  mesure,  énumérer  toutes  les  formes  d’application  qu’of- 
fre la  galvanoplastie;  mais,  si  nous  ne  pouvons  entrer  dans 
tous  ces  détails,  il  nous  sera  permis  de  citer  M.  Boquillon, 
comme  étant  une  des  personnes  qui  ont  le  plus  contribué  à 
perfectionner  cet  art  nouveau  par  divers  procédés  pratiques 
qu’il  a imaginés. 

Au  lieu  de  reproduire,  au  moyen  d'un  moule,  des  objets 
d’art,  on  peut  vouloir  seulement  les  recouvrir  d’une  couche  de 
cuivre,  pour  leur  donner  un  air  massif  et  leur  permettre  de 
résister  à l’action  de  l’air  et  de  l’humidité.  Tel  est  par  exemple 
le  cas  pour  de  petites  statuettes  et  autres  ouvrages  modelés  en 
plâtre;  il  faut  commencer  par  rendre  leur  surface  conductrice 
à l’aide  de  la  plombagine  ou  d'une  poudre  métallique;  puis 
ou  les  plonge  dans  l’un  des  appareils  que  nous  avons  dé- 
crits. Alin  d’obtenir  que  l'épaisseur  du  dépôt  soit  uniforme,  ce 
qui  est  essentiel  pour  conserver  aux  différentes  parties  en  relief 
de  l’objet  leurs  proportions  relatives,  on  doit  chercher  à don- 
ner à la  lame  de  cuivre  qui  sert  d'électrode  positif  une  forme 
aussi  analogue  que  possible  à celle  que  présenterait  une  em- 
preinte prise  sur  le  modèle.  Diverses  autres  précautions  sont 
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nécessaires  quand  l'objet  est  d'une  dimension  considérable, 
comme  par  exemple  de  procéder  par  des  opérations  succes- 
sives en  recouvrant  d’un  vernis  isolant  les  parties  où  l’épais- 
seur de  la  couche  de  cuivre  est  suffisante  pour  augmenter  cette 
épaisseur  dans  les  autres.  Quand  il  s'agit  de  recouvrir  de  cui- 
vre des  insectes,  des  fruits,  il  suffit  de  les  enduire  de  plomba- 
gine et  d'enfoucer  quelque  part  une  épingle,  qui  sert  à établir 
la  communication  avec  le  pôle  négatif  de  la  pile. 

L'une  des  plus  importantes  et  les  plus  élégantes  applications 
de  la  galvanoplastie  est  celle  qui  concerne  ce  qu'on  peut  nom- 
mer l’éleclrotypie , c'est-à-dire  la  reproduction  de  planches 
destinées  à la  gravure  ou  à l’impression.  M.  Spencer,  comme 
nous  l’avons  dit,  s'était  beaucoup  occupé  de  cet  objet,  et  l’i- 
dentité parfaite  des  empreintes  obtenues  ainsi  avec  les  modèles 
jusqu’au  point  que  les  lignes  les  plus  délicates,  même  celles 
qui  ne  sont  visibles  qu’au  microscope,  étaient  reproduites,  avait 
fait  penser  que  ce  procédé  serait  précieux  pour  la  reproduction 
des  planches  gravées  en  cuivre  et  en  acier.  Le  dessin  gravé 
étant  en  creux,  il  faut  commencer  par  obtenir  un  moule  en 
relief,  avec  lequel  on  se  procure  un  moule  en  creux  semblable 
à l’original.  Pour  éviter,  ce  qui  est  assez  difficile,  l'adhérence 
entre  l'original  et  le  moule  en  relief,  on  peut  employer  divers 
moyens,  tels  que  de  recouvrir  sa  surface  d’une  pellicule  mince 
d’un  corps  gras  ou  de  cire  en  la  frottant  à chaud  avec  ces 
corps,  tels  que  de  placer  la  plaque  dans  un  lieu  frais  pendant 
vingt-quatre  heures,  ce  qui  détermine  la  formation  d’une  cou- 
che d'air  assez  forte  pour  empêcher  l’adhérence.  M.  Mathiol 
des  États-Unis  a proposé  d’employer  la  vapeur  d’iode,  dont 
nous  avons  déjà  vu  l’efficacité  dans  ce  cas  ; mais  alors,  pour 
que  son  ell’et  soit  uniforme  et  s’exerce  également  sur  toutes 
les  parties  de  la  planche  gravée,  il  faut  commencer  par  ar- 
genter celle-ci.  Pour  préparer  ses  plus  grandes  planches  de 
10  pieds  carrés  de  surface,  M.  Mathiol  emploie  la  dissolution 
d’un  grain  (O8, 065)  d'iode  dans  20, 000. grains  d’alcool  concen- 
tré. La  délicatesse  des  traits  de  la  plaque  est  si  peu  diminuée 
par  l'emploi  de  ce  moyen  chimique  de  prévenir  l'adhérence, 
que  M.  Mathiot  a pu  électrotyper  sept  fois  eu  relief  et  en  creux 
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successivement  une  même  planche  gravée , sans  qu’on  ait  pu 
apercevoir  la  moindre  différence  entre  la  dernière  reproduction 
et  l’original.  Les  grandes  cartes  des  eûtes  de  l’Amérique  ont  été 
reproduites,  par  ce  procédé  électrotypique.  Il  faut  dans  ces 
opérations,  avoir  soin  de  placer  les  planches  liorizontalement  et 
d'opérer  lentement,  aün  d’obtenir  un  dépût  de  cuivre  suflisam- 
ment  compacte  et  dur.  Si  les  planches  sont  en  acier,  comme 
elles  ne  peuvent  être  plongées  dans  aucune  des  dissolutions  de 
cuivre  sans  être  attaquées,  on  doit  obtenir  la  première  épreuve 
en  argent,  et  alors  on  peut  avoir  la  contre-épreuve  eu  cuivre; 
mais  le  résultat  de  celte  manière  d’opérer  n’est  pas  toujours 
satisfaisant. 

Quoique  la  reproduction  d’une  planche  par  le  dépût  direct 
du  cuivre  soit  le  mode  qui  paraisse  donner  les  meilleurs  résul- 
tats, cependant  il  est  des  cas,  et  en  particulier  lorsqu’il  s’agit 
de  planches  d’acier,  où  il  est  préférable  de  se  procurer  un 
moule  en  prenant  l'empreinte  de  la  planche  gravée  avec  de  la 
cire  ou  de  la  gutla-percha,  ou  mieux  encore  avec  une  lame  de 
plomb  bien  décapée.  A cet  eiïet,  ou  place  cette  lame  dans 
une  presse  à imprimer  en  taille-douce  au-dessus  de  la  planche 
gravée,  et  on  la  recouvre  d’une  plaque  de  fer. 

On  peut  également  reproduire  des  planches  gravées  sur  bois, 
et  pour  cela  on  commence  par  prendre  une  copie  en  creux  en 
recouvrant  la  surface  supérieure  de  la  planche  d'une  couche 
de  plombagine,  et  sa  surface  inférieure  ainsi  que  ses  côtés  avec 
de  la  cire  ou  de  la  graisse,  pour  empêcher  l’absorption.  Ce  pro- 
cédé est  précieux  pour  multiplier  en  cuivre  les  gravures  sur 
bois,  les  vignettes  et  les  ornements  divers  qu'on  emploie  dans 
l’imprimerie,  et  qui  sont  connus  sous  le  nom  de  clichés. 

Tous  les  procédés  que  nous  venons  de  décrire,  et  d’autres 
encore  analogues  sur  lesquels  il  serait  inutile  d'insister,  con- 
sistent à faire  déposer  du  cuivre  galvauoplastiquement,  soit  sur 
des  planches  gravées  en  creux  pour  avoir  des  contre-épreuves 
en  relief  sur  lesquelles  on  opère  un  second  dépôt  qui  donne 
une  planche  semblable  à l’original,  soit  directement  sur  des 
moules  en  relief  préparés  par  les  moyens  indiqués. 

Il  nous  reste  à parler  de  quelques  modes  de  reproduction  des 
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dessins  qui  donnent  de  beaux  résultats.  Ainsi  M.  le  duc  de  Leuch- 
temberg  a eu  l’idée  de  remplacer  l’encre  d’imprimerie , avec 
laquelle  on  couvre  la  planche  de  cuivre  dont  on  veut  avoir 
une  copie,  par  un  mélange  de  résine  de  Damara,  de  rouge  de 
fer  et  d’essence  de  térébenthine,  et  avec  lequel  il  fait  tirer  une 
épreuve  sur  papier  très-mince.  Cette  épreuve  encore  fraîche  est 
appliquée  sur  une  planche  de  cuivre  ou  d'argent  poli,  de  sorte 
que  le  dessin  touche  à la  plaque,  et,  après  la  dessiccation,  on 
enlève  le  papier  au  moyen  de  l’eau,  pour  ne  laisser  que  le  des- 
sin marqué  à l'encre  sur  la  surface  du  cuivre.  Kn  reproduisant 
cette  planche  par  le  procédé  électrotypique,  on  obtient  une  plan- 
che en  creux  propre  au  tirage  sous  la  presse  en  taille-douce. 

C’est  sur  un  principe  semblable  que  repose  le  plus  remar- 
quable sans  contredit  des  procédés  électrotypiques,  auquel 
M.  de  Kobell  de  Munich,  son  inventeur,  a donné  le  nom  de  yal- 
vanoyraphie.  On  fait  au  lavis,  sur  une  plaque  de  cuivre  argentée, 
le  dessin  qu’on  veut  reproduire  avec  une  couleur  unique,  telle 
que  de  l’encre  un  peu  épaisse,  ou  mieux  encore  avec  une  cou- 
leur à l’encaustique  préparée  au  moyen  d une  dissolution  de  cire 
dans  l’essence  de  térébenthine  ou  dans  du  baume  de  copahu  '. 
On  peut  aussi  se  servir  simplement  d’une  couleur  composée  avec 
du  crayon  lithographique  de  l’espèce  la  plus  dure,  pulvérisé  et 
délayé  dans  de  l’eau  distillée.  Les  tons  forts  sont  donnés  par  les 
plus  grandes  épaisseurs  de  couleurs,  les  demi-teintes  par  les 
épaisseurs  moindres,  et  les  lumières  par  l’absence  de  toute 
couleur;  c'est  ainsi  que  l’on  forme  des  dessins.  Saus  nous  arrê- 
ter à divers  détails  relatifs  à la  manière  de  perfectionner  le 
dessin  de  façon  à obtenir  les  clairs  et  les  ombres  ainsi  que 
leurs  diverses  nuances,  nous  nous  bornerons  à ajouter  que 
c'est  sur  ce  dessin  qu'on  dépose  par  la  galvanoplastie  une  cou- 
che de  cuivre  assez  épaisse  pour  former  une  planche  capa- 
ble de  résister  à la  pression , et  qui  présente  en  creux  tous 
les  traits  depuis  les  plus  forts  jusqu’aux  plus  lins,  ce  qui  la 
rend  apte  à servir  pour  la  gravure. 

1 M.  de  Kobell  « est  aussi  servi  avec  succès  d'une  couleur  composée  d'essence 
de  térébenthine,  tenant  en  dissolution  de  la  résine  de  Damara  et  colorée  avec  du 
peroxyde  de  fer. 
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On  peut  encore,  au  lieu  de  faire  un  dessin  sur  une  planche 
en  cuivre , y appliquer  mécaniquement  l'objet  même  qu'on 
veut  reproduire,  après  avoir  eu  soin  de  l’enduire  d’un  mélange 
de  térébenthine. et  d'esprit-de-vin,  pour  le  fixer  et  l’étendre 
mieux  sur  la  planche.  On  place  au-dessus  une  lame  de  plomb 
pur  et  décapé,  et  on  presse  le  tout;  ce  corps  laisse  une  em- 
preinte en  creux  sur  le  plomb  ; on  dépose  alors  sur  cette  lame, 
par  voie  galvanopl&stique,  une  plaque  de  cuivre  qui  produit 
en  relief  l’objet  pressé;  et  si  l'on  fait  un  second  dépôt  sur  cette 
plaque,  on  a une  planche  de  cuivre  en  creux  propre  à donner  à 
l’impression  une  épreuve  de  l’objet.  C’est  par  ce  procédé  que 
MM.  Auer  et  Worring,  à Vienne, ont  reproduit  avec  une  exacti- 
tude et  une  vérité  frappantes  des  objets  de  toute  nature,  des 
dentelles,  des  broderies , des  fleurs,  des  feuilles  d’arbre,  des 
plantes  entières,  des  fossiles,  des  insectes,  etc.  Tous  ces  objets 
sont  reproduits  avec  leurs  couleurs  et  leur  relief  naturel,  ou 
simplement  en  noir.  11  fauL  une  grande  habileté  pour  bien  en- 
crer les  planches  lorsqu’il,  s’agit  de  les  imprimer  en  plusieurs 
couleurs.  On  peut  se  servir  de  la  première  planche  en  cuivre 
qu'on  obtient  et  qui  est  en  relief,  sans  avoir  besoin  de  recourir 
à la  contre-épreuve  en  creux.  Seulement,  pour  l’imprimer,  on 
pose  la  couleur  au  moyen  du  rouleau  à encrer,  au  lieu  de  la 
frotter  dans  les  profondeurs,  comme  cela  se  pratique  pour  celle 
en  creux. 

L’exactitude  et  la  délicatesse  avec  lesquelles  la  couche  galva- 
noplaslique  reproduit  les  moindres  détails  de  la  planche 
sur  laquelle  on  la  dépose,  ont  fait  penser  à M.  Kizean  qu’on 
pouvait  obtenir  une  gravure  des  épreuves  daguerriennes  en 
déposant  du  cuivre  sur  la  surface  de  la  plaque  où  se  trouve  l'i- 
mage. On  trouve  en  effet  sur  le  cuivre  une  image  semblable  à 
celle  de  l’original,  mais  symétrique  comme  si  elle  était  vue 
dans  un  miroir.  Cet  ellet  est  dû  à ce  que  sur  la  plaque  daguer- 
rienne  les  ombres  sont  formées  par  les  parties  polies  de  la  pla- 
que, et  les  clairs  par  les  parties  mates;  or,  la  surface  de  la 
plaque  galvanoplastique  se  trouve  aussi  polie  là  où  elle  corres- 
pond au  poli  de  la  plaque  daguerrienne,  et  mate  là  où  cette  pla- 
que e»t  mate.  Seulement,  pour  éviter  l’adhérence  du  cuivre  à 
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la  plaque  daguerrienne,  il  est  nécessaire  de  fixer  au  chlorure 
d'or  l'image  positive  déposée  sur  la  plaque.  Ce  procédé,  qui 
équivaut  au  dépôt  d’une  couche  d’or  infiniment  mince  sur  l’é- 
preuve daguerrienne,  permet  de  plonger  celle-ci  impunément 
dans  le  bain  de  sulfate  de  cuivre. 

M.  Grove  a cherché  à transformer  d'une  manière  immédiate 
les  plaques  daguerriennes  en  planches  gravées;  mais  alors  ce 
n’est  plus  en  faisant  déposer  sur  leur  surface  une  couche  de 
cuivre  galvanoplastique,  mais  en  plaçant  au  contraire  la  pic- 
que  daguerrienne  au  pôle  positif  d’une  pile  voltaïque  dans  des 
dissolutions  qui  attaquent  l’argent  et  non  le  mercure.  Après  beau- 
coup d'essais  faits  conjointement  avec  M.  Gassiot,  M.  Grove  a 
trouvé  que  la  dissolution  la  meilleure  était  un  mélange  d’un  vo- 
lume il  eau  distillée  et  de  deux  volumes  d'acide  hydrochlorique. 
Ces  deux  physiciens  placent  la  plaque  dans  une  auge  remplie  de 
cet  acide  en  y plongeant  parallèlement  une  lame  de  platine  de 
même  dimension,  qui  sert  d’électrode  négatif  et  quoi?  a soin 
de  platiniser,  pour  empêcher  que  l'hydrogène  n’adhère  sur  un 
point  quelconque  de  sa  surface,  ce  qui  ferait  que  la  partie  corres- 
pondante de  la  plaque  daguerrienne  éprouverait  une  moindre 
action.  Il  faut  avoir  soin  de  vernir  avec  une  solution  de  gomme 
laque  le  dos  et  les  bords  de  la  plaque  daguerrienne.  Quand  on 
enlève  la  plaque  et  qu'on  l'a  lavée  avec  de  l’eau  distillée  on 
trouve  quelle  présente  un  beau  dessin,  couleur  de  terré  de 
Sienne,  de  l'image  originale;  effet  qui  provient  de  ce  que  le 
chlore  qui  se  dégage  de  sa  surface,  en  attaquant  les  parties  de 
cette  plaque  où  l'argent  est  à nu,  produit  un  sous-chlorure  de 
couleur  foncée.  Pour  le  faire  disparaître,  on  plonge  la  plaque 
dans  une  solution  très-faible  d’ammoniaque,  et  on  frotte  dou- 
cement la  surface  avec  du  coton  très-mou  jusqu’à  ce  que  le 
dépôt  soit  dissous;  ou  lave  ensuite  et  on  sèche  avec  soin.  On  a 
alors  une  planche  qui  représente  la  gravure  parfaite  du  dessin 
original,  et  qui  donne  par  conséquent  une  image  positive.  Seu- 
lement il  faut  beaucoup  de  précautions  si  l’on  veut,  pour  avoir 
une  bonne  impression,  obtenir  une  gravure  suffisamment  pro- 
ionde  et  qui  pourtant  ne  le  soit  pas  assez  pour  que  les  lignes 
empiètent  les  unes  sur  les  autres,  ce  qui  altérerait  la  beauté 
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des  images.  Ce  11'cst  que  par  une  longue  expérience  et  après 
quelques  tàtonnemeuts  que  MM.  Grovo  et  Gassiot  sont  parve- 
nus à déterminer  la  quantité  et  l'intensité  du  courant,  la  dis- 
tance entre  les  deux  plaques  servant  d’électrodes,  et  enfin  la 
durée  de  l’opération,  les  plus  propres  à assurer  le  succès  du 
résultat.  Uu  couple  de  Grovc,  comme  source  d’électricité, 
5 millimètres  de  distance  entre  les  deux  plaques,  2a  à 30  se- 
condes pour  la  durée  de  l’opération,  quitte  à replonger  encore 
la  plaque  quelques  secondes  si  ce  temps  n'a  pas  suffi,  telles 
sont  les  données  qui  résultent  des  recherches  des  deux  physi- 
ciens. Ajoutons  que  les  planches  gravées  ainsi  sont  d'une  telle 
finesse,  quelles,  résistent  difficilement  à l’action  de  la  presse, 
ce  qui  fait  que  le  nombre  des  épreuves  qu’on  peut  en  tirer  est 
très- limité. 

M.  Smee  a eu  aussi  l’idée  de  placerai!  pèle  positif  d’une  pile 
formée  de  1 à 2 couples,  et  de  plonger  dans  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre,  une  planche  de  cuivre  recouverte  d'une  cou- 
che de  vernis  destinée  à la  gravure  à l'eau-forte,  remplaçant 
ainsi  par  l’action  de  l'oxygène  et  de  l’acide  dégagés  à sa  surface, 
celle  de  l’acide  nitrique  étendu  sur  le  cuivre  mis  à nu  avec  la 
pointe  fine.  11  faut  avoir  soin  que  la  plaque  qui  sert  d’électrode 
négatif  ne  soit  pas  plus  grande  que  la  positive.  On  peut,  avec 
quelques  précautions,  déterminer  par  ce  mode  de  gravure  des 
traits  plus  ou  moins  profonds,  ce  qui  fait  qu’on  obtient  très- 
facilement  des  gradations  du  clair  à l'obscur.  M.  Walter,  qui 
s’est  beaucoup  occupé  des  questions  relatives  à la  galvanogra- 
phie,  art  dans  lequel  il  a introduit  plusieurs  perfectionnements 
de  détail,  avait  imaginé,  pour  obtenir  une  bonne  gravure,  de 
déposer  sur  une  plaque  en  cuivre,  préalablement  trempée  dans 
l’acide  nitrique  étendu,  une  épreuve  toute  fraîche  d’une  plan- 
che gravée;  au  moyen  de  la  presse,  on  détermine  le  transport 
de  l’encre  de  l'épreuve  sur  la  planche  de  cuivre.  Puis  on  dore 
légèrement  cette  planche  avec  le  courant  électrique;  l’or  ne  se 
dépose  pas  sur  les  parties  revêtues  d’encre,  mais  seulement  sur 
le  cuivre;  ou  lave  avec  l'essence  de  térébenthine,  qui  dissout 
Veucre  grasse  et  met  à nu  le  cuivre  dans  tous  les  points  que 
recouvrait  cette  encre.  On  place  alors  dans  le  sulfate  de  cuivre 
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la  planche  ainsi  préparée  en  la  faisant  communiquer  au  pôle 
positif,  et  on  obtient  de  cette  manière  une  gravure  excellente. 


Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujels  traités  dans  ce  chapitre. 
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CHAPITRE  III. 


APPLICATIONS  PHYSIOLOGIQUES,  SOIT  THÉRAPEUTIQUES. 


$ I.  Coup  d’œil  général  >ur  l’application  de  l’électricité  à l'art 
de  guérir,  et  description  dea  appareils  emploies. 


L’effet  que  produit  sur  tout  corps  organisé,  et  en  particulier 
sur  le  corps  humain,  une  décharge  électrique,  fut,  parmi  les 
phénomènes  qui  sont  dus  à l’électricité,  un  de  ceux  qui  attirè- 
rent le  plus  vite  l’attention  des  savants  immédiatement  après  la 
découverte  de  la  machine  électrique  et  de  la  bouteille  de  Leyde. 
Ainsi,  dès  l’année  1748,  Jallabert  à Genève  eut  l’idée  de  sou- 
mettre quelques  malades  à un  traitement  électrique  eu  tirant 
des  étincelles  des  différentes  parties  de  leur  corps,  qu’il  appro- 
chait du  conducteur  d’une  machine  électrique.  Il  crut  recon- 
naître que  l’électrisation  activait  la  circulation  du  sang,  qu’elle 
était  capable  de  réveiller  la  sensation  endormie  et  de  rappeler 
au  mouvement  un  organe  paralysé,  et  qu’elle  déterminait  des 
mouvements  convulsifs  involontaires.  Il  réussit,  sinon  à gué- 
rir, du  moins  à améliorer  considérablement  l’état  d’un  homme 
qui  avait  le  bras  droit  paralysé,  surtout  du  sentiment,  et  dont 
la  main  et  l’avant-bras  étaient  atrophiés,  en  l’électrisant 
soit  par  étincelles,  soit  aussi  par  de  fortes  commotions.  Plus 
tard,  l’abbé  Sans  et  Sigaud  de  la  Fond  obtinrent  un  assez 
grand  nombre  de  cas  de  guérisons  de  paralysies  plus  ou  moins 
complètes.  En  1781,  Mauduyt  publia  plusieurs  observations, 
desquelles  il  concluait  que  l’application  de  l’électricité  était 
favorable  dans  les  paralysies  et  dans  tous  les  cas  où  il  convient 
de  fluidilier  les  liquides  et  de  donner  du  ton  aux  solides.  Il 
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appliquait  en  général  l’électricité  sous  forme  de  bain  électri- 
que, c’est-à-dire  en  plaçant  le  patient  sur  un  tabouret  isolant 
et  en  le  mettant  en  communication  avec  le  conducteur  d’une 
machine  électrique.  L’effet,  s’il  y en  avait  réellement  un,  ne 
pouvait  provenir  que  de  l’écoulement  de  l’électricité  dans  l’air. 
Aussi  a-t-ou  dès  lors,  dans  ce  mode  de  traitement,  tiré  des  étin- 
celles des  différentes  parties  du  corps  de  celui  qu'on  veut  élec- 
triser en  en  approchant  des  conducteurs  métalliques  non  iso- 
lés, ou  simplement  la  main  de  l’opérateur,  ou  encore  des 
brosses  formées  de  nombreux  fils  métalliques,  pour  faire  sortir 
l’électricité  de  plus  de  points  à la  fois.  G'est  surtout  pour  gué- 
rir les  paralysies  qu'on  appliquait  ce  mode  d’électrisation. 
L'abbé  Berlholon,  Mazars  de  Cazelles  à Toulouse,  Cavallo  en 
Angleterre,  et  bien  d'autres  auteurs,  citent  un  assez  grand 
nombre  de  cas  de  guérisons  opérées  par  l'électricité,  mais  bien 
des  cas  d’insuccès  également.  Toutefois,  ce  qui  frappe  dans  ces 
travaux,  et  en  particulier  dans  ceux  de  Berlholon,  ce  sont  les 
fausses  idées  théoriques  sur  lesquelles  on  s’appuyait.  Le  fait  est 
que,  loin  de  se  généraliser,  l’application  médicale  de  l'électri- 
cité était  tous  les  jours  plus  abandonnée,  jusqu'au  moment  où 
l’on  essaya  de  l'employer  sous  forme  de  courant  produit  par  la 
pile  Voltaïque.  Mais,  avant  de  passer  à ce  nouveau  mode  d'ap- 
plication, nous  devons  ajouter  qu’on  avait  essayé  de  se  servir 
de  l’électricité  condensée,  telle  quelle  se  trouve  par  exemple 
dans  une  bouteille  de  Leyde,  en  faisant  passer  la  décharge  à 
travers  une  partie  du  corps.  Ces  commotions  très-fortes  ne  sont 
pas  innocentes;  elles  peuvent  faire  assez  de  mal  en  ébranlant 
tout  le  système  nerveux,  comme  aussi  dans  quelques  cas  on  les 
a vu  produire  des  guérisons  remarquables.  Ce  genre  d’action  est 
en  diminutif  semblable  àcelui  de  laloudre,  dont  la  chute  est  le 
plus  souvent  mortelle  pour  celui  qui  y est  exposé,  mais  qu’on 
a vu  quelquefois,  quoique  rarement,  produire,  la  guérison  de 
paralysies  invétérées.  Nous  reviendrons  sur  les  effets  mêmes  de 
la  foudre  quand  nous  nous  occuperons  de  l’influence  de  l'élec- 
tricité atmosphérique  sur  l’organisme  vivant.  Remarquons  seu- 
lement que  M.  Thillave  donna  eu  1803  un  assez  grand  nombre 
de  préceptes  utiles  sur  l’application  médicale  de  l’électricité 
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ordinaire;  préceptes  qui  sont  suivis  encore  aujourd’hui,  et  qui 
sont  extrêmement  simples,  tels  que  se  servir  de  brosses  métalli- 
ques tenues  par  un  manche  isolant  et  mises  en  communication 
avec  le  conducteur  de  la  machine;  donner  d abord  1 électricité 
la  plus  faible,  et  l'augmenter  graduellement  jusqu’à  la  dose  que 
le  malade  peut  supporter;  ne  pas  empêcher,  quand  on  appli- 
que l’électrisation,  l’emploi  d’autres  procédés  agissant  dans  le 
même  sens,  tels  que  frictions,  vésicatoires,  purgatifs,  etc. 

L’idée  d’appliquer  le  galvanisme,  soit  l’électricité  de  la  pile, 
à la  thérapeutique,  doit  remonter  jusqu'aux  expériences  si  re- 
marquables do  M.  de  Humboldt  sur  l’irritation  galvanique  des 
fibres  musculaires  et  nerveuses.  Mais  Aldini,  élève  de  Gnlvani, 
est  le  premier  qui  se  soit  occupé  directement  de  1 application 
du  galvanisme  à la  médecine,  à laquelle  il  consacra  la  plus 
grande  partie  de  son  ouvrage,  publié  à Bologne  en  1804,  sous 
lo  titre  d 'Essai  théorique  et  expérimental  sur  le  galvanisme. 
(ialvani  avait  déjà,  il  est  vrai,  dans  ses  importantes  recherches 
électro-physiologiques,  entrevu  ce  genre  d’application9,  mais  il 
u’en  avait  pas  poursuivi  la  réalisation.  On  trouve  dans  les  tra- 
vaux d’ Aldini,  au  milieu  d’idées  théoriques  inadmissibles,  un 
assez  grand  nombre  de  faits  curieux  sur  les  effets  de  1 électri- 
cité dans  les  nombreux  cas  pathologiques  où  l’auteur  1 avait 
appliquée  ; néanmoins,  il  n’en  résulta  pas  qu’elle  pût  prendre 
rang  dans  les  moyens  curatifs  généralement  adoptés  ; toutefois, 
les  essais  continuèrent.  Sarlandières  se  servit,  pour  introduire 
le  courant  plus  sûrement  dans  l’intérieur  du  corps,  de  1 acu- 
puncture, dans  le  traitement  de  la  goutte,  du  rhumatisme  et 
des  affections  nerveuses;  il  énonça  également  le  premier  l’idée, 
qui  fut  mise  à exécution  par  Pétrequin,  d'employer  ce  moyen 
pour  le  traitement  des  anévrismes.  Deux  ou  plusieurs  aiguilles 
fines  d’acier  ou  de  platine,  plantées  à travers  la  tumeur  ané- 
vrismale,  sont  mises  en  rapport  avec  les  deux  pôles  d’une  pile, 
ce  qui  produit  la  coagulation  du  sang  contenu  dans  la  dilata- 
tion artérielle  qui  caractérise  l’anévrisme,  et  par  suite  la  guéri- 
son. Cet  effet,  qui  est  plutôt  un  résultat  indirect  de  l'action  du 
courant  électrique,  puisqu’il  dépond  de  ses  propriétés  chimi- 
ques et  non  de  ses  propriétés  physiologiques,  est  du  même 
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genre  que  l'application  du  courant  au  traitement  des  calculs 
vésicaux  imaginé  par  Prévost  et  Dumas  ; nous  nous  en  occupe- 
rons d’une  manière  spéciale  dans  le  paragraphe  que  nous  con- 
sacrons à l'action  thérapeutique  indirecte  de  l'électricité. 

Nous  ne  pouvons  nous  arrêter  sur  les  nombreuses  publica- 
tions où  l’on  préconisait  l'électricité  comme  moyen  curatif.  En 
1828,  Fabré-l’alaprat  publia  une  traduction  d'un  ouvrage  de 
Labaume,  précédé  d’une  préface  dans  laquelle  le  traducteur 
rivalise  avec  l'auteur  sué  les  merveilleux  elfets  de  l'électricité, 
qui,  suivant  eux,  est  un  remède  souverain  pour  presque  toutes 
les  maladies.  Cependant  Labaume  admet  qu’il  ne  faut  pas  em- 
ployer le  galvanisme  pour  les  maladies  inflammatoires  aiguës 
et  les  excitations  nerveuses;  d'un  autre  oôté,  Fabré-Palaprat 
dit  avoir  réussi  à se. guérir  d'une  maladie  nerveuse  dont  il  était 
atteint  depuis  plusieurs  années,  en  introduisant  une  aiguille 
successivement  des  deux  côtés  du  crr\ne  dans  la  région  du  cer- 
velet sur  l'os  même,  et  une  autre  aiguille  dans  une  partie  ad- 
jacente. Les  deux  aiguilles  ayant  été  'mises  en  communication 
avec  les  pôles  d'uue  pile,  on  électrisa  par  commotion,  c’est-à- 
dire  en  interrompant  le  circuit  à des  instants  très-rapprochés, 
le  courant  étant  dirigé  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l’autre, 
et,  au  bout  de  plusieurs  mois  de  ce  traitement,  la  guérison  fut 
complète.  Magendie  a aussi  constaté  l'heureuse  influence  de 
l'électricité  voltaïque  daus  plusieurs  affections  nerveuses,  et  en 
particulier  dans  celles  de  l'organe  de  la  vue;  ses  expériences 
asssez  nombreuses  ont  donné  dans  bien  des  cas  des  résultats 
favorables;  il  a reconnu  que  l'électricité  voltaïque  agit  spécia- 
lement dans  les  névralgies,  surtout  quand  on  fait  passer  le  coa- 
rant  dans  le  trajet  du  nerf  malade. 

C’est  dans  les  cas  de  paralysie  en  général  que  l’application 
de  l’électricité  voltaïque  semble  avoir  donné  les  résultats  les 
plus  satisfaisants.  Lu  physicien  italien,  que  nous  avons  déjà  eu 
l’occasion  de  nommer  plus  d'une  fois,  M.  Marianini,  cite,  dans 
un  mémoire  publié  en  1833,  un  nombre  assez  considérable  de  cas 
de  paralysie  traités  au  moyen  de  l’électricité  voltaïque.  11  fait 
usage  de  piles  ordinaires,  cuivre  et  zinc,  à colonne,  chargées 
simplement  avec  des  rondelles  de  drap  humectées  d’eau  salée, 
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et  composées  d’un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  cou- 
ples (50  à 100),  suivant  les  circonstances.  Pour  donner  une 

idée  de  la  manière  dont  il  opère,  nous  citerons  le  cas  d’une 
jeune  femme  de  23  ans  dont  les  deux  jambes,  privées  de  mou- 
vement, n'éprouvaient  plus  aucune  sensation  depuis  l'extré- 
mité des  orteils  jusqu’aux  genoux,  quel  que  fût  l'objet  avec 
lequel  on  les  touchât,  qu’il  fût  chaud  ou  froid,  poiutu  ou  tran- 
chant. M.  Marianini  fit  d'abord  donner  150  secousses  à l’une 
des  jambes,  et  ensuite  un  nombre  égal  et  de  la  môme  manière 
à l’autre,  puis  300  secousses  à toutes  les  deux  simultanément, 
en  faisant  communiquer  l’un  des  pieds  avec  le  pôle  positif  de 
l’appareil,  et  l’autre  avec  le  pôle  négatif.  Oit  mettait  un  inter- 
valle d'une  ou  deux  secondes  entre  chaque  secousse,  et  un 
repos  de  deux  ou  trois  minutes  après  qu’on  en  avait  donné  40 
ou  50.  Quelques  légères  contractions  et  quelques  mouvements 
des  pietls  semblaient  accompagner  la  circulation  du  courant 
électrique.  Dans  l’intervalle  d’une  série  de  secousses  à la  sui- 
vante, on  faisait  quelquefois  circuler  le  courant  d'une  manière 
continue  à travers  les  membres  de  la  malade;  quelquefois  aussi 
on  électrisait  la  malade  en  mettant  l’extrémité  de  l’électrode 
négatif,  qui  se  terminait  en  pointe  aiguë,  en  contact  avec  l’en- 
droit de  la  jambe  dont  la  peau  semblait  la  plus  délicate  et 
qu'on  avait  humectée  avec  de  l’eau  salée.  La  malade  sentait 
alors  une  légère  douleur  semblable  à celle  qu’aurait  occasion- 
née une  piqûre;  ce  fut  la  première  sensation  qu’elle  éprouva 
depuis  le  commencement  de  la  maladie.  On  augmenta  chaque 
jour  le  nombre  des  commotions,  qui  fut  porté  jusqu’à  800 
ainsi  que  le  nombre  des  couples  de  la  pile,  qui  d’abord  de  58, 
s'éleva  jusqu'à  75.  Le  traitement  durait  une  heure  chaque 
jour;  ce  fut  seulement  douze  jours  après  qu’il  eut  été  com- 
mencé qu'on  aperçut  une  amélioration.  La  malade  éprouva 
successivement  différentes  sensations  en  même  temps  que  la 
possibilité  de  faire  quelques  mouvements,  et  au  bout  de  seize 
jours  elle  marchait  sans  fatigue  et  fut  électrisée  pour  la  der- 
nière fois.  Dans  ce  cas,  comme  dans  les  autres  cas  de  guérison 
que  cite  M.  Marianini,  on  abandonnait  le  traitement  électrique 
quand  on  voyait  que  la  malade  était  en  bonne  voie  de  guéri- 
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son,  et  oh  laissait  celle-ci  s'achever  toute  seule.  On  ne  peut 
nier  que  la  guérison  ne  fut,  sinon  en  entier,  du  moins  en 
grande  partie,  due  à l’application  de  l'électricité  voltaïque, 
quoique  cette  même  application  n’ait  pas  eu  de  résultats 
satisfaisants  dans  d’autres  cas  du  même  genre  traités  de  la 
même  manière  par  M.  Marianini,  qui  du  reste  continue  en- 
core (en  1857)  à se  servir  de  ce  même  traitement,  non  sans 
succès. 

M.  Nobili,  ayant  remarqué  dans  ses  recherches  électro-phy- 
siologiques que,  lorsqu’on  avait  donné  le  tétanos  à une  gre- 
nouille par  le  passage  d'un  courant  électrique,  on  parvenait  à 
détendre  ses  muscles  par  l’action  d’un  courant  contraire,  avait 
cru  en  conclure  qu’il  pourrait  arriver  que  l’action  d'un  cou- 
rant électrique  dirigé  dans  un  sens  déterminé,  servit  à 
calmer,  sinon  à guérir,  le  tétanos  chez  l’homme.  M.  Matteucci 
cite  en  effet  un  cas  dans  lequel  il  a obtenu  cette  guérison;  mais 
il  est  vrai  que  le  malade  mourut  ensuite  par  l’effet  des  accidents 
d’un  autre  genre  occasionnés  par  les  blessures  qui  avaient  dé- 
terminé le  tétanos.  Toutefois  il  ne  parait  pas  que  ce  moyen  cu- 
ratif ait  eu  plus  de  succès  que  tant  d’autres  essayés  dans  cette 
terrible  maladie  ; peut-être  cela  tient-il  à ce  qu’il  n'est  pas  en- 
core appliqué  convenablement. 

Au  milieu  de  tant  d’essais  et  de  résultats  contradictoires,  nous 
citerons  comme  représentant  bien  l’état  de  la  science,  sous  le 
rapport  de  l’application  thérapeutique  à l'époque  où  il  parut, 
un  article  de  MM.  Andral  et  Ratier,  publié  en  1831  dans  le 
Dictionnaire  de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques.  On  y trouve 
un  résumé  du  travail  de  M.  Andrieuxsur  l’électricité  médicale, 
dans  lequel  sont  énoncées  plusieurs  propositions  dont  la  prin- 
cipale est  la  suivante,  savoir  : Que  dans  l'étal  actuel  de  nos  con- 
naissances, l’électricité  produite  par  différents  appareils  peut 
être  introduite  dans  le  domaine  de  la  thérapeutique,  non  pas 
comme  un  moyen  spécifique  applicable  dans  tous  les  cas  sans 
distiuction,  mais  comme  un  agent  physique  extrêmement  puis- 
sant dont  les  effets  peuvent  èlre  prévus,  calculés,  modifiés  et  di- 
rigés avec  plus  de  prévision  que  ne  peuvent  l’être  la  plupart  des 
médicaments  counus,  et  avec  lequel  on  peut  susciter  dans  l’é- 
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conomie  les  phénomènes  les  plus  divers  et  par  conséquent 
remplir  un  très-grand  nombre  d’indications  curatives.  M.  An- 
drieux  restreint  beaucoup  le  cadre  des  maladies  dan#  lesquelles 
on  croyait  pouvoir  employer  l’électricité;  ainsi  il  croit  qu’il 
n'y  a que  les  effets  immédiats  de  l’électricité  sur  lesquels  on 
puisse  compter. 

Les  essais  se  multipliaient  aussi  bien  en  Italie-,  en  Angleterre 
et  en  Allemagne  qu’en  France.  M.  Rayer  introduisait, dèsd 830, 
une  pile  à auges  dans  son  service  à l’hApital  de  la  Charité  et  la 
faisait  servir  à traiter  des  paralysies  de  toute  espèce;  M.  Andral 
fit  employer  également  l’électricité  dans  plusieurs  maladies. 
Ou  se  servait  en  général  de  piles  à auges  d’un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  couples  faiblement  chargés,  On  essaya  aussi  eu 
Allemagne  et  en  Angleterre  l'application  de  l’électricité  dansles 
cas  d'accouohcments  laborieux  par  insul’lisance  des  contractions 
utérines;  mais  l’expérience  ne  justifia  point  les  espérances 
qu’on  avait  conçues. 

La  découverte  des  courants  d’induction  amena  une  nouvelle 
phase  importante  dans  l'électricité  médicale.  Nous  avons  vu 
que  dans  l’emploi  de  la  pile  on  cherchait,-  cl  c’est  ainsi  qu  opé- 
rait M.  Marianini,  à obtenir  une  série  de  secousses  imitant  la 
série  dcsétiucelles  électriques  plutôt  qu’un  courant  continu  dont 
l'effet  m'était  guère  sensible  qu’au  moment  de  son  établissement 
et  à l’instant  de  sa  cessation,  sauf  dans  quelques  cas,  comme 
lorsqu’il  s'agit  de  l’organe  de  la  vue.  Or,  les  courants  d in- 
duction qui  sont  une  série  de  courants  instantanés  se  succédant 
très-rapidement,  remplissaient  bien. mieux  que  les  courants  de 
la  pile  et  les  étincelles  électriques,  les  conditions  voulues,  en 
particulier  comme  stimulants,  puisqu’on  général  l’effet  physio- 
logique du  courant  n'a  lieu  qu’au  moment  de  son  établissement 
et  à celui  où  il  cesse.  Nous  avons  vu  l’effet  prodigieux  de  ces 
courants  sur  l’organisme  animal,  dans  les  expériences  de 
M.  Masson  qui  se  servait  du  courant  d’une  pile  qu’il  transmet- 
tait à travers  des  bobines  d'induction  et  qu’il  rendait  discon- 
tinu au  moyen  d’une  roue  électrique.  M.  Na'ff,  à Francfort, 
fut  un  des  premiers  à faire  usage  de  ces  courants  au  point  de  vue 
médical,  en  se  servant,  pour  les  produire,  d’un  appareil  très- 
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simple , fondé  sur  le  même  principe  que  j’ai  appliqué  à la  con- 
struction de  l'instrument  que  j’ai  nommé  condensateur  élec- 
trique' , savoir,  l'emploi  d’une  armature  mobile,  soumise  à 
l’action  d’un  fer  doux  placé  dans  l’intérieur  de  la  bobine 
et  destinée  à établir  et  à rompre  le  circuit  d’un  couple  vol- 
taïque, dont  le  couraut  traverse  l’un  des  fils  de  la  bobine  pour 
produire  l’aimantation, -ce  qui  fait  qu'il  y a dans  l’autre  fil  une 
succession  de  courants  induits.  Nous  avons  déjà  décrit  la  cas- 
sette de  M.  llonijol  *■,  dont  l'introduction  dans  les  hôpitaux  pour 
produire  des  courants  induits  en  vue  des  applications  médicales 
se  répandit  bientôt  et  donna  d’heureux  résultats  dans  les  cas 
de  paralysie  locale.  On  se  servait  également  des  appareils  d’in- 
duction de  Clarke  et  de  Saxton3,  dans  lesquels  le  courant  pro- 
duit par  la  pile  est  remplacé  par  un  aimant  permanent  fixe, 
dontl'armaturemobileest  entouréed'un  fil  dans  lequel  sont  pro- 
duits les  courants  induits.  Maisces  appareils  plus  massifs  avaient 
l’inconvénient  de  ne  pouvoir  pas  donner  des  courants  d’in- 
tensité assez  variable.  Le  même  reproche  ne  peut  être  adressé  à 
l’appareil  de  Iluhmkorff,  (joui  on  a fait  aussi  usage,  aiusi  que  de 
beaucoup  d’autres  appareils  d'induction  construits,  en  vue  des 
besoins  de  Ja  physique  et  dont  la  description  serait  ici  un 
double  emploi,  puisqu’elle  a été  déjà  faite  d’une  manière  com- 
plète dans  le  chapitre  V,  § 4,  do  notre  troisième  Partie.  Nous 
nous  bornerons  donc  à décrire  ceux  de  ces  instruments  qui  ont 
été  imaginés  exclusivement  en  vue  de  l'application  médicale, 
en  y joignant  la  description  de  divers  appareils  électriques, 
entre  autres  d’une  espèce  particulière  de  piles  voltaïques,  con- 
struits également  dans  le  mémo  but. 

L’un  des  appareils  d’induction  le  plus  anciennement  em- 
ployé, en  particulier  dans  les  hôpitaux  de  Paris,  est  celui  de 
MM.  breton  frères  (fig.  428),  dans  lequel,  suivant  le  système 
imaginé  par  M.  Page,  les  bobines  sont  placées  autour  des  bran- 
ches d’un  aimant  ordinaire  en  fer  à cheval  qui  est  fixe,  tandis 

1 Tome  1,  page  3eé. 

1 td.,  page  389. 

* ld.,  pago  38  I. 
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qu'une  armature  de  fer  doux  mobile  est  mise  en  rotation  rapide 

devant  les  faces  polaires  de  l’aimant.  Les  variations  d’inten- 


Fig.  4Î8. 


sité  qui  résultent  dans  le  magnétisme  de  l'aimant,  du  passage 
de  l’armature  devant  les  pôles  se  traduisent  en  courants  d'in- 
duction dans  le  fil  des  bobines.  Pour  graduer  leur  appareil,  afin 
d'avoir  des  courants  plus  ou  moins  forts,  MM.  Breton  se  ser- 
vent d’une  vis  de  rappel  avec  laquelle  ils  éloignent  ou  rap- 
prochent plus  ou  moins  de  l’aimant,  le  fer  doux  qui  tourne  à 
son  extrémité.  L'armature  en  fer  doux  est  mise  en  rotation  au 
moyen  d’une  chaîne  sans  fin  qui  communique  avec  une  mani- 
velle extérieure  à la  boite  qui  renferme  tout  l’appareil.  Cet  in- 
strument, comme  on  le  voit,  est  très-simple,  n'exigeant  aucun 
préparatif  et  toujours  prêt  à agir,  puisqu’il  ne  renferme  pas  de 
pile;  il  peut  marcher  des  heures  entières  sans  que  sa  puissance 
s'affaiblisse.  Son  énergie , qui  peut  être  très-grande , dépend 
non-seulement  de  la  distance  de  l'armature  aux  pôles , mais 
aussi  de  la  vitesse  avec  laquelle  se^uccèdent  les  intermittences; 
enfin  elle  dépend,  pour  chaque  appareil,  de  la  longueur  et  de 
la  finesse  des  fils  des  bobines.  Le  seul  inconvénient  que  pré- 
sente cet  appareil  sous  ce  rapport,  c’est  que  l’aimant  fixe  en  fer 
à cheval  se  désaimante  un  peu  avec  le  temps  et  qu'il  faut  le 
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réaimanter  ; mais  cet  affaiblissement  dans  les  appareils  bien 
construits  ne  se  manifeste  qu’au  bout  de  plusieurs  années. 
MM.  Breton  ne  se  contentent  pas  d'une  seule  bobine,  ils  enrou- 
lent autour  des  branches  de  leur  aimant  deux  fils , l'un  plus 
gros,  l'autre  plus  tin,  pour  qu’on  puisse  avoir  à volonté  un 
courant  à plus  forte  ou  à moins  forte  tension.  C’est  l'aimant 
qui  agit  directement  sur  chacun  de  ces  fils,  seulement  un  peu 
plus  fortement  sur  celui  qui  est  plus  rapproché.  On  fait  com- 
muniquer l'un  ou  l’autre  de  ces  tils  par  leurs  extrémités  respec- 
tives avec  des  conducteurs  d’où  partent  des  fils  métalliques 
destinés  à servir  d’électrodes  aux  courants.  Il  est  évident  que 
l'on  perçoit  ainsi  une  succession  de  courants  induits  dirigés 
alternativement  en  sens  contraires,  qui  sont  développés  par  la 
diminution  et  l'augmentation  d'intensité  qui  résultent  dans  le 
barreau  aimanté  de  l'approche  et  de  l'éloignement  de  l’ar- 
mature en  fer  doux.  Si  l'on  veut  opérer  avec  une  suc- 
cession de  courants  cheminant  tous  dans  le  même  sens,  il 
faut  employer  un  commutateur  C formé  d'une  roue  dont  les 
dents  sont  alternativement  en  métal  et  en  ivoire,  et  qui,  mue 
par  la  même  action  que  la  manivelle,  est  combinée  de  façon 
à ne  fermer  le  circuit  que  pour  l’un  des  deux  courants  induits, 
celui  qui  résulte  de  l’approche  ou  de  l’éloignement  de  l’ar- 
mature. 

Une  modification  a été  introduite  par  MM.  Gaiffe  et  Loiseau 

dans  l’appareil  de  MM.  Breton  ; elle  consiste  en  ce  que  l'arma- 
ture en  fer  doux  est  entourée  elle-même  à ses  extrémités  de 
deux  hélices  comme  dans  les  appareils  de  Clarke  et  de  Sax- 
ton,  ce  qui  produit  de  nouveaux  courants  d'induction  qu'on 
peut  combiner  avec  ceux  qui  se  manifestent  dans  les  hélices 
qui  entourent  l’aimant  lui-même. 

M.  Duchenne  a aussi  imaginé  un  appareil  du  même  genre 
que  les  précédents,  dans  lequel  l’induction  est  produite  par 
un  aimant  permanent;  mais,  avant  de  le  décrire,  nous  devons 
parler  de  celui  du  même  savant,  dans  lequel  les  courants  in- 
duits sont  produits  par  l'aimantation  et  la  désaimantation  d’un 
fer  doux,  et  par  conséquent  avec  l'intervention  d’une  pile  vol- 
taïque. Les  deux  appareils  de  M.  Duchenne  ont  été  construits 
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essentiellement  en  vue  île  l'application  qu'il  en  a faito  à l'élec- 
trisation localisée1. 

Le  premier  appareil  est  celui  auquel  M.  Duchennc  a donné 
le  nom  de  volta-faradigve , pour  rappeler  l’idée  que  les  cou- 
rants induits  découverts  par  Faraday  sont  produits  par  l'inter- 
vention de  la  pile  de  Yolta,  tandis  qu'il  a appelé  le  second  ma- 
gnéto-faradique, parce  que  c’est  l’intervention  d'un  aimant,  et 
non  celle  de  la  pile,  qui  détermine  l’induction. 

" L’appareil  volla-faradique  (fig.  420)  renferme  dans  un  tiroir 


- Fig.  429. 

inférieur  un  couple  voltaïque  composé  d'un  petit  baquet  en 
zinc  oit  se  trouve  une  couche  d’eau  salée,  avec  laquelle  est  en 
contact  une  plaque  horizontale  de  chajhon  imprégnée  d’acidc 
nitrique,  rapprochée  autant  que  .possible  du  fond  du  baquet  de 

1 M.  Duchenne  désigne  par  ces  mots  la  méthode  qu’il  a imaginée,  et  au  moyen 
de  laquelle  il  est  parvenu  à agir  exclusivement  sur  certains  organes,  entre  autres 
sur  certains  muscles  et  à en  faire  ainsi  la  dissection  sur  le  vivant.  Cette  mé- 
thode sera  l'objet  de  notre  analyse  et  de  notre  examen  dans  le  paragraphe  sui- 
vant. Pour  plus  de  détails,  nous  renvoyons  à son  livre  : De  l'électrisation  loca- 
lisée cl  de  son  application  à ta  physiologie,  a la  pathologie  et  à la  thérapeu- 
tique. Paris,  1854,  in-8,  avec  figures. 
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zinc.  Des  précautions  sont  prises  pour  qu’aucune  vapeur  acide 
ne  puisse  s’échapper  du  tiroir  qui  renferme  la  pile  et  venir  affec- 
ter les  autres  parties  de  l’appareil'.  Deux  lames  de  cuivre  en 
contact,  l’ùne  avec  le  zinc,  l'autre  avec  le  charbon,  amènent 
le  courant  à deux  plaques  de  platine  K et  G au  moyen  des  bou- 
tons à vis  L et  N.  C'est  à ces  plaques  qu’aboutissent  les  extré- 
mités du  gros  iil  d'induction,  qui  est  un  111  de  cuivre  rouge 
d'un  millimètre  de  diamètre  et  enroulé  en  hélice  autour  d'un 
faisceau  de  iils  de  fer  doux.  Le  til  induit  plus  lin,  également  de 
cuivre  rouge,  et  d’un  demi-millimètre  de  diamètre,  est  enroulé 
autour  du  lil  précédent.  Ses  extrémités  aboutissent  aux  bou- 
lons 1*  ol  Q,  d'où  partent  deux  lils  servant  d’électrodes.  L'ar- 
mature mobile,  soit  trembleur,  se  compose  d’un  fer  doux 
mobile  et  d’une  vis  platinée  S,  contre  laquelle  le  fer  doux  est 
repoussé.  La  rapidité  avec  laquelle  le  trembleur  exécute  ses 
mouvements  le  rend  précieux  dans  bien  des  cas;  mais  quoi- 
qu'on puisse.au  moyen  de  son  ressort  et  des  pièces  de  fer  doux 
mobiles  dont  il  est  muni,  régulariser  son  action  et  la  rendre 
plus  ou  moins  rapide,  cependant  il  est  important  de  pouvoir 
avoir  un  moyen  plus  sur  et  plus  exact  de  diminuer  ou  d'aug- 
menter à volonté  le  nombre  des  intermittences  dans  un  temps 
donué;  c’est  l'office  que  remplit  la  roue  dentée  D fixée  en  de- 
hors de  la  boite  sur  la  base  de  l’appareil , et  qui  tourne  à la  main 
au  moyen  d'uno  manivelle}  elle  présente  à sa  circonférence 
quatre  dentelures  sur  lesquelles  s'appuie  une  lame  de  cui- 
vre D'  qui  fait  ressort.  On  peut  donc,  suivant  les  circonstances, 
se  servir  du  trembleur  ou  de  la  roue  deulée.  Trois  autres  pièces 

1 Cette  plie  a une  durée  d'action  très-remarquable.  M.  Duchcnne  a observé 
que  ce  n'est  qu'après  cinq  on  six  mois  d'un  usage  frequent  que  les  sels,  qui  ré- 
sultent de  l'action  chimique  intérieure  de  la  pdc,  diminuent  sa  puissance  en  se 
déposant.  Il  faut  pour  rendru  à la  pile  sa  force  primitive,  plonger  le  charbon  pen- 
dant plusieurs  heures  dans  l'eau  qui  en  dissout  tous  les  sels,  puis,  après  l’avoir 
laissé  sécher,  le  charger  d’acide  nitrique  comme  s'il  était  neuf.  Il  faut  attacher  un 
Soin  tout  particulier  au  choix  du  charbon.  H.  Duchennc  est  parvenu  a en  fabri- 
quer un  qui,  moins  dur  que  celui  qu'on  relire  des  usines  i>  gai,  l’est  pourtant 
encore  assci  pour  être  durable,  et  se  trouve  assez  poreux  pour  s'imprégner  faci- 
lement d'acide  nitrique. 
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sont  jointes  encore  à l’appareil.  C'est  d'abord  un  galvano- 
mètre, soit  rhéomètre,  destiné  à mesurer  l'intensité  du  cou- 
rant, et  par  conséquent  le  degré  d'aimantation  du  fer  doux 
de  la  bobine;  c'est  une  simple  aiguille  de  boussole  entourée 
d’un  fil  que  traverse  le  courant.  On  peut,  au  moyen  de  ce 
galvanomètre,  régler  l'intensité  du  courant  du  couple,  de 
manière  à être  certain  d’opérer  toujours  dans  les  mêmes  con- 
ditions. Mais  il  faut,  tout  en  restant  dans  ces  conditions, 
avoir  le  moyen  de  faire  varier  l’intensité  des  courants  induits. 
M.  Duchenne  y parvient  de  deux  manières  : 1°  en  se  servant 
du  modérateur;  2°  en  introduisant  ce  qu'il  a nommé  le  gra- 
dua/eur.  Le  modérateur  dont  on  faisait  usage  déjà  depuis 
longtemps  dans  les  appareils  du  même  genre  1 consiste  dans 
un  tube  de  verre  F rempli  d'eau , terminé  à son  extrémité  in- 
férieure par  un  fond  de  métal  auquêl  est  soudé  un  bouton  I, 
et  à son  extrémité  supérieure  par  une  virole,  de  laquelle  part 
un  petit  crochet  qui  sert  à mettre  la  tige  du  modérateur  en 
communication  avec  l'un  des  boutons  F ou  X des  courants 
induits,  afin  que  le  modérateur  se  trouve  dans  leur  circuit. 
Dans  la  virole  supérieure  est  placé  un  petit  bouchon  que  tra- 
verse la  tige  J du  modérateur,  qu'on  peut  abaisser  ou  élever 
de  manière  à rapprocher  plus  ou  moins  son  extrémité  du  fond 
métallique  qui  communique  avec  l’un  des  conducteurs,  tandis 
que  l’autre  conducteur  part  de  celui  des  boutons  qui  n’est  pas 
en  communication  avec  la  tige.  De  celte  façon,  on  peut  faire  va- 
rier dans  des  limites  assez  étendues  l’épaisseur  de  lacouche  d’eau 
que  le  courant  doit  traverser,  et  par  conséqueut  modifier  son 
intensité  au  point  de  la  rendre  presque  nulle  ; ce  qui  est  néces- 
saire lorsqu’on  agit  sur  des  nerfs  très-délicats,  comme  ceux 
de  la  face.  Toutefois  les  variations  qu’on  obtient  avec  le  mo- 
dérateur étant  encore  trop  grandes,  quelque  faible  que  soit 
l’excursion  de  la  tige,  M.  Duchenne  parvient  à les  subdiviser 
en  quantités  excessivement  petites,  au  moyen  de  ce  qu'il  a 
nommé  le  graduateur.  Le  graduateur  repose  sur  l'influence 

1 H Bonijol  l’avait  déjà  ajouté  à scs  cassettes  d'induction  en  1840,  en  vue 
des  applications  médicales  de  l'électricité  d'induction. 
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qu’exerce  sur  l'intensité  (les  courants  induits,  une  enveloppe 

métallique  continue  qui  sépare  le  faisceau  de  fer  doux  des  fils 
de  la  bobine  induite.  Cette  influence,  découverte  et  analysée 
avec  soin  par  Dove  qui  tient  au  développement  de  courants 
induits  dans  l’enveloppe  métallique  elle-même,  consiste  dans 
un  affaiblissement  plus  ou  moins  considérable  des  courants 
induits  dans  le  til  de  la  bobine.  M.  Duchenne  a eu  l’heureuse 
idée  d'utiliser  cette  propriété  pour  la  construction  de  sou  ré- 
gulateur, qui  consiste  dans  un  cylindre  I*  de  cuivre  rouge  qui 
enveloppe  la  bobine,  et  à la  partie  supérieure  duquel  existe 
une  échelle  de  graduation.  On  peut  le  faire  avancer  et  reculer, 
de  façon  qu’il  recouvre  la  bobine  [dus  ou  moins,  et  même  tota- 
lement, ou  point  du  tout.  Un  second  cylindre  intérieur,  sem- 
blable au  premier,  enveloppe  le  faisceau  de  fer  doux,  et  peut 
se  mouvoir  également  de  la  même  manière.  Son  action  est 
naturellement  plus  efiicaco  que  celle  du  premier;  M.  Duchenne 
a trouvé  que  leur  action  combinée  permet  de  subdiviser  en- 
core davantage  l’intensité  des  courants.  Le  gradualeur  et  le 
modérateur  se  prêtent  un  constant  concours;  on  commence 
par  chercher  à obtenir  avec  le  modérateur  les  courants  de  l’in- 
tensité voulue;  puis,  une  fois  cette  intensité  obtenue,  on  la 
fait  varier  dans  des  proportions  minimes  avec  une  délicatesse 
remarquable,  en  faisant  marcher  le  graduatcur  d’un  ou  de 
plusieurs  millimètres  dans  un  sens  ou  dans  l’autre. 

L’appareil  magnéto-faradique  de  M.  Duchenne  (tig.  430  se 
compose,  comme  les  appareils  du  même  genre,  de  deux  bar- 
reaux aimantés  réunis  a leurs  extrémités  par  un  fer  doux 
transversal,  Ces  barreaux  sont  recouverts  chacun  de  deux  bo- 
bines, dont  l’une,  la  plus  rapprochée  de  l'aimant,  est  faite  d’un 
fil  de  cuivre  de  j millimètre  de  diamètre  et  de  21  mètres  de  lon- 
gueur; l’autre,  qui  recouvre  la  première,  d’un  lil  de  \ de  mil- 
limètre de  diamètre  et  de  600  mètres  de  longeur.  Les  deux  iils 
de  cuivre  sont  enroulés  dans  le  même  sens,  et  ils  sont  soudés 
ensemble  par  deux  de  leurs  extrémités  qui  aboutissent  au 
même  bouton.  L'autre  extrémité  du  premier  aboutit  aux  res- 


» Tome  1,  inge  422. 
III. 
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sorts  S qui  déterminent  les  intermittences  sur  le  commutateur 
B,  et  l'extrémité  libre  du  second  aux  boutons  auxquels  s’atta- 
chent les  conducteurs  destinés  à conduire  les  courants.  On 
peut  facilement  avoir  ainsi  séparément  le  courant  induit  du 


Fig.  430. 

premier  fil  et  celui  du  second.  L'appareil  du  reste,  à quelques 
différences  près,  est  construit  comme  les  autres  appareils  du 
même  genre.  En  faisant  fairo  deux  révolutions  par  seconde  à la 
grande  roue,  on  obtient  G4  intermittences  dans  le  même  espace 
de  temps.  La  plaque  mobile  F,  sur  laquelle  sont  établis  l’ar- 
mature et  son  système  moteur,  peut  être  rapprochée  ou  éloi- 
gnée de  l’aimant  au  moyen  delà  vis  de  rappel  N,  ce  qui  permet 
d’avoir  des  courants  plus  ou  moins  intenses.  Enfin  l’appareil 
est  muni  d’un  commutateur  et  d’un  graduateur  composé  de 
deux  cylindres  de  cuivre  rouge  mobiles,  qui  enveloppent  cha- 
cun une  bobiue  et  qui  glissent  au  moyen  d’une  tige  11  qui  porto 
des  divisions. 

Indépendamment  des  appareils  que  nous  venons  de  décrire, 
il  en  existe  un  grand  nombre  d’autres  qui  ne  sont  que  des 
modifications  plus  ou  moins  heureuses  des  premiers.  Ainsi 
M.  llipp,à  Berne,  eu  fabrique  qui  sont  si  peu  volumineux,  qu'ils 
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sont  entièrement  renfermés,  la  pile  comprise  (car  ils  marchent 
par  la  pile),  dans  une  boîte  d’un  volume  moindre  que  celui 

d'un  décimètre  cube.  Celui  de  M.  Éric  bernard,  dont  M.  Bou- 
vier, dans  son  rapport  à l'Académie  de  médecine,  donne  une 
description  détaillée,  est  aussi  d'un  petit  volume;  il  chemine 
au  moyen  d’une  petite  pile  de  firove;  son  interrupteur  marche 
au  moyen  de  l'armature  mobile , mais  par  l'intermédiaire 
d’une  lame  et  d’une  pointe  de  platine  dont  le  contact  et  l’éloi- 
gnement déterminent  le  passage  et  l’interruption  du  courant1; 
il  y a,  comme  dans  l’appareil  de  M.  Duchenne,  deux  bobines 
formées,  l’une  d’un  lil  plus  fin  et  plus  long,  l’autre  d’un  fil 
plus  gros  et  plus  court.  L’appareil  de  MM.  Legendre  et  Morin 
présente  encore  un  volume  plus  petit;  la  boîte  qui  le  contient 
renferme,  d’un  côté,  pne  petite  pile  construite  sur  le  principe 
de  celle  de  Bunzen,  et,  de  l’autre,  la  bobine;  celle-ci  se  com- 
pose de  plusieurs  fils  dont  on  peut  percevoir  séparément  les 
courants.  Nous  citerons  encore  un  appareil  de  M.  Déchargé, 
constructeur  d’instruments  de  physique  à Paris,  et  un  de 
M.  Bianchi,  où  l’interruption  se  fait  au  moyen  d’aiguilles  qui 
plongent  dans  le  mercure  comme  dans  l’appareil  à rotation  de 
Ilitchie 2. 

Il  résulte  de  ce  court  exposé  que  les  appareils  destinés  à four- 
nir à l’électricité  médicale  des  courants  d’induction  se  divisent 
en  deux  classes  : ceux  qu’on  peut  appeler  magnéto-électriques, 
danslesquels  la  force  émane  d’un  aimant  permanent;  ceux  qu’on 
peut  nommer  volta-électriques,  dans,  lesquels  c’est  une  pile  vol- 
taïque (ordinairement  un  seul  couple)  qui  fournit  cette  force. 
Ces  derniers  sont  certainement  d’un  maniement  plus  com- 
mode que  les  premiers,  puisque  l’opérateur  n’a  point  de  roue 
à faire  tourner;  ils  présentent  aussi  quelques  avantages  au 
point  de  vue  médical,  comme  nous  le  verrons  plus  loin;  ce- 
pendant nous  sommes  disposés  à penser,  avec  M.  Bouvier  et 
M.  Alfred  Becquerel , que  les  appareils  magnéto-électriques 


i Nous  avons  décrit  ce  mode,  qui  a servi  A M.  NœOf,  pour  étudier  la  lumière 
électrique.  Tome  11,  pave  217. 

» Tome  I,  pase  289. 


Digitized  by  Google 


580  APPLICATIONS  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

sont,  à tout  prendre,  préférables  dans  la  pratique  médicale. 

Nous  n'avons  rien  dit  en  parlant  des  instruments  destinés  à 
la  production  des  courants  induits,  d’une  question  intéres- 
sante qui  a été  soulevée  par  M.  Duchenne,  savoir  des  pro- 
priétés physiologiques  spéciales  et  toutes  différentes  pour  cha- 
cun d’eux,  dont  jouissent,  suivaut  lui,  les  courants  induits 
qui  se  développent  dans  le  plus  gros  des  fils,  celui  qui,  dans 
les  appareils  volta-électriques,  conduit  le  courant  du  couple, 
et  les  courants  induits  qui  se  développent  dans  le  second  fil 
plus  long  et  plus  fin.  Ces  propriétés,  sur  lesquelles  nous  re- 
viendrons, consistent  en  ce  que  les  premiers  exercent  une 
action  plus  spéciale  sur  la  contractilité  musculaire,  et  les  se- 
conds une  action  plus  spéciale  sur  la  sensibilité  cutanée  et 
sur  la  rétine,  ainsi  qu’une  pénétration  plus  facile  dans  l'orga- 
nisme. Pour  le  moment,  nous  n’avons  autre  chose  à faire  qu’à 
voir  quelle  est  la  différence  physique  qui  existe  entre  ces  deux 
espèces  de  courants.  C'est  dans  le  paragraphe  suivant  que 
nous  étudierons  leurs  propriétés  spécifiques  au  point  de  vue 
physiologique. 

Remarquons  d'abord  qu’on  ne  peut  admettre  avec  M.  Du- 
chenne que  les  courants  induits  dans  le  premier  fil  soient 
l'origine  des  courants,  itiduits  dans  le  second.  Daus  les  appa- 
reils magnéto-électriques,  il  est  évident  que  l’aimant  agit  éga- 
lement sur  les  deux  fils,  avec  un  peu  plus  de  force  seulement 
sur  celui  qui  est  plus  rapproché;  le  premier  ne  peut  avoir 
aucune  action  sur  le  second,  à moins  que  son  circuit  ne  soit 
fermé,  cas  dans  lequel  il  alfaiblit  un  peu  le  courant  induit 
dans  le  second  fil,  comme  le  ferait  une  enveloppe  métallique. 
Les  deux  courants  ne  sont  pas  d’ordre  différent;  ce  sont  deux 
courants  induits  du  premier  ordre,  mais  induits  dans  des  fils 
de  longueur  et  de  diamètre  différents  et  placés  à des  distances 
différentes.  11  ne  peut  donc  y avoir  de  différence  entre  ces 
courants  qu’une  différence  de  quantité  et  A' intensité, provenant 
de  ce  que  l'un  des  fils  est  plus  gros,  plus  court  et  plus  rappro- 
ché, et  l'autre  plus  long,  plus  fin  et  plus  éloigné.  Les  courants 
du  premier  fil,  quand  ils  traversent  des  corps  bons  conduc- 
teurs, doivent  y produire  plus  d’effet;  les  courants  du  second 
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traverseront  plus  facilement  un  conducteur  plus  imparfait,  à 
cause  de  leur  plus  grande  tension.  Il  est  facile  déjà  d’entre- 
voir, dans  les  différences  physiques  de  ces  courants,  la  cause 
de  leur  différence  d'action  physiologique. 

Mais  c'est  surtout  dans  les  appareils  volta-électriques  que 
M.  Duchenne  trouve  la  différence  dont  il  s'agit;  pour  montrer 
qu'elle  ne  tient  pas  à des  différences  de  conductibilité,  il  a em- 
ployé, dans  la  construction  de  la  première  bobine,  un  fil  de  même 
longueur  et  de  même  diamètre  que  celui  de  la  seconde,  et  il  a 
encore  trouvé  les  différences  que  nous  avons  signalées.  Ici  la 
question  est  plus  complexe  ; nous  reconnaissons  avec  M.  Du- 
clienne  que  le  courant  qui  circule  dans  la  première  bobine 
peut  bien  agir  sur  le  fil  de  la  seconde,  puisque  nous  savons 
que,  lors  même  qu'il  n’y  a pas  de  fer  doux,  l'induction  s’opère, 
mais  la  présence  du  fer  doux  l’augmente  dans  une  proportion 
énorme,  et  les  deux  actions,  agissant  pour  produire  le  même 
effet,  elles  s’ajoutent.  Le  courant  induit  dans  le  second  fil, 
est  donc  tout  à fait  semblable  à celui  qu'y  induirait  l'action 
directe  d’un  aimant,  cl  nous  ne  pouvons,  en  conséquence,  voir 
dans  ce  courant  qu'un  courant  du  premier  ordre,  et  non  un 
courant  du  second,  comme  le  désigne  M.  Duchenne.  Quant  au 
courant  induit  dans  le  fil  meme  qui  conduit  le  courant  de  la 
pile  et  qui  se  manifeste  au  moment  où  ce  courant  cesse  de 
passer,  c’est  ce  que  Faraday  et  fous  les  physiciens  ont  appelé 
après  lui,  Y extra-courant.  Nous  reconnaissons  ici  qu'il  peut 
y avoir,  entre  l’exlra-courant  et  le  courant  induit  dans  le  se- 
cond fil,  d’autres  différences  physiques  que  celles  relatives  à la 
quantité  et  à l'intensité,  et  que  par  conséquent,  tout  en  com- 
binant les  bobines  de  façon  que,  sous  ces  deux  rapports,  les 
courants  soient  semblables,  ils  peuvent  encore  différer  sous 
d’autres.  D’abord  l’extra-courant  ne  se  compose  jamais  que 
d’un  seul  courant  induit,  celui  qui  marche  dans  le  même 
sens  que  le  courant  de  la  pile1,  tandis  que  le  courant  induit 
proprement  dit  se  compose  de  deux  courants  instantanés  diri- 
gés alternativement  en  sens  contraire.  Cette  différence  peut 
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bien  en  entraîner  une  dans  l’action  physiologique;  mais  il  y en 
a encore  une  autre  qui  fait  qu’en  ne  prenant  dans  le  secoüd  til 
que  l’un  des  deux  courants  induits,  celui  qui,  comme  l’extra- 
courant,  résulte  de  l'interruption  du  circuit,  il  peut  arriver  qu'on 
ne  trouve  pas  complète  identité  entre  l’extra-courant  et  le  cou- 
rant induit  proprement  dit;  c’est  lorsque  le  circuit  du  premier 
est  disposé  de  façon  à renfermer  le  couple  même  qui  le  produit, 
ce  qui  doit  diminuer  son  instantanéité,  et  en  même  temps 
l’augmenter  eu  quantité,  comme  cela  a lieu  dans  le  condensa- 
teur électro-chimique  que  j’ai  décrit  tandis  que  le  second  a 
nécessairement  toujours  un  circuit  tout  métallique.  Nous  ver- 
rons plus  loin  si  ces  différences  peuvent  expliquer  les  différences 
d’action  observées  par  M.  Ducbenne. 

Nous  avons  dit  que,  malgré  l’introduction,  dans  la  pratique 
médicale,  des  courants  induits,  on  y faisait  encore  usage  des 
courants  produits  par  la  pile  voltaïque;  nous  avons  remarqué 
qu’on  se  servait,  pour  produire  ces  courants,  des  piles  les  plus 
simples,  zinc  et  cuivre,  chargées  avec  de  l’eau  salée  et  com- 
posées d’un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  couples.  On  a 
imaginé,  en  vue  de  ce  genre  d’application,  des  piles  d’une 
espèce  particulière,  nommées  chaînes  galvaniques,  et  qui  ont 
l’avantage  d’avoir  une  assez  forte  tension  et  d'èlre  en  môme  temps 
d’un  maniement  très-facile.  Telle  est  la  chaîne  galvano-élec- 
trique  de  Goldberger,  qui  se  compose  d’une  série  de  chaînons 
de  zinc  et  de  cuivre,  terminée,  d’un  côté,  par  un  crochet,  et, 
de  l’autre,  par  un  cylindre  de  verre  ; pour  l'appliquer,  on  la 
trempe  préalablement  daDS  le  vinaigre  ; mais  il  est  évident 
qu’elle  ne  peut  produire  aucun  effet,  ou  tout  au  plus  l’effet 
d’un  seul  couple.  Il  n’en  est  pas  de  même  des  chaînes  de 
l'ulvermacher,  qui  sont  des  piles  voltaïques  d’une  forme  très- 
ingénieuse,  qui  présentent  un  grand  nombre  de  couples  sous 
un  très-petit  volume,  et  sont  par  conséquent  douées  d’une  forte 
tension  électrique.  Voici  comment  sont  fabriquées  ces  piles. 
Une  lougue  tige  de  bois,  convenablement  préparée,  est  recou- 
verte mécaniquement  d’un  fil  de  zinc  et  d'un  fil  de  laiton,  qui 

1 Tome  I,  page  301,  cl  tome  II,  p.  (iôï. 
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sont  enroulés  autour  de  la  lige  sans  se  toucher,  tuais  en  élant 
1res- rapprochés  l’un  de  l’autre;  ils  sont  un  peu  incrustés  dans 
le  bois  par  la  pression, qu’on  exerce  sur  eux  pour  les  enrouler. 
Une  fois  recouverte,  cette  tige  est  coupée  en  morceaux  plus 
ou  ntoius  longs,  contenant  un  certain  nombre  de  tours,  par 
exemple  dix,  de  chaque  lil  ; à un  bout  le  iil  de  zinc  est  libre, 
tandis  que  le  lil  de  laiton  vient  s’attacher  à un  petit  crochet 
de  cuivre  planté  dans  l'axe  du  bois  ; à l'autre  bout,  c'est  le  fil 
de  laiton  qui  est  libre,  taudis  que  le  fil  de  zinc  vient  par  sou 
extrémité  se  souder  à un  autre  crochet  planté  dans  l’axe;  les 
petits  maillons  représentent  chacun  un  couple,  soit  élément 
de  pile,  en  supposant  que  le  bois  fasse  office  de  conducteur 
humide.  Pour  constituer  la  pile,  on  les  accroche  les  uns  aux 
autres  dans  l'ordre  convenable,  de  manière  que  le  crochet  de 
zinc  du  premier  couple  reçoive  le  crochet  de  laiton  du  se- 
cond, et  ainsi  de  suite  (fig.  431).  On  forme  de  cette  manière 
une  chaîne  de  11),  20  et  même  100  éléments.  Pour  la  charger, 
il  suffit  d'humecter  le  bois  en  trempant  la  chaîne  (fig.  432) 


Fig.  431 . 


Fig.  432. 


Fig.  433. 


dans  de  l’eau  légèrement  acidulée  à l’acide  acétique.  On  reçoit 
alors  une  vive  commotion  quand  on  vient  à en  toucher  les 
deux  extrémités  avec  la  main  ; ces  commotions  persistent  tant 
que  la  chaîne  demeure  humectée.  An  lieu  d’une  chaîne  longue 
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et  éiroite,  oa  peut  eu  avoir  uue  courte  et  large  en  disposant  les 
éléments  parallèlement  les  uns  aux  autres  (fig.  433) , ce  qui 
forme  une  pile  d’une  tension  beaucoup  moindre,  mais  plus 
puissante  en  quantité.  La  première  pile  est  destinée  à faire 
parcourir  au  courant  la  plus  grande  étendue  de  la  partie  ma- 
lade, et  la  seconde  à circonscrire  la  force  du  courant  dans  un 
espace  étroit. 

On  peut,  au  lieu  d’avoir  un  courant  continu,  se  procurer, 
au  moyen  de  ces  piles,  un  courant  discontinu  semblable  aux 
courants  d’induction , quand  le  traitement 
l’exige.  Deux  petits  appareils  ont  été  imagi- 
nés dans  ce  but  par  M.  Pulvermacher.  Le 
premier,  dit  cylindre  intnTupteur,  est  un  petit 
tube  (fig.  434)  avec  un  anneau  de  cuivre  à 
chaque  extrémité;  il  contient  un  ressort  à 
boudin  métallique  mobile  à son  extrémité  li- 
bre. Quand  on  l’adapte  entre  deux  chaînes  ou 
entre  l’un  des  pôles  et  le  conducteur,  le  cou- 
rant est  alternativement  rompu  et  rétabli  par 
chaque  mouvement  du  cylindre  qui  met  cette 
extrémité  en  vibration  ; ainsi  on  a des  inter- 
Fig.  t3i~  ruptions  consécutives,  mais  irrégulièrement 
espacées.  Pour  les  avoir  régulières,  il  faut  se  servir  du  second 
appareil  (fig.  435),  dont  le  mécanisme  est  fixé  dans  un  conduc- 
teur à manche  isolant,  au  moyen  duquel  on  remonte  le  niou- 


Fig.  435. 


vement.  On  accroche  l’un  des  pôles  de  la  chaîne  électrique  à 
l’anneau  mobile  de  l'instrument  qu'on  met  en  mouvement, 
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en  poussant  de  droite  à gauche  avec  le  pouce  une  petite 
pièce,  soit  aiguille  en  corne;  en  la  poussant  plus  ou  moins, 
on  rend  les  intermittences,  et  par  conséquent  les  secousses, 
plus  ou  moins  fréquentes.  Quand  on  veut  arrêter  le  mouve- 
ment, il  suffit  de  ramener  l’aiguille  en  corne  au  point  de  dé- 
part. 

Il  y a,  suivant  M.  Pulvermacher,  deux  manières  d'appli- 
quer les  chaînes  électriques.  L’une  consiste  à intercaler  l’or- 
gane qu’on  veut  traiter  entre  les  deux  pôles  de  la  chaîne,  de 
manière  que  l'un  des  pôles  aboutisse  à la  région  malade,  et  que 
l’autre  soit  placé  sur  une  partie  saine  et,  autant  que  possible, 
sur  un  centre  nerveux  correspondant  avec  l’organe  malade; 
c’est  la  méthode  ordinaire  d’application  du  courant  électrique, 
qui  permet  même  de  localiser  son  action.  La  seconde  manière 
d'employer  les  chaînes  consiste  à les  appliquer  en  ceintures 
sur  les  parties  malades,  atteintes  soit  de  rhumatismes,  soit  de 
névralgies,  en  ayant  soin  d'unir  les  deux  pôles  au  moyen 
d’un  crochet  qu’on  passe  dans  une  agrafe  en  tendant  et  conso- 
lidant la  chaîne."  Nous  ne  comprenons  pas  très-bien  l'effet  de 
cette  disposition  en  vertu  de  laquelle  le  courant  ne  doit  cir- 
culer guère  que  dans  la  chaîne  sans  traverser,  du  moins  d'une 
manière  bien  sensible,  aucune  partie  du  corps,  car  il  ne  peut 
pas  même  y avoir  de  courant  dérivé,  à cause  de  l’imparfaite 
conductibilité  de  la  peau.  Au  reste,  aucun  fait  bien  positif  n’a 
constaté  l’efficacité  de  ce  dernier  mode  d’application,  sur  le- 
quel l'expérieuce  n’a  pas  encore  prononcé. 

On  doit  conserver  le  même  doute  sur  les  ceintures  et  mixtures 
électriques  de  MM.  breton.  La  ceinture  est  une  véritable  pile 
à un  seul  élément  composé  de  deux  lamelles  de  zinc  appli- 
quées sur  une  semelle  double  de  cuivre,  mais  séparées  de 
celle-ci  par  un  mastic  humide.  Cinq  boutons,  fixés  à l'extrémité 
de  fils  métalliques,  soudés  à la  surface  de  ces  métaux,  forment 
autant  de  pôles  positifs  ou  négatifs,  dont  le  contact  avec  la 
peau  donne,  dit-on,  lieu  à plusieurs  courants  dérivés  qui  la 
parcourent  en  tous  sens.  Cette  électricité  est  très-faible,  sur- 
tout quand  le  mastic  se  dessèche,  et  la  peau  ne  pourrait  en 
ressentir  l’action  que  lorsqu’elle  serait  dépouillée  de  l’épi- 
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derme  en  quelque  point.  Quant  à la  mixture  électrique,  elle 
se  compose  de  deux  pâtes  contenant,  l'une  de  la  poudre  de 
zinc,  l’autre  de  la  poudre  de  cuivre,  mêlées  à de  la  poudrq 
inerte  de  bois  et  à une  solution  de  chlorure  de  calcium  des- 
tinée à conserver  leur  humidité.  Ou  renferme  ces  deux  mix- 
tures chacune  dans  un  sachet  de  toile  qu'on  place  dans  un 
linge  mouillé;  puis,  à travers  de  petites  ouvertures  prati- 
quées à ces  enveloppes,  on  enferme  et  on  lise  au  milieu  de 
chaque  mixture  la  tige  d’un  bouton  de  métal.  Ces  boutons 
appliqués  dans  la  peau  lui  transmettent,  dit-on,  comme  ceux 
de  la  ceinture  électrique,  l’électricité  produite  par  les  réactions 
chimiques  qui  ont  lieu  dans  les  sachets.  Nous  ne  nions  point 
qu'il  n'y  ait  production  de  courants  dans  ces  appareils;  le  gal- 
vanomètre même  indique  leur  présence  ; mais  ce  sont  des  cou- 
rants très-faihles,  et  nous  ne  voyous  pas  quels  avantages  peu- 
vent présenter  ces  dispositions  qui  reposent  au  fond  sur  les 
fausses  idées  de  l'électricité  de  contact.  Nous  croyons,  en  ré- 
sumé, que  quand  on  veut  employer  l’électricité  à l’état  do 
courant  continu,  ce  qu'il  y a de  mieux,  c'est  de  faire  usage  des 
piles  de  Pulvermacher,  supérieures,  sous  le  rapport  de  l’éco- 
nomie et  de  la  facilité  de  la  manutention,  aux  piles  ordinaires 
lorsqu’il  s’agit  d’obtenir  une  forte  tension , ce  qui  est  le  cas 
dans  le  genre  d’application  qui  nous  occupe. 

Après  avoir  décrit  les  principaux  appareils  producteurs  de 
l’électricité  qu'on  emploie  dans  la  thérapeutique  électrique,  il 
est  nécessaire  d’ajouter  quelques  mots  sur  les  moyens  dont  on 
se  sert  pour  amener  l’électricité  aux  organes  eux-mêmes.  Les 
intermédiaires  situés  aux  extrémités  des  fils  conducteurs,  et 
qui  sont  destinés  à être  mis  en  rapport  avec  la  peau , les 
tissus  ou  les  organes,  doivent  être  nécessairement  bons  con- 
ducteurs de  l’électricité;  ils  sont  de  différentes  espèces.  Ce  sont 
d’abord  des  conducteurs  métalliques,  de  cuivre  en  général , 
qu’on  met  en  contact  avec  la  peau,  soit  des  cylindres  plus 
ou  moins  volumineux  destinés  surtout  à être  serrés  entre  les 
mains,  soit  des  plaques  plus  ou  moins  larges,  destinées  à être 
appliquées  sur  une  surface  d’une  certaine  étendue,  soit  des 
boutons,  des  boules,  des  cônes  métalliques  d’uu  volume  cl 
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d’une  forme  que  l’on  peut  disposer  à volonté  suivant  l’usage 
qu’on  veut  en  faire  et  la  partie  sur  laquelle  on  désire  agir.  On 
a quelquefois  recours  h des  tiges  métalliques  droites  ou  re- 
courbées, et  destinées  à être  introduites  à une  certaine  pro- 
fondeur dans  les  cavités  pour  y diriger  les  courants.  On  peut 
même,  pour  mieux  localiser  le  courant,  c'esl-à-dirc  le  faire 
parvenir  directement  aux  portions  mêmes  du  corps  sur  les- 
quelles on  veut  qu'il  agisse,  introduire  des  aiguillés  en  acier 
ou  en  platine  daus  l’épaisseur  des  muscles  et  faire  passer  le 
courant  entre  deux  aiguilles  placées  à une  certaine  distance 
l’une  de  l'autre,  soit  daus  le  même  muscle,  soit  daus  le  mémo 
membre,  soit  enfin  entre  deux  points  quelconques,  entre  les- 
quels on  veut  qu’il  circule.  Malgré  quelques  légers  inconvé- 
nients auxquels,  avec  des  soins  et  de  l’adresse,  il  n’est  pas 
difficile  do  parer,  ce  procédé  d'électro-puncture  a bien  des 
avantages,  et  eu  particulier  celui  de  localiser  très-bien  l’action 
des  courants  et  de  réveiller  beaucoup  mieux  la  contraction 
musculaire  dans  les  muscles  qui  en  sont  privés.  A défaut  de 
ce  moyen,  qui  d’ailleurs  n’est  pas  toujours  applicable,  on  se 
sert  d'éponges  imbibées  d’un  liquide  conducteur  qui  est  en 
général  de  l'eau  salée.  Deux  éponges  ainsi  humectées  sont 
logées  chacune  dans  un  godet  métallique  placé  à l'extrémité 
des  fils  conducteurs  et  en  communication  avec  eux.  Ces  doux 
godets  métalliques  sont  supportés  par  des  tiges  isolantes  des- 
tinées à être  tenues  entre  les  mains  de  l’expérimentateur;  on 
fait  usage  des  éponges  comme  des  aiguilles  daus  l'électro- 
puncture,  pour  faire  passerle  courant  dans  la  direction  voulue. 
L'emploi  des  éponges  est  très-précieux  en  ce  qu'il  localise  par- 
faitement le  courant,  et  il  a rendu  de  très-grands  services 
entre  les  mains  de  M.  Duchcnne.  On  fait  usage  de  pinceaux  ou 
brosses  métalliques  quand  ou  veut  agir  énergiquement  sur 
la  peau  en  produisant  l’électrisation  cutanée.  L’application  de 
l’électricité  par  bains,  soit  locaux,  soit  entiers,  parait  dovoir 
être  susceptible  de  rendre  d’assez  grauds  services  en  agissant 
comme  un  puissant  stimulant  dans  des  cas  de  débilité  pro- 
fonde, d’anémie  portée  à un  haut  degré,  etc. 
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§ 2.  Analyse  de*  effet*  thérapeutique»  direct*  de  l’élee- 
trlcité. 


Avant  de  nous  occuper  d’une  manière  spéciale  des  effets 
thérapeutiques  directs  de  l’électricité,  rappelons  brièvement  ses 
effets  généraux  sur  l'organisme.  Nous  les  avons  déjà  étudiés, 
il  est  vrai,  dans  le  chapitre  IV  de  notre  quatrième  partie;  mais 
il  n’est  pas  inutile  d’y  revenir,  surtout  maintenant  que  nous 
pouvons  les  rapprocher  des  phénomènes  électriques  qui  accom- 
pagnent les  actions  physiologiques  et  que  nous  avons  ana- 
lysés dans  le  chapitre  I"  de  la  sixième  partie 

Commençons  par  rappeler  que  nous  sommes  arrivés  à re- 
connaître , à la  suite  des  travaux  de  M.  Matteucci  et  de 
M.  Dubois-Reymond,  que  les  muscles  et  les  nerfs  ont  un  état 
électrique  qui  leur  est  propre.  Nous  avons  cherché  à nous 
faire  une  idée  de  cet  état  qui  consiste  dans  une  disposition 
particulière  que  prennent,  sous  l’influence  de  la  force  vitale, 
les  molécules  que  nous  avons  regardées  comme  douées  dans  la 
matière  organique,  auosi  bien  que  dans  l’inorganique,  de  deux 
pôles  contraires.  Sous  l'action  de  la  volonté  ou  des  autres 
causes  qui  déterminent  la  contraction  musculaire  ou  la  sen- 
sation, cette  disposition  se  modifie  de  façon  quelle  devient 
tout  à fait  semblable  dans  le  nerf  comme  dans  le  muscle,  à ce 
qu’elle  est  dans  un  conducteur  qui  transmet  un  courant  élec- 
trique. Sans  revenir  sur  ce  sujet  que  nous  avons  suffisamment 
développé,  nous  nous  bornerons  à insister  seulement  sur  deux 
points  qui  ont  quelque  importance  pour  la  question  qui  va 
nous  occuper. 

M.  Dubois-Reymond  avait  attribué  le  phénomène  de  la  con- 
traction induite,  découvert  par  M.  Matteucci1,  non  pas  à une 
production  d’électricité  qui  accompagnait  la  contraction  mus- 
culaire, mais  à une  diminution  du  courant  musculaire  ordi- 


1 Tome  lit,  pa£c  l . 

* Tome  III,  p»sc  33. 
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naire,  qui  aurait  lieu  au  moment  de  la  contraction,  et  qui  ferait 
prévaloir  une  force  électro-motrice  opposée,  et  en  particulier 
celle  provenant  des  polarités  secondaires  des  électrodes  desti- 
nés à conduire  le  courant.  Pour  démontrer  que  ce  n’est  pas 
ainsi  qu’il  faut  interpréter  le  phénomène,  M.  Matteucci  em- 
ploie pour  fermer  le  circuit,  au  lieu  de  lames  de  platine 
plongeant  dans  l'eau  salée,  deux  lames  de  zinc  distillé  com- 
muniquant chacune  avec  une  extrémité  du  galvanomètre,  et 
immergées  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc  neutre  et 
saturée;  il  est  facile  de  s’assurer  que,  par  ce  moyen,  il  n’y  a 
pas  trace  de  polarité  secondaire,  comme  l’avait  déjà  vu  M.  Jules 
Regnauld  qui  s’en  est  servi  le  premier.  Partant  de  là,  tout 
étant  disposé  convenablement  et  l’aiguille  du  galvanomètre 
étant  bien  en  équilibre,  il  n’y  a qu’à  placer,  comme  le  fait 
M.  Dubois-Reymond,  un  gastrocnémien  ou  une  cuisse  entière 
fournie  de  son  nerf,  entre  les  deux  appendices  de  papier  hu- 
mecté, qui  plongent  respectivement  dans  les  verres  remplis  de 
sulfate  de  zinc  où  sont  les  électrodes  en  zinc  ; après  avoir  attendu 
que  l’aiguille  soit  arrêtée,  on  fait  contracter  le  muscle;  alors  l’ai- 
guille dévie  rapidement  dans  un  sens  opposé,  ce  qui  ne  peut 
être  attribué  ici  à l’action  d’une  force  électro-motrice  préexis- 
tante. M.  Matteucci  en  conclut  qu’il  y a un  courant  instantané, 
ou  plutôt  une  décharge  dans  le  muscle  au  moment  de  la 
contraction,  ce  qui  nous  parait,  du  reste,  extrêmement  pro- 
bable, car  c’est  une  conséquence  de  la  disposition  nouvelle 
que  doivent  prendre  dans  la  contraction,  les  Unes  à l’égard  des 
autres,  les  molécules  bipolaires  qui  constituent  le  muscle. 

Le  second  point,  sur  lequel  nous  croyons  utile  de  fixer 
encore  un  instant  notre  attention,  est  relatif  à des  expériences 
fort  curieuses  de  M.  Helmholtz,  qui  conduisent  à la  même 
conséquence.  Elles  sont  relatives  à la  durée  des  phénomènes 
de  la  contraction  musculaire  et  de  la  transmission  de  l’exci- 
tation nerveuse.  Au  moyen  de  procédés  et  d’appareils  fort 
délicats  et  en  opérant  sur  le  muscle  gastrocnémien  d’une  gre- 
nouille très-vivace,  chargé  seulement  eu  commençant,  du  poids 
d’un  petit  appareil,  et  plus  tard  de  quelques  petits  poids  addi- 
tionnels placés  dans  un  bassin  supporté  par  l’appareil,  M . llelm- 
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hollz  a reconnu  qu'il  s’écoule  une  certaine  durée  entre 
l'excitation  du  muscle  et  le  moment  où  son  énergie  commence 
à augmenter;  c’est  eu  faisant  usage  d’une  manière  très-ingé- 
nieuse de  courants  continus  combinés  nvec  des  courants  d’in- 
duction , que  le  savant  physicien  allemand  est  parvenu  à 
apprécier  un  intervalle  de  temps  aussi  petit  que  celui  dont  il 
s'agit,  mais  pourtant  sensible;  il  a employé  dans  ce  but  la 
méthode  dont  M.  Pouillet  s’est  servi  le  premier  pour  mesurer 
de  très-courts  intervalles  de  temps,  et  qui  consiste  à observer 
l’effet  qu’un  courant  électrique  continu  produit,  pendant  la 
durée  de  l'intervalle  à mesurer,  sur  l’aiguille  du  galvanomètre. 

M.  Helmholtz  a Tait  passer  un  courant  électrique  continu 
dans  un  circuit  fermé  par  une  pièce  métallique  suspendue  à 
l’extrémité  inférieure  du  muscle,  en  ayant  soin  qu’au  moment 
précis  où  ce  courant  commençait  à circuler,  un  courant  d’in- 
duction vint  exciter  le  muscle  ou  son  nerf;  à l’instant  où  le 
muscle  a possédé  uno  énergie  suffisante  pour  soulever  les 
pièces  suspendues  à son  extrémité,  le  circuit  traversé  par  le 
courant  continu  s’est  trouvé  interrompu,  et  la  déviation  de 
l’aiguille  du  galvanomètre  a permis  d'apprécier  le  temps  très- 
court  pendant  lequel  ce  courant  avait  circulé,  et  par  conséquent 
la  durée  nécessaire  au  développement  de  l’énergie  musculaire; 
eu  faisant  varier  le  poids  suspendu  au  muscle,  on  a pu  mesurer 
les  durées  nécessaires  au  développement  de  divers  degrés  d’é- 
nergie, et  arriver  à des  résultats  intéressants  sur  la  marche 
graduelle  de  la  èontraction. 

Dans  toutes  les  premières  expériences  que  M.  Helmholtz  a 
faites,  le  muscle  était  directement  excité  par  le  passage  d’un 
courant  électrique;  c'est  en  faisant  passer  le  courant  par  le 
nerf  adhérent  au  muscle  qu’il  est  parvenu  à rendre  sensible 
la  durée  nécessaire  à la  transmission  de  l'excitation  nerveuse. 
Le  résultat  de  ses  observations  peut  se  formuler  de  la  manière 
suivante  : l’excitation  étant  produite  par  un  courant  qui  tra- 
verse une  longueur  du  nerf  de  b à 0 millimètres,  il  s’écoule 
des  temps  différents  entre  le  moment  de  l’excitation  et  le  mo- 
ment où  les  poids  suspendus  au  muscle  sont  soulevés,  suivant 
que  la  partie  du  nerf  excitée  est  voisine  ou  éloignée  du  mus- 
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cle  L'explication  la  plus  simple  de  ce  résultat  est  d’admettre 
que  la  transmission  de  l'excitation  nerveuse  à travers  une 
longueur  de  nerfs  de  quelques  centimètres  exige  une  durée 
sensible;  ce  qui,  comme  nous  l’avons  déjà  remarqué,  est  une 
conséquence  naturelle  de  la  manière  dont,  d’après  les  expé- 
riences de  M.  Dubois-lleymond,  nous  expliquons  la  propaga- 
tion de  l’action  nerveuse  en  l’attribuant  à une  modification 
matérielle  dans  l’arrangement  des  particules  en  vertu  de  leur 
polarité  électrique  J. 

Cette  modification  peut  même  être  rendue  sensible  à l’œil 
au  moyen  du  microscope,  ainsi  que  l’a  montré  dernièrement 
M.  Amici  qui  est  parvenu,  au  moyen  de  son  admirable  mi- 
croscope composé,  à se  faire  une  idée  exacte  de  la  structure 
de  la  fibre  musculaire  élémentaire.  Il  a trouvé  qu’un  simple 
filet  musculaire  était  composé  d'une  série  de  disques  excessi- 
vement minces  et  excessivement  rapprochés,  liés  les  uns 
aux  autres  au  moyen  d’un  grand  nombre  de  fils  infiniment 
fins,  allant  de  la  circonférence  de  l’un  des  disques  à celle 
de  l’autre,  comme  les  génératrices  d'un  cylindre.  Quand  la 
contraction  a lieu,  on  voit  ces  fils  rentrer  intérieurement 
en  formant  une  ligne  brisée , de  manière  à opérer  le  rappro- 
chement des  disques  qui,  au  lieu  de  rester  les  deux  bases  d’un 
cylindre , semblent  être  les  bases  de  deux  cônes  tronqués 
opposés  par  leur  petite  base.  Il  résulte  de  ce  changement  un 

1 La  vitesse  do  propagation  de  l'excitation  nerveuse  est  dam  le  nerf  sciatique 
do  la  grenouille  de  30  mètres  par  seconde  environ.  Le  refroidissement  du  nerf 
diminue  beaucoup  cette  vitesse  de  transmission  ; c'est  en  refroidissant  les  nerfs 
avec  de  la  glace  que  M.  llclmholtz  a pu  constater  ce  résultat  d'autant  plus  in- 
téressant qu’il  se  produit  lors  même  qu'on  refroidit  un  point  du  nerf  plus  éloigne 
du  muscle,  que  le  point  où  l'on  détermine  l'excitation. 

* On  ne  peut  expliquer  les  phénomènes,  en  supposant  que  l’excitation  ner- 
veuse produise  sur  le  muscle  un  effet  d'autant  moindre  que  la  portion  du  nerf  qui 
est  excitée  se  trouve  plus  éloignée  du  muscle.  Des  expériences  directes  ont  en 
eftet  montré  que  l’énergie  musculaire  était  exactement  la  même  dans  les  deux 
cas.  Tant  que  la  vitalité  du  nerf  n’a  pas  commencé  h s’affaiblir,  on  reconnaît  une 
Identité  complète  entre  les  courants  électriques  nécessaires  pour  développer  h son 
maximum  l'énergie  du  musclo  par  l'excitation  de  deux  portions  du  nerf  dlifé- 
rentes,  et  par  conséquent  situées  à des  distances  inégales  du  muscle. 
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raccourcissement  de  la  fibre  entière,  ainsi  que  cela  est  facile 
à concevoir.  Quant  aux  disques  eux-mêmes,  ils  sont  comme 
des  espèces  d’anneaux  dont  la  circonférence,  plus  compacte  et 
plus  résistante,  sert  de  point  d’attache  aux  fils,  tandis  que 
leur  partie  centrale  est  remplie  d’une  matière  molle,  analogue 
à celle  qu’on  trouve  dans  les  infusoires,  et  qui  semble  être 
la  matière  qui  forme  le  muscle.  Cette  constitution  de  la  fibre 
musculaire  élémentaire,  qui  n’est  point  une  simple  hypothèse, 
puisqu’elle  résulte  de  l’inspection  faite  au  microscope,  est 
tout  à fait  propre  à confirmer  l’opinion  que  nous  avons  émise 
sur  la  cause  de  la  contraction.  En  effet,  dans  l’état  de  repos  et 
sous  l’influence  de  la  force  vitale,  les  particules  de  chaque 
disque  ou  anneau  ont  leurs  pôles  négatifs  tournés  intérieure- 
ment et  leurs  pôles  positifs  extérieurement;  mais  sous  l’action 
d’une  cause  quelconque , les  particules  font  une  demi-révo- 
lution qui  fait  tourner  leurs  pôles  négatifs  au-dessous  et  les 
positifs  au-dessus,  ou  réciproquement;  il  eu  résulte  alors  que 
ces  particules,  ayant  leurs  pôles  contraires  placés  tous  les  uns 
près  des  autres  dans  la  même  direction  rectiligne,  qui  est  le 
sens  de  la  longueur  de  la  fibre,  elles  s’attirent  mutuellement, 
ce  qui  fait  rapprocher  les  disques,  comme  cela  a effectivement 
lieu  dans  la  contraction. 

Après  avoir  rappelé  brièvement  la  manière  dont  se  com- 
portent les  nerfs  et  les  muscles  quant  à leur  étal  électrique 
propre,  étudions  de  plus  près  que  nous  ne  l’avons  fait,  l'action 
générale  et  spéciale  qu’exercent  sur  eux  les  courants  élec- 
triques, afin  de  pouvoir  en  conclure  d’une  manière  plus  ra- 
tionnelle leur  effet  thérapeutique. 

L’électricité  agit  sur  l’organisme  de  deux  manières  : 1°  en 
stimulant  les  muscles  et  eu  remplaçant  ou  renforçant  l’action 
que  les  nerfs  exercent  sur  eux;  2°  en  stimulant  les  nerfs  eux- 
mèmes,  et  par  conséquent  en  augmentant  ou  diminuant  l’ac- 
tion naturelle  des  centres  nerveux. 

Nous  ne  revenons  pas  pour  le  moment  sur  l’effet  général 
de  l’électricité  sur  les  muscles,  que  nous  avons  étudié  avec 
soin , mais  nous  nous  arrêterons  quelques  instants  à ce  qui 
concerne  cet  effet  sur  les  nerfs. 
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Nous  avons  déjà  vu  1’eflet  sur  les  nerfs  des  courants  directs 
et  inverses;  nous  savons  que,  quelle  que  soit  la  direction  du 
courant,  lorsqu’il  est  intense,  tous  les  muscles  auxquels  se 
distribue  le  nerf,  dont  une  partie  est  traversée  par  ce  courant, 
se  contractent  à l'instant  où  l'on  ferme  comme  à l’instant  où 
l'on  ouvre  le  circuit,  et  il  y a en  même  temps  de  la  douleur. 
Tant  que  le  circuit  est  fermé,  il  n’y  a ni  contraction,  ni  dou- 
leur, ce  qui  tient  à l'état  particulier  dans  lequel  le  passage 
du  courant  met  les  nerfs  et  les  muscles.  Nous  savons  égale- 
ment que  les  contractions  sont  plus  fortes  au  début  qu’à  la 
cessation  du  courant  direct,  et  que  c'est  le  contraire  quand 
le  courant  est  inverse,  tandis  que  la  douleur  suit  la  marche 
opposée.  L’action  des  courants  est  remarquable  sur  un  nerf 
mixte  d'un  animal  récemment  tué  ou  vivant.  Si  l’on  y fait  cir- 
culer un  courant  continu,  l'excitabilité  est  diminuée  ou  dé- 
truite quand  le  courant  est  direct;  elle  est  conservée  et  même 
augmentée  quand  le  courant  est  inverse.  Si  ce  même  nerf  a été 
parcouru  par  le  courant  direct,  le  repos  lui  rend  assez  promp- 
tement une  partie  de  son  excitabilité;  si,  au  contraire,  il  a 
été  parcouru  par  le  courant  inverse,  il  perd  par  le  repos  une 
partie  de  l’excitabilité  que  le  passage  de  ce  même  courant  in- 
verse lui  avait  donnée.  Le  temps  de  repos  nécessaire  à un  nerf, 
pour  revenir  dans  les  deux  cas  à son  état  normal,  est  très- 
variable;  il  est  beaucoup  plus  court  dans  les  nerfs  très-exci- 
tables que  dans  les  autres.  Toutes  ces  expériences  exigent, 
pour  réussir,  des  courants  faibles  et  modérés;  des  courants 
intenses  diminuent  toujours  l’excitabilité  du  nerf,  et  quelque- 
fois la  suppriment  complètement  pendant  un  certain  temps. 
Cette  diminution  ou  suppression  a lieu  à un  degré  plus  élevé 
lorsque  le  courant  parcourt  le  nerf  de  la  périphérie  au  centre 
que  dans  la  direction  opposée,  qui  est  celle,  comme  nous  l’a- 
vons établi,  du  courant  naturel  qui  a lieu  dans  le  nerf  au 
moment  où,  sous  l'inlluence  du  cerveau,  ce  nerf  détermine  la 
contraction  du  muscle  auquel  il  aboutit. 

L'action  hyposthénisanle  des  courants  continus  est  un  fait 
qui  ressort  de  toutes  les  expériences  du  genre  de  celles  que 
nous  venons  de  rapporter,  et  qui  peut  être  utilisé  d'une  ina- 
ui  38 
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nière  précieuse  dans  la  thérapeutique.  M.  Itemack,  en  opérant 
sur  l'homme  avec  des  courants  continus,  a cru  pouvoir  con- 
stater que  ccs  courants  avaient  la  propriété  de  faire  cesser  la 
contraction  en  conservant  aux  muscles  la  faculté  d’obéir  à la 
volonté,  et  en  la  leur  restituant  même  dans  le  cas  où  ils  l’au- 
raient perdue.  On  conçoit  l'importance  qu’aurait  ce  fait  pour 
la  thérapeutique  s’il  se  vérifiait  dans  tous  les  cas;  nous  avons 
déjà  cité  un  fait  analogue  à l’occasion  du  traitement  du  té- 
tanos par  la  circulation  d’un  courant  continu , imaginé  par 
M.  Matteucci. 

Si  les  courants  qui  traversent  un  nerf,  au  lieu  d'être  con- 
tinus, sont  discontinus,  les  muscles  auxquels  ce  nerf  se  dis- 
tribue se  contractent  violemment  et  sont  comme  dans  une 
sorte  de  contraction  tétanique;  en  même  temps  l’cxcitabilité 
de  ce  nerf  est  très-affaiblie,  surtout  si  on  la  compare  à celle 
d’un  autre  nerf  sur  lequel  on  a fait  agir  un  courant  continu. 
Quand  les  courants  discontinus  sont  faibles  et  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraires,  l’action  hyposthénisante  est  très- 
faible,  parce  que  la  perte  d’excitabilité  produite  par  le  cou- 
rant direct  est  compensée  par  l’augmentation  d’excitabilité 
déterminée  par  le  courant  inverse;  quand,  au  contraire,  les 
courants  sont  intenses,  l’action  hyposthénisante,  due  au  cou- 
rant direct,  devient  un  phénomène  prédominant.  On  doit  éviter 
avec  soin  en  thérapeutique  la  production  de  ce  phénomène, 
en  ne  faisant  usage  que  de  courants  faibles  et  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraires,  quand  on  veut  réveiller  la  vitalité 
et  exercer  une  influence  tonique  sur  la  vie  organique  des  par- 
ties sur  lesquelles  on  agit. 

Nous  avons  supposé  dans  ce  qui  précède  qu’on  agit  immé- 
diatement sur  le  nerf  avec  le  courant;  mais,  dans  les  appli- 
cations thérapeutiques,  celte  action  directe  ne  peut  pas  avoir 
lieu,  sauf  dans  des  cas  exceptionnels;  c’est  donc  à travers  la 
peau,  à l'aide  d’un  conducteur  humide,  qu’on  doit  exercer  sur 
les  nerfs  l’action  de  l’électricité.  Comme  les  muscles  condui- 
sent mieux  l'électricité  que  les  nerfs,  il  faut,  pour  pouvoir 
concentrer  l’action  de  l’électricité  sur  ces  derniers,  qu’ils  ne 
soient  pas  à une  trop  grande  profondeur,  qu’ils  soient  pour 
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ainsi  dire  superüciels,  ou  bien  en  contact  seulement  avec  les 
tendons  des  aponévroses  ou  avec  du  tissu  cellulaire;  en  tout  cas, 
il  n’y  a jamais  qu’une  partie  du  courant  qui  traverse  le  nerf  sur 
lequel  ou  agit.  M.  Duchenne  a donné  la  liste  assez  nombreuse 
des  nerfs  sur  lesquels  il  est  parvenu  à porter  ainsi  les  courants  ; 
nous  y reviendrons  plus  loin  en  nous  occupant  d’une  ma- 
nière un  peu  plus  spéciale  de  l'action  de  l’électricité  localisée, 
soit  sur  les  muscles,  soit  6ur  les  nerfs.  Pour  le  moment,  bor- 
nons-nous à remarquer  qu'il  y a une  grande  dillérence  entre 
les  nerfs  moteurs,  d’une  part,  et  les  nerfs  mixteset  sensoriels, 
d’autre  part,  quant  à l’action  des  courants;  ces  derniers  étant 
susceptibles  d’éprouver  quelques  elTets  des  courants  continus, 
tandis  que  les  premiers  n’en  éprouvent  que  de  la  part  des  cou- 
rants discontinus,  ou  qui,  tout  en  étant  continus,  présentent 
des  variations  d’intensité.  II  en  résulte  que,  pour  réveiller  l'ac- 
tivité fonctionnelle  des  nerfs  mixtes  et  des  nerfs  sensoriels,  on 
peut  faire  usage  indifféremment , soit  de  courants  continus, 
soit  de  courants  discontinus,  quoiqu’il  soit  préférable,  le  plus 
souvent,  d’employer  ces  derniers  qui  sont  plus  stimulants  que 
les  premiers;  tandis  que,  pour  les  nerfs  moteurs,  il  ne  faut 
employer  que  les  courants  discontinus.  Aussi  a-t-on  vu  des  pa- 
ralysies du  sentiment  être  guéries  au  moyeu  de  courants  con- 
tinus, tandis  que  ces  mêmes  courants  avaient  complètement 
échoué  pour  des  paralysies  du  mouvement. 

On  ne  s’est  pas  borné  à étudier  les  effets  de  l’électricité  sur 
les  muscles  et  les  nerfs;  on  a également  cherché  à déterminer 
son  action  sur  les  centres  nerveux.  C’est  à Weber  qu’on  doit 
les  recherches  les  plus  intéressantes  sur  ce  point.  11  a observé 
que  la  moelle  épinière  étant  soumise  à l’action  des  courants 
discontinus,  il  y a dans  tous  les  muscles  du  tronc  de  violentes 
contractions  tétaniques;  mais  ce  qu'il  y a de  curieux,  c’est  que 
la  moelle  ne  se  comporte  point  comme  un  simple  conducteur 
de  courants  dérivés  qui  se  porteraient  sur  les  nerfs,  mais 
qu’elle  agit  par  l'eflet  de  son  action  propre  qu’excite  le  passage 
de  l’électricité.  Entre  autres  preuves  que  c’est  bien  ainsi  que 
se  passe  le  phénomène,  nous  pouvons  citer  le  fait  que,  lors- 
qu'on fait  une  section  complète  de  la  moelle,  en  laissant  en 
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contact  les  surfaces  divisées,  ce  qui  n'empêche  pas  les  courants 
dérivés  de  traverser,  mais  ce  qui  arrête  la  transmission  de 
l’action  médullaire  proprement  dite,  on  n’obtient,  en  portant 
l’excitation  électrique  à l'extrémité  inférieure  de  la  moelle, 
aucun  mouvement  convulsif  dans  les  muscles  supérieurs,  et  il 
n’y  a de  convulsions  que  dans  les  membres  inférieurs  ; tandis 
que  le  mouvement  convulsif  a lieu  dans  les  uns  aussi  bien  que 
dans  les  autres,  en  appliquant  l’électricité  de  la  même  manière, 
si  la  moelle  n’est  pas  coupée.  L’excitation  électrique  de  la 
moelle  allongée  produit  les  mêmes  convulsions  tétaniques  que 
celles  de  la  moelle  épinière.  On  n’aperçoit  ni  contractions  ni 
signes  de  chaleur,  quand  on  agit  avec  les  courants  discontinus 
sur  les  hémisphères  cérébraux  ou  sur  le  cervelet  d’un  animal 
vivant. 

Quant  aux  nerfs  ganglionnaires,  on  n'a  pas  pu  agir  direc- 
tement ni  sur  les  ganglions  ni  sur  leurs  filets  nerveux,  mais  bien 
sur  les  organes  auxquels  ils  se  distribuent.  On  a trouvé  que  les 
nerfs  de  la  vie  organique  déterminent  des  contractions  dans  les 
muscles  auxquels  ils  se  rendent,  seulement  quelques  instants 
après  qu’on  a commencé  à les  exciter,  et  que  de  plus  ces  con- 
tractions persistent  après  qu’on  a cessé  de  les  stimuler;  les 
contractions  se  propagent  même  à des  muscles  autres  que 
ceux  dans  lesquels  se  rendent  les  nerfs  stimulés;  enfin  les 
contractions  s'exécutent  et  se  succèdent  dans  un  ordre  qui 
répond  à un  but  déterminé  en  rapport  avec  les  fonctions  de 
l'organe  dans  lequel  on  les  constate.  Ces  résultats,  que  nous 
empruntons  au  résumé  qu’en  a fait  M.  Valérius,  ne  sont  vrais 
que  pour  les  muscles  qui  reçoivent  leurs  filets  du  grand  sym- 
pathique. 

Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  nous  ne  nous  étendrons 
pas  ici  pour  le  moment  sur  l’effet  des  courants  sur  les  muscles 
de  la  vie  de  relation  et  sur  ceux  de  la  vie  organique;  M.  Du- 
chenne,  comme  nous  le  verrons,  croit  qu’il  y a des  différences 
entre  les  muscles  quant  à leur  susceptibilité  de  se  contracter 
sous  l'influence  des  mêmes  courants  électriques;  différences 
qui  ne  tiennent  peut-être  qu'à  la  facilité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  l’électricité  peut  pénétrer  dans  les  divers  muscles. 
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Mais  ce  qui  parait  bien  positif,  d’après  M.  Duclienne,  c'est  qu'il 
existe  une  grande  différence  entre  les  muscles  quant  à la  sensi- 
bilité qu’ils  présentent  quand  on  les  fait  traverser  par  des  cou- 
rants discontinus  ; il  est  évident  que  cette  différence  tient  aux 
ramifications  nerveuses  plus  ou  moins  nombreuses  qui  s’y  dis- 
tribuent. Ainsi  la  sensibilité  est  très-vive  dans  les  muscles  de 
la  face,  ce  qui  provient  des  nerfs  de  la  cinquième  paire.  Quant 
aux  muscles  de  la  vie  organique , ils  se  contractent  sous  l’in- 
fluence de  l’électricité , mais  à un  moindre  degré  que  ceux  de 
la  vie  de  relation  ; de  plus,  les  contractions  se  produisent  plus 
lentement  et  durent  plus  longtemps  que  dans  les  autres  mus- 
cles après  qu’on  a cessé  de  les  exciter  par  l’électricité  ; tel  est  le 
cas  pour  les  intestins  grcles,  pour  l’estomac,  le  cæcum,  etc.  La 
peau  éprouve  des  effets  assez  remarquables  de  l’application  de 
l’électricité , mais  ces  effets  varient  au  plus  haut  degré  suivant 
les  différents  individus;  on  voit  souvent  la  peau  des  membres 
présenter  le  phénomène  connu  sous  le  nom  de  chair  de  poule , 
dans  lequel  les  poils  se  hérissent  et  leurs  bulbes  font  saillie 
au  dehors,  la  peau  elle-même  se  contracte,  ce  qui,  suivant 
M.  Brown-Séquard,  ne  serait  pas  dû  aux  fibres-cellules,  qui  sont 
peu  nombreuses  dans  cette  partie  du  corps,  mais  bien  au  tissu 
cellulaire,  qui  lui-même  est  contractile. 

Il  nous  faut  encore,  avant  d’examiner  de  près  les  cas  patho- 
logiques dans  lesquels  l'application  de  l’électricité  peut  être 
une  heureuse  ressource , nous  .arrêter  quelques  instants  sur  la 
méthode  si  remarquable  de  l’électrisation  localisée  de  M.  Du- 
chenne,  que  nous  n’avons  citée  qu’en  passant,  et  dont  nous 
venons  devoir  l’application  dans  quelques-uns  des  résultats 
que  nous  avons  énoncés.  Les  faits  qui  ont  servi  de  base  à cette 
méthode  consistent  simplement  en  ce  que,  suivant  que  les  ex- 
citateurs ou  électrodes  du  courant  sont  secs  ou  humides,  et 
suivant  que  la  peau  elle-même  est  sèche  ou  humide,  on  peut  à 
volonté  ou  concentrer  l’action  électrique  dans  la  peau,  ou  la 
faire  traverser  sans  incision  ni  piqûre  la  peau  elle-même,  pour 
la  limiter  dans  les  organes  situés  au-dessous,  c'est-à-dire  daus 
les  nerfs,  dans  les  muscles  et  même  dans  les  os.  Aussi,  pour 
obtenir  ce  résultat,  il  faut  qu’à  la  fois  les  électrodes,  qui  sont 
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des  éponges  imbibées  d’eau  salée,  et  la  peau  elle-même,  soient 
également  très-humides;  alors  on  n'observe  ni  étincelles,  ni 
crépitations,  ni  sensations  de  brûlure,  mais  on  obtient  des  phé- 
nomènes de  contractilité  et  de  sensibilité  très- variables,  sui- 
vant qu’on  agit  sur  un  muscle  ou  sur  un  faisceau  musculaire, 
sur  un  nerf  ou  sur  une  surface  osseuse;  cas  dans  lequel  on 
détermine  une  douleur  vive,  d’un  caractère  tout  particu- 
lier, ce  qui  fait  qu’on  doit  éviter  avec  soin  de  placer  les  élec- 
trodes sur  une  semblable  surface.  Dans  tous  les  cas  autres  que 
ceux  que  nous  venons  d’indiquer,  c’est-à-dire  si  les  deux  élec- 
trodes sont  secs  ou  que  l’un  seulement  soit  mouillé,  si  la  peau 
seule  est  mouillée  les  électrodes  étant  secs,  la  recomposition 
électrique  a toujours  lieu  uniquement  dans  la  peau,  soit  à 
sa  surface,  soit  dans  son  épaisseur  avec  ou  sans  étincelles  et 
crépitations.  M.  Duchenne  s’est  encore  assuré  par  plusieurs 
faits  que,  lorsque  l’électricité,  grâce  à l'humidité  des  élec- 
trodes et  de  la  peau,  va  chercher  les  organes  sous-cutanés, 
elle  n'agit  point  physiologiquement  sur  la  peau,  et  que  la  sen- 
sation produite  ne  doit  être  attribuée  qu'à  l’excitation  directe 
des  muscles. 

Indépendamment  de  la  précaution  que  nous  venons  d’indi- 
quer, l’électrisation  localisée  exige,  pour  être  complète,  l'em- 
ploi de  certains  courants  de  préférence  à d’autres;  c’est  ce  qui 
résulte  de  la  comparaison  que  M.  Duchenne  a faite  sous  ce  rap- 
port entre  l’électricité  des  machines  ordinaires  et  la  bouteillo 
de  Leyde,  celle  do  la  pile  voltaïque  et  celle  des  appareils  d’in- 
duction, désignant  l’emploi  de  ces  trois  espèces  d’électricités 
sous  les  noms  d 'électrisation,  galvanisation  et  faradisation 
musculaires  localisées.  11  est  arrivé  bien  vite  à reconnaître  que 
des  trois  especes  d'électricité,  la  dernière,  c’est-à-dire  l’électri- 
cité d’induction,  est  celle  qui  convient  le  mieux  à l'électrisa- 
tion musculaire,  surtout  ‘quand  cette  opération  doit  être  lon- 
gue et  fréquemment  pratiquée.  Les  courants  induits  peuvent 
en  effet  provoquer  les  plus  fortes  contractions  musculaires  sans 
exciter  en  même  temps  la  sensibilité  cutanée,  sans  produire 
do  commotions,  sans  déchirer  les  vaisseaux  capillaires,  sans 
occasionner,  comme  l'électricité  ordinaire  des  machines,  tous 
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ccs  accidents,  contre  lesquels  il  est  quelquefois  difficile  de  réa- 
gir. Ils  peuvent  agir  avec  une  grande  puissance  physiologique 
sans  risquer  d'altérer  les  tissus,  comme  le  fait  l’électricité  vol- 
taïque par  l'elfel  de  ses  propriétés  chimiques,  propriétés  qui 
sont  presque  nulles  dans  les  courants  induits,  soit  parce  qu’ils 
sont  instantanés,  soit  parce  qu'ils  sont  en  général  dirigés  alter- 
nativement en  sens  contraires.  M.  Duchenne  en  conclut,  à la 
suite  d'un  grand  nombre  d'essais,  que  l’électricité  induite  est 
essentiellement  l'électricité  médicale. 

yuant  au  mode  d’opérer  il  peut  avoir  lieu  de  deux  manières, 
soit  en  concentrant  l'action  électrique  dans  les  plexusou  dans  les 
troncs  nerveux  qui  la  conduisent  aux  muscles  placés  sous  leur 
dépendance,  soit  en  dirigeant  cette  action  sur  chacun  des  mus- 
cles ou  sur  chacun  de  leurs  faisceaux.  Dans  ces  dillérentes  opé- 
rations, les  électrodes  doivent  toujours  être  aussi  rapprochés 
que  possible.  Le  premier  cas  produit  des  mouvements  d'en- 
semble, c'est  l’électrisation  musculaire  indirecte  ; le  second 
donne  des  mouvements  partiels,  c’est  l’électrisation  muscu- 
laire directe.  L'électrisation  indirecte  exige  la  connaissance 
exacte  de  la  distribution  et  des  rapports  anatomiques  des  nerfs; 
elle  est  très-simple  sur  les  membres  où  la  plupart  des  troncs 
nerveux  sous-cutanés,  dans  un  point  de  leur  extrémité,  sont 
accessibles  aux  excitateurs;  elle  est  plus  difficile  et  plus  déli- 
cate dans  d'autres  régions.  L’électrisation  directe,  qui  consiste 
à faire  contracter  individuellement  chaque  muscle  ou  cha- 
que faisceau  musculaire  en  plaçant  les  électrodes  humides 
sur  les  points  de  la  peau  qui  correspondent  à leur  surface,  est 
très-facile,  surtout  dans  les  régions  superficielles  du  tronc  et 
des  membres,  si  l'on  possède  des  connaissances  anatomiques,  et 
surtout  celle  de  l'anatomie  des  surfaces.  Elle  otlre  plus  de  dif- 
ficultés pour  les  muscles  des  régions  profondes  des  membres, 
quoique  la  plupart  d'entre  eux  présentent,  sous  la  peau,  un 
point  de  leur  tissu  musculaire  par  lequel  ils  sout  accessibles  à 
cette  excitation  directe. 

On  doit  avoir  soin  de  ne  jamais  administrer  aux  muscles 
qu’une  dose  d'électricité  proportionnelle  à leur  degré  d’excita- 
bilité que  M.  Duchenne  croit  être  variable  pour  chacuu  d'eux; 
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point  qui  lui  a été  contesté  et  qu'il  est  trcs-difficile  d'établir,  puis- 
que 1 excitation  plus  ou  moins  vive  d'un  muscle  ne  dépend  pas 
seulement  de  son  degré  d’excitabilité,  mais  de  la  résistance 
plus  ou  moins  grande  que  l’électricité  rencontre  pour  parvenir 
jusqu  à lui.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  important  de  pouvoir  gra- 
duer la  quantité  d’électricité  employée;  aussi  est-il  nécessaire 
que  l’opérateur  ait  une  main  libre  prête  à agir  sur  le  graduateur 
de  l’appareil  pendant  l'électrisation,  tandis  que  l’autre  main  tient 
les  électrodes  au  moyen  de  manches  isolants  et  les  manoeuvre  fa- 
cilement. Il  faut  toujours  les  placer  au  niveau  de  la  masse  char- 
mie  des  muscles,  et  non  au  niveau  de  leurs  tendons,  car 
1 excitation  de  ces  derniers  ne  peut  produire  la  contraction 
musculaire.  Plus  un  muscle  est  épais,  plus  le  contact  doit  être 
parfait,  sans  cela  les  fibres  superficielles  sont  seules  excitées; 
chez  les  sujets  très-gros  cela  est  surtout  nécessaire.  M.  Duchenne 
s est  assuré  que  plus  les  appareils  sont  puissants,  plus  l’électri- 
cité pénètre  profondément.  Ainsi,  il  a vu  dans  des  cas  de  pa- 
ralysie saturnine,  où  certains  muscles  de  la  région  postérieure 
de  l’avant-bras  sont  atrophiés  et  ne  se  contractent  pas  sous 
1 influence  des  courants  induits,  les  muscles  situés  au-dessous 
de  ces  muscles  paralysés  entrer  en  contraction  si  les  courants 
sont  assez  forts  pour  les  traverser  et  pénétrer  jusqu’à  ceux 
qui  sont  sains.  Les  excitateurs,  soit  électrodes  humides,  n'étant 
en  rapport  qu’avec  la  face  externe  des  muscles,  et  les  filets  ner- 
veux n'arrivant  à ceux  des  régions  superficielles  que  par  leur 
face  intérieure,  on  est  certain  que  les  contractions  musculaires 
n ont  pas  lieu  par  l'intermédiaire  des  filets  nerveux.  A la  face, 
l’électrisation  partielle  des  muscles  est  plus  difficile  à cause  des 
ramifications  nombreuses  des  nerfs  qui  s’entrecroisent;  on  peut 
cependant  les  éviter,  car  on  est  averti  par  la  contraction  simul- 
tanée de  plusieurs  muscles,  que  l'électrode  a porté  sur  l'un  des 
rameaux  nerveux  ; alors  on  place  l’électrode  un  ou  deux  milli- 
mètres plus  haut  ou  plus  bas,  et  on  le  maintient  toujours  sur  la 
direction  du  muscle  à électriser.  Il  faut  une  connaissance  exacte 
de  l'anatomie  pour  éviter  ces  filets  nerveux,  et  c'est  ce  qui  a 
permis  à M.  Duchenne  de  limiter  l'action  électrique  dans  cha- 
cun des  muscles  du  visage  et  de  produire  les  jeux  de  physio-. 
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nomie  les  plus  variés'.  Comme  l’excitabilité  de  la  sensibilité 
électrique  est  très-vive  dans  les  muscles  de  la  face,  ce  qui  est  dû, 
ainsi  que  nous  l'avons  vu,  à la  cinquième  paire  qui  leur  envoie 
des  filets  nerveux,  on  doit  éviter  de  placer  les  électrodes  sur  les 
points  correspondants  à ces  filets;  car  il  en  résulterait  une  dou- 
leur très-aigué  qui  retentirait  dans  plusieurs  points  de  la  face 
et  même  du  cerveau.  M.  Duchenne  a fait  une  étude  approfondie  de 
l’excitabilité  électrique  des  muscles  au  point  de  vue  de  la  con- 
tractilité et  de  la  sensibilité;  c’est  au  moyen  de  cette  étude 
qu’il  est  parvenu  à posséder  l’art  de  faire  contracter  isolément 
et  exactement  chacun  des  muscles  ou  de  leurs  faisceaux;  mais, 
pour  arriver  à ce  point  de  perfection,  il  faut  une  très-grande 
habitude  et  être  initié  à une  foule  de  détails  minutieux  ; ainsi, 
par  exemple,  il  existe  pour  chacun  des  muscles  un  point  anato- 
mique dans  lequel  les  électrodes  doivent  être  placés  de  préfé- 
rence, pour  obtenir  la  contraction  complète  et  isolée  de  ces 
muscles  ; et  c’est  ce  point  qu’il  est  essentiel  de  déterminer  pour 
chaque  muscle  en  particulier. 

Nous  avons  vu  qu'en  employant  les  précautions  indiquées, 
on  peut  faire  parvenir  l’électricité  aux  muscles  à travers  la  peau 
sans  que  celle-ci  soit  affectée,  et  que  les  courants  d’induction 
sont  la  forme  la  plus  favorable  de  l’électricité  pour  atteindre 
ce  but  ; mais  il  est  des  cas  où  il  importe  au  contraire  de  porter 
l’électricité  sur  la  peau.  M.  Duchenne  estime  que  pour  l’électri- 
sation cutanée , quoique  les  courants  voltaïques  puissent  être 
employés  avec  avantage  dans  quelques  cas,  l’électricité  in- 
duite qui  respecte  les  tissus  est  encore  ici  bien  préférable.  Les 
différences  d'excitabilité  électro-cutanée  des  diverses  parties 
du  corps  nécessitent  l'emploi  de  différents  procédés  d’électrisa- 
tion cutanée  au  nombre  de  trois.  Le  premier  mode  est  l’électri- 
sation cutanée  par  la  main  électrique;  on  se  sert  d’un  électrode 
humide,  une  éponge  renfermée  dans  un  cylindre  métallique 
qui  communique  avec  un  des  pôles  de  l'appareil  et  qu'on  place 

1 II  a réussi,  en  faisant  contracter  ainsi  successivement  et  isulénient  les  diffé- 
rents muscles  de  la  face,  à déterminer  le  rùle  de  chacun  d'eux  dans  les  diverses 
expressions  de  la  physionomie. 
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sur  un  point  très-peu  excitable  de  la  surface  du  corps;  l’élec- 
trode qui  communique  avec  le  second  pèle  est  tenu  dans  l’une 
des  mains  de  l’opérateur  qui  passe  rapidement  la  face  dorsale 
de  sa  main  libre  sur  les  points  qu’il  veut  exciter,  après  avoir 
desséché  la  peau  du  malade  à l’aide  d’une  poudre  absorbante 
(poudre  de  lycopode  ou  de  riz).  Le  second  mode  est  l’électri- 
sation cutanée  par  les  corps  métalliques  pleins , cylindriques  ou 
coniques,  qu'on  promène  plus  ou  moins  rapidement  sur  les 
parties  malades  après  les  avoir  mis  respectivement  en  communi- 
cation avec  les  pèles  de  l’appareil.  Le  troisième  mode  est  l'élec- 
trisation cutanée  par  les  fils  métalliques  ; ces  fils  sont  employés 
sous  forme  de  vergette  ou  de  balais  enfermés  dans  des  cylindres 
qui  sont  tenus  par  des  manches  isolants;  tantôt  on  parcourt, 
avec  ces  fils  qui  servent  d’électrodes  aux  courants,  la  surface 
malade;  tantôt  on  frappe  légèrement  la  peau  avec  leurs  extré- 
mités, ce  que  M.  Duchenne  appelle  la  fustigation  électrique; 
tantôt  on  laisse  les  fils  eu  place  aussi  longtemps  que  le  malade 
peut  les  supporter  : ce  dernier  procédé,  qui  est  rarement  sup- 
porté par  les  malades,  peut  être  désigné  sous  le  nom  de  moxa 
électrique.  Les  tVois  procédés  different  notablement  quant  à leur 
degré  d’énergie  et  aux  sensations  qu’ils  développent;  ainsi 
l’application  de  la  main  électrique  ne  produit  de  sensation  un 
peu  vive  qu’à  la  face,  et  cette  sensation  est  celle  d’une  brosse 
rude  qui  déchire  la  peau.  Les  électrodes  métalliques  pleins 
agissent  plus  fortement  que  la  main  électrique;  mais  ils  sont 
aussi  impuissants  sur  plusieurs  parties  du  corps,  eu  particulier 
sur  les  mains  et  sur  la  plante  des  pieds.  Les  lils  métalliques 
augmentent  dans  une  proportion  énorme  la  puissance  de  l’élec- 
trisation sur  la  sensibilité  de  la  peau  ; lorsqu’on  les  laisse  en 
place,  ils  occasionnent  une  sensation  semblable  à celle  qui  se- 
rait produite  par  des  aiguilles  brûlantes  enfoncées  dans  les 
tissus;  au  dire  des  malades  rien  n’égale  la  sensation  produite 
par  ces  fils,  pas  même  le  fou  tel  qu’on  l’applique  par  le  moxa 
ou  la  cautérisation  transcurrenle. 

L’électrisation  desorganes  internes  a été  un  objet  de  longues 
recherches  de  la  part  de  M.  Duchenne,  qui  a dans  ce  but 
donné  des  formes  plus  ou  moins  variées  aux  conducteurs 
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destinés  à porter  le  courant  dans  ces  organes  ; mais  c’est  sur- 
tout à l’électrisation  des  organes  des  sens  qu'il  a apporté,  un 
soin  tout  particulier  en  indiquant  les  moyens  à employer  et  les 
précautions  à prendre  pour  opérer  dans  ces  cas.  Nous  y revien- 
drons un  peu  plus  loin  en  nous  en  occupant  au  point  de  vue 
thérapeutique.  Nous  nous  bornerons  seulement  à une  remarque 
relative  à l’elTet  différent,  soit  différentiel,  comme  l’appelle  M.  l)u- 
chenne,  des  deux  courants  d’induction  sur  l'organe  de  la  vue. 

Nous  avons  déjà  dit  que  M.  Duehennc  avait  trouvé  que  dans 
la  machine  à induction,  l'extra-courant,  c'est-à-dire  celui  qui 
est  produit  dans  le  fil  inducteur  au  moment  do  la  rupture  du 
circuit,  ne  jouissait  pas  des  mêmes  propriétés  que  le  courant 
induit  dans  le  second  fil.  Ce  dernier  non-seulement  agit  plus 
puissamment  sur  la  rétine,  mais  aussi  excite  plus  vivement  la 
sensibilité  de  la  peau  et  pénétre  plus  profondément  dans  les 
tissus  que  l’extra-courant,  lequel  au  contraire  excite  plus  vive- 
ment la  sensibilité  et  la  contractilité  des  muscles  et  de  quel- 
ques organes  sous-cutanés.  La  différence  entre  les  propriétés 
physiologiques  et  thérapeutiques  des  deux  courants  est  telle 
qu’on  ne  doit  pas  employer  indifféremment  l’un  ou  l’autre  dans 
la  pratique.  Nous  avons  déjà  indiqué  que  cette  différence  tient 
essentiellement  à ce  que  le  courant  induit  proprement  dit 
est  produit  dans  un  fil  beaucoup  plus  long  et  plus  fin  que 
l’extra-courant,  ce  qui  fait  qu'il  a plus  de  tension;  qu’en  outre 
il  est  plus  instantané  en  général , et  enfin  qu’il  est  composé 
de  deux  courants  dirigés  alternativement  en  sens  contrai- 
res, tandis  que  l’extra-courant  ne  se  compose  que  d'un  seul 
courant  induit  dirigé  toujours  dans  le  même  sens.  Les  di- 
verses expériences  de  M.  Uuchenne  s'expliquent  très-bien  sans 
aller  chercher  ailleurs  la  cause  des  effets  différents  des  deux 
espèces  de  courants.  Ainsi,  il  trouve  qu’en  se  servant  de  l'hé- 
lice à fil  long  et  fin,  pour  conduire  le  courant,  l'extra-courant 
qui  est  produit  dans  ce  cas  n'a  plus  les  propriétés  des  courants 
induits  dans  cette  même  hélice  quand  elle  est  sous  l’iullueuce 
d’une  hélice  à fil  gros,  qui  est  traversée  par  le  courant  de  la  même 
pile;  cela  tient  à ce  que  dans  le  premier  cas  le  courant  induc- 
teur est  tellement  affaibli  que  l'extra-courant  est  lui-même  peu 
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puissant;  tandis  que  dans  le  second  cas,  la  force  du  courant 
inducteur  devenant  beaucoup  plus  considérable  à cause  de  la 
conductibilité  meilleure  de  son  circuit,  le  courant  induit  auquel 
il  donne  naissance  est  énergique  en  même  temps  qu'il  a beau- 
coup de  tension,  à cause  de  la  longueur  et  du  petit  diamètre  du 
lil  dans  lequel  il  est  développé.  Cette  différence  entre  les  hélices 
explique  aussi  pourquoi  le  trajet  à travers  une  même  quantité 
d'eau  affaiblit  beaucoup  plus  l’extra-courant  que  le  courant 
induit.  11  faut  faire  extrêmement  attention,  dans  les  questions 
de  cet  ordre,  à tenir  compte  de  toutes  les  parties  d’un  circuit. 
Ainsi,  lors  même  qu’on  a rendu  deux  courants  égaux  au 
moyen  d'une  certaine  résistance  interposée  dans  leur  circuit 
et  différente  pour  chacun  d'eux,  il  n’en  résulte  pas  du  tout 
qu'ils  soient  aptes  à surmonter  la  même  résistance.  Nous  croyons 
que  c'est  faute  d’avoir  apprécié  toutes  ces  circonstances,  que 
M.  Uuchenne  a cru  trouver  une  différence  spécifique  entre  les 
deux  sortes  de  courants  induits,  différence  qui  ne  tient,  comme 
toutes  celles  qui  existent  entre  les  courants,  qu’à  ce  que  l’un 
des  courants,  l'extra-courant,  est  plus  fort  en  quantité,  et 
l'autre,  le  courant  induit,  plus  fort  en  intensité,  soit  en  teDsioD. 
Ajoutons  que  le  courant  induit  proprement  dit  se  compose  de 
courants  dirigés  alternativement  en  sens  contraires , circon- 
stance qui  joue  un  rôle  important  dans  sod  action  physiolo- 
gique, et  qui  peut,  en  partie  du  moins,  contribuer  à la  diffé- 
rence d’effets  observée  par  M.  Uuchenne. 

Ce  n’est  pas  seulement  le  fait  d’être  dirigés  alternativement 
en  sens  contraires,  qui  donne  aux  courants  induits  certaines 
propriétés  particulières; mais  la  rapidité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  ils  se  succèdent  exerce,  indépendamment  de  leur 
direction,  une  très-grande  influence  sur  leur  effet  physiolo- 
gique. La  vitesse  des  intermittences  contribue  à augmenter 
l’étendue  de  la  contraction  musculaire,  parce  que  les  libres  mus- 
culaires ne  se  relâchant  que  peu  ou  point  dans  l’intervalle  des 
contractions,  chaque  excitation  raccourcit  de  plus  en  plus  le 
muscle;  mais  cette  vitesse  n’influe  nullement  sur  l’énergie  de  la 
contraction  qui  ne  dépend  que  de  l’intensité  du  courant.  Qu'on 
fasse  contracter,  par  des  intermittences  alternativement  rares 
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et  rapides,  un  muscle  paralysé  dont  l'irritabilité  est  intacte, 
par  exemple  le  fléchisseur  des  doigts,  et  qu'on  attache  un 
poids  à l'extrémité  des  doigts  mis  en  mouvement  par  la  con- 
traction de  ce  muscle,  l'on  verra  que  les  intermittences  ra- 
pides ne  donnent  pas  à ce  muscle  la  force  de  soulever  un  poids 
plus  lourd  que  les  intermittences  rares.  Mais  si  l’intensité  de 
la  contraction  musculaire  n’est  pas  augmentée  par  la  rapidité 
plus  ou  moins  grande  des  intermittences,  il  n’en  est  pas  de 
même  de  la  sensation  qui  devient  des  plus  douloureuses,  presque 
tétanique,  quand  la  vitesse  est  considérable;  cette  vitesse 
augmente  aussi  la  puissance  tonique  des  muscles  et  elle  peut, 
lorsqu’elle  est  longtemps  prolongée,  aller  jusqu’à  produire 
la  contracture.  La  contraction  musculaire  et  la  sensibilité 
électro-cutanée  augmentent  également  d’une  manière  notable 
avec  la  rapidité  des  intermittences,  indépendamment  de  l’in- 
tensité propre  des  courants  qui  se  succèdent.  11  résulte  de  ce 
qui  précède  que  l’emploi  des  intermittences  rapides  est  pré- 
cieux dans  bien  des  cas  : d’abord  quand  il  s’agit  de  l'étude  de 
l’action  individuelle  des  muscles,  parce  que  les  intermittences 
rapides  peuvent  produire  des  contractions  artificielles  qui 
imitent  parfaitement  les  mouvements  volontaires,  tandis  qu’a- 
vec les  intermittences  lentes  ou  ne  peut  avoir  de  contrac- 
tions musculaires  sans  tremblement,  ce  qui,  par  exemple, 
empêche  lorsqu'il  s’agit  de  la  face , d’observer  exactement 
l’influence  que  l’action  individuelle  des  muscles  exerce  sur 
l’expression  du  visage.  La  faculté  que  possèdent  les  cou- 
rants qui  se  succèdent  rapidement  d’agir  plus  fortement  sur 
la  sensibilité  musculaire,  trouve  encore  d’heureuses  applica- 
tions thérapeutiques  dans  les  cas  assez  fréquents  où  les 
muscles  ont  perdu  leur  sensibilité;  il  en  est  de  même  pour 
les  cas  d’insensibilité  de  la  peau;  les  courants  induits,  même 
les  plus  intenses,  sont  impuissants  contre  ces  anesthésies,  s'ils 
ne  se  succèdent  pas  avec  une  grande  rapidité.  Enfin  M.  Du- 
chenne  a encore  utilisé  de  la  manière  la  plus  heureuse  en 
thérapeutique  la  propriété  que  possèdent  les  courants  d’in- 
duction rapides,  d'augmenter  la  puissance  de  la  tonicité 
musculaire,  celte  force  qui  ne  sommeille  jamais,  qui,  dans 


Digitlzed  by  Google 


000  APPLICATION»  PF.  L'ÉLECTRICITÉ, 

l’absence  des  contractions  volontaires,  constitue  la  physio- 
nomie de  la  face,  maintient  les  muscles  dans  leur  attitude 
naturelle  et  qu’on  peut  comparer  à la  force  d’un  ressort  qui,- 
si  elle  venait  à diminuer  ou  à augmenter1,  dérangerait  le 
mécanisme  le  mieux  combiné.  Enfin  l’expérience  a montré 
que  l’emploi  des  courants  à intermittences  rapides  est  néces- 
saire au  traitement  des  atrophies  musculaires,  qu’elles  soient 
ou  non  compliquées  de  paralysie. 

11  est  par  contre  des  cas  où  les  intermittences  rapides  pour- 
raient être  dangereuses;  par  exemple,  lorsqu'à  la  suite  de 
paralysies  cérébrales  il  à’agit  de  rendre  à des  membres  pa- 
ralysés leur  aptitude  motrice,  on  risquerait,  avec  des  courants 
trop  intenses  ou  se  succédant  trop  rapidement,  d’exciter  trop 
vivement  la  sensibilité  générale  et  d’exposer  ainsi  le  malade 
aux  plus  graves  accidents.  Quand  bien  même  l'état  des  centres 
nerveux  n'indiquerait  pas  d’éviter  l’emploi  des  intermittences 
rapides,  il  n’est  pas  indifférent  d'opérer  l’électrisation  avec  ou 
sans  douleur;  car  il  y a des  personnes,  telles  que  les  femmes 
et  les  enfants,  qui,  soit  par  défaut  d'énergie,  soit  en  raison 
de  leur  excitabilité  nerveuse,  ne  peuvent  la  supporter;  il  faut 
donc  avoir  égard  à cette  circonstance  pour  modérer  la  rapi- 
dité des  intermittences.  Il  est  enfin  des  circonstances  où  l’ap- 
plication d'un  très-petit  nombre  d’intermittences  isolées  est 
seule  nécessaire,  comme  lorsqu’il  s’agit  d’exciter  la  membrane 
du  tympan  en  cas  de  surdité,  etc. 

On  voit  donc  que,  de  même  qu’il  importe  de  munir  les 
machines  d’induction  d’un  appareil  destiné  à graduer  l'in- 
tensité des  courants,  de  même  il  est  indispensable  de  pou- 
voir faire  varier  à volonté  le  nombre  des  intermittences  dans 
un  temps  donné.  Sous  ce  point  de  vue,  l’emploi  d’une  roue 
dentée  qu’on  manœuvre  à la  main  est  préférable  au  trem- 
ldeur  qui  marche  tout  seul  ; aussi  M.  Uuchenne  se  sert-il 
des  deux  procédés  également  pour  rendre  le  courant  discon- 
tinu , faisant  usage,  suivant  les  cas,  de  l’un  ou  de  l’autre. 
Avec  les  machines  magnéto-électriques,  dans  lesquelles  la  pile 
est  remplacée  par  un  aimant  permanent,  la  rapidité  avec  la- 
quelle on  fait  tourner  les  armures  devant  l'aimant  détermine 
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directement  cel  le  avec  laquelle  les  courants  induits  se  succèdent. 

Après  cet  examen  do  la  méthode  d’électrisation  imaginée  par 
M.  Ducheune , nous  devrions  peut-être  suivre  son  inventeur 
dans  l’application  qu’il  en  fait  à l'étude  physiologique  des  dif- 
férents muscles  de  l’organisme,  mais  cette  analyse  nous  con- 
duirait beaucoup  trop  loin.  Nous  devons  donc  nous  borner  à une 
remarque  importante,  c’est  que  l’exploration  électro-musculaire 
seule,  tout  en  faisant  connaître  exactement  l’action  propre  du 
muscle,  apprend  rarement  quels  sont  ceux  dont  le  concours  lui 
est  nécessaire  pour  obtenir  le  mouvement  physiologique  qu’il 
est  destiné  à exécuter,  et  sans  lesquels  il  ne  produirait  le  plus 
souvent  que  des  accidents  et  des  difformités;  il  faut  y joindre 
l'observation  pathologique  qui  enseigne  quels  sont  les  troubles 
qui  surviennent  dans  les  mouvements  exécutés  par  un  muscle 
en  conséquence  du  défaut  d’action  synergique  d’un  ou  de  plu- 
sieurs autres  muscles.  C'est  en  opérant  ainsi  ce  contrôle  mutuel 
de  l'expérimentation  électro-physiologique  et  de  l’expérimen- 
tation électro-pathologique,  que  M.  Ducheune  est  parvenu  à 
déterminer  le  rôle  individuel  de  chaque  muscle  ainsi  que  la 
part  des  autres  muscles  dans  l’action  de  chacun,  et  qu’il  parait 
avoir  ainsi  trouvé  la  clef  de  l’action  musculaire  synergique. 

- En  se  livrant  à ces  explorations  musculaires,  véritables  au- 
topsies faites  sur  le  virant,  M.  Duchenne  est  parvenu  à décou- 
vrir l’existence  assez  fréquente  d’atrophies  musculaires,  qui 
étaient  confondues  avec  les  paralysies  ordinaires  ; ce  sont  prin- 
cipalement les  faits  pathologiques  de  ce  genre  observés  dans 
toutes  les  régions,  et  sous  les  formes  les  plus  variées,  qui 
lui  ont  permis  d’analyser  avec  le  plus  grand  soin  les  fonc- 
tions des  muscles  de  la  main,  de  l’épaule,  du  diaphragme  et  de 
la  face,  et  qui  lui  permettront  d'étendre  ses  travaux  électro-phy- 
siologiques aux  muscles  des  autres  régions.  Un  ordre  de  faits 
nouveaux  et  très-curieux,  auxquels  l’application  de  l'électrisa- 
tion localisée  a conduit  M.  Duchenne,  est  relatif  à l’influence  de 
la  contractilité  éleclro- musculaire  et  de  la  sensibilité  mus- 
culaire sur  les  mouvements  volontaires.  Ainsi  il  a vu  des  mus- 
cles se  contracter  par  la  volonté,  alors  qu’ils  avaient  perdu  la 
faculté  d’entrer  en  action  par  l’excitation  électrique;  d’autres 
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fois  il  a vu  des  muscles  que  la  volonté  pouvait  mettre  en  mou- 
vement lorsqu'elle  était  aidée  par  la  vue,  rester  dans  l'inertie  la 
plus  complète  quand  l’action  des  yeux  faisait  défaut;  phéno- 
mène dit,  suivant  M.  Duchenne,  à la  perte  de  .cette  propriété 
musculaire  qu’il  a appelée,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  con- 
science musculaire. 

Nous  ne  devons  pas  dissimuler  que  quelques  objections  graves 
ont  été  faites  à certaines  parties  du  système  de  M.  Duchenne.  Les 
principales  sont  celles  de  M.  Remack,  qui  n’est  pas  disposé  à ad- 
mettre la  distinction  établie  par  M.  Duchenne  entre  l’électrisation 
directe  des  muscles  et  leur  électrisation  indirecte  par  l’intermé- 
diaire des  filets  nerveux,  ne  croyant  pas  que  le  muscle  soit  sus- 
ceptible de  se  contracter  par  l'action  immédiate  de  l'électricité, 
point  que  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  traiter  en  détail  \ Ce 
physiologiste  croit  que  le  point  anatomique  particulier  pour  cha- 
que muscle  sur  lequel  les  électrodes  doivent  être  placés  pour  pro- 
duire une  contraction  complète,  n’est  pas  relatif  à la  direction  des 
fibres  musculaires,  mais  bien  aux  rameaux  nerveux  placés  dans 
le  muscle  et  qu'il  s’agit  d’introduire  dans  le  circuit;  ces  points 
seraient  les  points  latéraux  des  muscles,  soit  points  d'entrée  des 
nerfs  moteurs;  de  ces  points,  en  leur  appliquant  l’un  des  élec- 
trodes, on  peut  commander  avec  sûreté  aux  muscles  pendant  que 
l’on  place  l’autre  électrode  sur  l’une  ou  l’autre  ramification  in- 
térieure nerveuse.  Nous  ne  suivrons  pas  M.  Remack  dans  les 
recherches  au  moyen  desquelles  il  appuie  son  opinion  tout  en 
admettant  les  faits  observés  par  M.  Duchenne,  qu’il  interprète 
seulement  d'une  autre  manière.  Il  arrive  à conclure  qu'il  faut 
connaître  les  points  des  bords  des  muscles,  c’est-à-dire  les  points 
d’entrée  des  nerfs,  pour  électriser  les  muscles  d'après  un  plan  et 
suivant  un  but  déterminé;  cette  connaissance  peut  s’acquérir  par 
l'anatomie , et  même  au  moyen  de  l’électrisation  localisée.  Ce 
serait  sortir  des  limites  d'un  ouvrage  de  la  nature  de  celui-ci  que 
d’entrer  dans  le  détail  des  discussions  soulevées  entre  M.  Du- 
chenne et  M.  Remack,  soit  sur  l’objet  même  que  nous  venons 
de  traiter,  soit  sur  les  questions  relatives  à l’irritabilité  halle- 
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rionne1  et  la  sensibilité  musculaire,  M.  üuehenuc  continuant 
à admettre  l'existence  de  celte  irritabilité  contre  M.  Remack 
qui  la  conteste,  et  persistant  dans  la  distinction  entre  ces  deux 
méthodes  d’électrisation  : l'une  directe  sans  l'intermédiaire  des 
nerfs,  l'autre  indirecte  au  moyen  de  l’excitation  électrique  des 
rameaux  nerveux. 

M.  Remack,  suivant  une  toute  autre  direction  que  M.  Du- 
clienne,  conduit  par  les  expériences  deNobili,  de  Matteucci  et  de 
M.  Eckhard  sur  l’influence  paralysante  que  dans  la  grenouille 
le  courant  voltaïque  continu  exerce  sur  un  nerf  moteur  placé 
dans  le  circuit,  avait  trouvé  que  l'électrisation  par  un  courant 
continu  des  nerfs  moteurs  dans  l'homme,  mettait  en  jeu  les 
propriétés  toniques  des  nerfs  et  des  muscles  antagonistes.  11 
était  arrivé  à croire,  à la  suite  de  nombreuses  expériences,  que 
les  contractions  toniques  ou  continues  qui  surviennent  dans 
un  membre  pendant  le  passage  d’un  courant  continu  à travers 
un  tronc  nerveux,  soit  dans  les  muscles  antagonistes,  soit  dans 
les  muscles  animés  par  ce  nerf,  sont  de  nature  réflexe  et  peu- 
vent par  conséquent  être  produites  aussi  par  l'excitation  galva- 
nique de  certains  nerfs  cutanés.  Il  résulterait  de  là  que  l'exci- 
tation continue  des  fibres  nerveuses  sensibles,  qui  se  produit, 
comme  on  le  sait,  par  l’action  du  courant  continu,  peut  se 
transmettre  chez  l'homme  jusqu’aux  centres  nerveux  et  causer 
même  des  contractions  continues  des  muscles  qui  sont  en  rap- 
port avec  les  centres  nerveux  excités  ainsi  indirectement.  A 
l’appui  de  cette  idée,  M.  Remack  a eu  l'occasion,  dans  l'applica- 
tion des  courants  continus  à la  guérison  des  contractures,  d’ob- 
server des  phénomènes  qui  le  forcèrent  de  supposer  que  la  cessa- 
tion des  contractures  n’est  pas  un  fait  purement  périphérique, 
mais  qu’elle  est  causée  par  une  excitation  des  centres  nerveux. 
Dans  le  cours  d'un  grand  nombre  de  traitements,  et  en  parti- 
culier de  ceux  des  hémiplégies,  il  lui  est  arrivé  de  voir  que  la 
paralysie  de  la  face  ou  de  la  langue,  ou  même  la  faiblesse  in- 
tellectuelle étaient  diminuées,  quoitfuc  les  courants  voltaïques 

1 On  désigne  sous  ce  num  l'irritabilité  dont  on  suppose  que  la  fibre  muscu- 
laire est  douée,  sous  l'empire  d'une  action  directe,  et  sans  l'intervcnliun  d'aucun 
filet  nerveux. 
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n’eussentélé  transmisqu'à  travers  lesexlrémités  nerveuses.  L’ac- 
tion du  courant  se  transmettait  donc  jusqu'au  centre  nerveux,  et 
il  en  résulterait,  comme  on  le  conçoit,  des  conséquences  impor- 
tantes pour  la  thérapeutique.  Sans  nier  la  possibilité  de  celte 
action  réflexe,  nous  croyons  qu’elle  est  beaucoup  moins  générale 
que  ne  le  présume  M.  Uemack,  et  que  bien  des  phénomènes  qu’il 
lui  attribue  sont  simplement  la  conséquence  d’une  amélioration 
dans  l’état  des  nerfs  et  des  muscles  soumis  directement  à l’ac- 
tion électrique,  amélioration  qui  les  rend  plus  susceptibles 
d’obéir  à l’action  émanée  des  centres  nerveux  eux-mêmes. 

M.  Duchenne,  qui  a fait  aussi  une  étude  assez  détaillée  de  l’é- 
lectrisation des  extrémités  nerveuses  et  de  l’action  réflexe,  est 
arrivé  à reconnaître  que  lorsque  l’électrisation  est  bieD  locali- 
sée dans  l’extrémité  nerveuse,  elle  ne  fait  jamais  entrer  en  con- 
traction des  muscles  qui  reçoivent  des  filets  nerveux  de  nerfs 
placés  au-dessus  du  point  excité;  mais  que  pour  faire  entrer 
en  contraction  ces  muscles,  il  faut  éloigner  les  électrodes  l'un 
de  l’autre,  de  manière  à faire  passer  les  courants,  des  terminai- 
sons nerveuses  dans  les  troncs  nerveux,  ce  qui  est  une  électri- 
sation opérée  par  une  sorte  d’action  réflexe.  Cette  électrisation 
se  fait  en  général  en  mettant  deux  des  extrémités  de  la  per- 
sonne, les  deux  mains  ou  les  deux  pieds,  ou  un  pied  et  une 
main,  chacun  dans  un  bassin  rempli  d'eau  où  plongent  les 
électrodes.  L’électrisation  par  action  réflexe  agit  en  excitant 
les  centres  nerveux,  un  peu  à la  façon  de  la  noix  vomique  ou 
des  préparations  analogues;  cependant  elle  excite  plus  la  sen- 
sibilité que  la  contractilité  musculaire.  M.  Duchenne  l'a  en 
conséquence  appliquée  au  traitement  de  certaines  paralysies  où 
l’on  pouvait  sans  danger  stimuler  les  centres  nerveux;  cepen- 
dant il  n’a  pas  eu  à se  féliciter  en  général  de  ce  mode  d’électri- 
sation, qui  expose  quelquefois  les  malades  à des  douleurs  pro- 
fondes dans  le  trajet  des  nerfs  dont  les  ramifications  ont  été 
excitées,  douleurs  qui  ont  souvent  persisté  sous  forme  de  né- 
vralgies. Elle  peut  aussi  donner  lieu  à des  accidents  graves  lors- 
qu'il existe  un  travail  inflammatoire  vers  les  centres  nerveux. 
M.  Duchenne  en  cite  un  exemple  remarquable,  c’est  celui  d’un 
jeune  homme  de  22  ans  qui,  frappé  d’une  hémiplégie  due  à une 
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hémorrhagie  cérébrale,  avait  cru,  au  bout  d’un  an  qu  elle  s’é- 
tait à peu  près  dissipée,  pouvoir  faire  cesser  la  contracture  con- 
tinue de  quelques  muscles,  qui  n’avait  pas  disparu  entière- 
ment, en  produisant  l’électrisation  par  action  réflexe  au  lieu 
de  limiter  l’action  électrique  dans  les  muscles.  En  effet,  il  avait 
fait  passer  les  courants  induits  de  l’une  de  ses  mains  dans  l’au- 
tre en  saisissant  les  électrodes  avec  chacune  d'elles.  Sa  vie  fut 
plusieurs  jours  en  danger,  et  il  ne  sortit  de  l’hôpital  qu'après 
un  long  séjour,  ayant  conservé  dans  son  côté  droit  des  con- 
tractures plus  fortes  que  celles  qu’il  avait  voulu  guérir. 

§ 3.  Examen  des  csa  partleallers  snxqnela  la  thérapeutique 
électrique  est  applicable. 

Maintenant  que  nous  avons  étudié  d'une  manière  générale 
l’application  des  propriétés  physiologiques  de  l'électricité  à l’art 
de  guérir,  entrons  dans  quelques  détails  sur  les  cas  particuliers 
dans  lesquels  cette  application  a été  utilement  réalisée,  soit 
comme  diagnostic,  soit  comme  moyen  thérapeutique,  en  cher- 
chant à classer  ces  cas  d’après  les  principes  qui  doivent  servir  de 
guide  dans  cette  matière.  Ces  principes  découlent  de  deux  sour- 
ces, l’une,  l’expérience  faite  dans  des  cas  pathologiques,  l’autre 
les  phénomènes  physiologiques  observés  dans  l’état  normal. 

Nous  avons  déjà  dit  que  nous  pouvions  regarder  comme 
démontré  que  l’électricité  est  le  moyen  de  communication  qui 
existe  entre  les  centres  nerveux  et  les  muscles  par  l’intermé- 
diaire des  nerfs;  nous  avons  réussi  à déterminer  l’état  élec- 
trique naturel,  soit  des  nerfs,  soit  des  muscles,  et  la  modifi- 
cation que  cet  état  subit  quand  il  y a action  des  centres  à la 
périphérie,  et  de  la  périphérie  aux  centres.  Cette  modification 
consiste  dans  un  déplacement  moléculaire  des  particules  des 
muscles  et  des  particules  des  nerfs,  analogue  à celui  qui  s’opère 
dans  les  corps  conducteurs,  et  en  particulier  dans  les  électro- 
lytes tels  que  l'eau,  quand  ils  transmettent  un  courant  électri- 
que ; déplacement  en  vertu  duquel  les  particules  sont  polari- 
sées, c’est-à-dire  se  trouvent  avoir  leurs  pôles  semblables,  tous 
tournés  dans  une  même  direction.  L’existence  de  cette  propriété 


' Digilized  by  Google 


612  APPLICATIONS  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

dans  le  nerf  et  dans  le  muscle  suppose  qu'à  l'état  sain,  ces 
deux  portions  du  corps  animal  ont  leurs  particules  douées 
d’une  grande  mobilité,  de  façon  qu’elles  puissent  facilement 
obéir  aux  forces  capables  de  troubler  l'équilibre  naturel  dans 
lequel  elles  se  trouvent  sous  l’empire  de  la  force  vitale,  pour 
leur  imprimer  la  disposition  nécessaire  à l'accomplissement  de 
leurs  fonctions.  Si  nous  examinons  quelles  sont  les  causes  qui 
peuvent  empêcher,  dans  l'état  anormal  de  maladie,  cet  accom- 
plissement d’avoir  lieu,  nous  ne  pouvons  trouver  que  les  sui- 
vantes : ou  un  état  maladif  du  muscle  qui  gêne  le  mouvement 
de  ses  particules,  de  façon  qu’elles  ne  peuvent  obéir  à l’action 
du  nerf;  ou  une  maladie  et  lésion  du  nerf  qui  empêche  la 
communication  du  centre  nerveux  au  muscle,  ou  du  muscle 
au  centre  nerveux,  de  s’opérer  régulièrement,  état  anormal  qui 
peut  également  exister  dans  la  liaison  des  dernières  ramifica- 
tions nerveuses  avec  les  muscles;  ou,  enfin,  une  maladie  des 
centres  nerveux  eux-mêmes  d’où  émane  la  force  qui,  à travers 
les  nerfs,  va  atteindre  les  muscles,  ou  auxquels  parvient  l’im- 
pression qui  part  des  extrémités.  On  conçoit  déjà  d'avance  que 
dans  ce  dernier  cas  l’application  de  l'électricité  doive  présenter 
peu  de  chances  de  succès,  puisque  ce  n’est  pas  le  mode  de 
communication  qui  manque  entre  les  centres  nerveux  et  la 
périphérie,  mais  la  possibilité  de  mettre  en  activité  ce  mode 
de  communication,  point  sur  lequel  nous  ne  pouvons  avoir  que 
des  idées  tout  à fait  problématiques'.  Par  contre  on  peut  croire 


1 M.  Jacubow  itsch  vient  de  communiquer  récemment  à l'Académie  des  sciences 
de  Paris,  par  l’organe  de  M.  Flourcns,  l’extrait  de  travaux  qu’il  a faits  sur  les 
centres  nerveux , desquels  il  résulte  que  tout  le  système  nerveux  cérébro-spinal 
(la  moelle  épinière,  la  moelle  allongée,  les  corps  quadrijumeaux,  le  cerveau  et  le 
cervelet),  et  tout  le  système  ganglionnaire,  consistent  d une  manière  générale 
en  trois  espèces  d’éléments  nerveux  : les  cellules  du  mouvement,  les  cellules  de 
la  sensibilité,  les  cellules  ganglionnaires  ; il  faut  y joindre  les  cylindres  d’axe  de 
toutes  ces  cellules;  le  système  nerveux  ganglionnaire  ne  constitue  pas  un  système 
i part  ; il  appartient  essentiellement  au  système  cérébro-spinal.  l.es  différentes  cel- 
lules sont  les  racinesdes  nerfs  de  même  nature  qu’elles.  Tous  les  nerfs  issus  du  cer- 
veau, du  cervelet,  de  la  moelle  épinière  et  de  la  moelle  allongée  sont,  d’après  leur 
origine,  de  nature  mixte,  et  ils  renferment  des  filaments  provenant  des  différentes 
cellnles  en  plus  ou  en  moins  grande  proportion,  de  sorle  qu’il  s’v  trouve  des  fi  - 
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que,  si  le  défaut  se  trouve  dans  l’incapacité  du  nerf  de  transmet- 
tre eu  se  polarisant,  l’impression  émanée  du  centre  nerveux  ou 
de  la  périphérie,  on  puisse,  à moins  de  lésions  trop  graves,  lui 
rendre  son  aptitude  naturelle  en  la  développant  artificiellement 
par  un  courant  électrique  d'une  intensité  et  d'une  direction  con- 
venables. De  meme,  on  doit  penser  qu’en  faisant  contracter  le 
muscle  au  moyen  de  l’électricité,  on  parvienne  à restituer  à ses 
particules  cette  mobilité  et  cette  élasticité  nécessaires  pour  la 
contractilité  volontaire.  Nous  allons  voir,  par  l’examen  des  résul- 
tats qu’ont  obteuus  les  praticiens,  jusqu’à  quel  point  sont  fon- 
dées les  déductions  logiques  que  nous  venons  de  tirer  de  1 étude 
que  nous  avions  faite  des  phénomènes  électro-physiologiques. 

On  peut  résumer  sous  trois  chefs  principaux  les  cas  où  l’em- 
ploi médical  de  l’électricité  est  indiqué  : 1“  rétablir  la  con- 
tractilité dans  les  muscles  qui  en  sont  privés  lorsque  la  perte 
de  la  contractilité  11e  tient  pas  ou  11e  tient  plus  à des  lésions 
encéphalo-rachidiennes  ; 2”  rétablir  la  sensibilité  générale  ainsi 
que  la  sensibilité  spéciale  des  organes  des  sens,  lorsqu’elles  sont 
abolies  ou  simplement  diminuées  ; 3°  ramener  à leur  type 
normal  la  contractilité  et  la  sensibilité  exagérées  ou  perverties. 
On  comprend  quelquefois  sous  un  quatrième  chef  les  cas  où  il 


menti;  nerveux  de  mouvement,  de  sentiment;  les  nerfs  du  grand  sympathique  ont 
leurs  ravines  dans  les  cellules  ganglionnaires.  In  élément  important , qui  entre  pour 
beaucoup  dans  l’éditice  et  dans  la  construction  du  système  nerveux,  c'est  le  système 
du  tissu  cellulaire,  qui  non-seulement  réunit  à la  façon  d'un  ciment  les  éléments 
nerveux  Isolés,  en  forme  des  groupes  qu'il  relie  aux  dilTércntes  subdivisions  du  sys- 
tème nerveux,  mais  qui  a encore  une  autre  importance  essentiellement  fonction- 
nelle, attendu  qu'il  contient  les  vaisseaux  sanguins,  et  qu'il  sert  par  conséquent  à 
la  condition  de  la  vie  la  plus  importante,  c’est-à-dire  à la  nutrition.  En  tuant  subi- 
tement par  des  narcotiques,  tels  qu’acide  prussique,  nicotine,  etc.,  on  trouve  que 
les  éléments  nerveux  cellulaires  sont  entièremenls  détruits,  ce  qui  ne  peut  s'expli- 
quer que  par  une  interruption  soudaine  de  la  nutrition,  qui  est  produite  par  l’action 
du  poison.  Cette  analyse  expérimentale  du  système  nerveux,  que  l’auteur  poursuit 
dans  l’examen  détaillé  qu’il  fait  des  dilTérenles  parties  de  ce  système,  fait  entre- 
voir la  possibilité,  dans  certains  ras  pathologiques, de  se  servir  de  l'électricité  pour 
agir  sur  les  centres  nerveux  avec  chance  d'obtenir  une  amélioration  ; en  tout  cas 
elle  aura  le  mérite,  du  moins  d’après  le  jugement  du  célèbre  auteur  de  tant  de 
belles  découvertes  physiologiques  que  nous  venons  de  nommer,  d’avoir  fait  faire 
un  grand  progrès  à la  physiologie  expérimentale. 
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est  utile  de  produire  une  révulsion  cutanée,  qui  consiste  dans 
une  douleur  superficielle  produite  sur  la  peau  ainsi  qu'une  hy- 
perémie capillaire  également  superficielle  et  passagère;  l'élec- 
tricité ne  nous  paraît  dans  ce  cas  agir  qu'indirectement. 

Les  paralysies  qui  proviennent  d’une  lésion  du  cerveau  ou 
de  la  moelle  ne  sont  nullement  susceptibles  d'élre  traitées  dans 
le  principe  par  l’électricité,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit  ; 
tous  les  essais  qu’on  a faits  sous  ce  rapport  ont  été  parfaitement 
malheureux,  et  cela  devait  être.  Mais  il  arrive  souvent  que 
lorsqu’une  paralysie  provenant  d’une  hémorrhagie  cérébrale 
n’a  pas  fait  succomber  le  malade,  elle  s’amende,  une  résorp- 
tion s'opère,  le  foyer  hémorrhagique  se  cicatrise  ; c’est  le  résul- 
tat de  l’évolution  naturelle  de  la  maladie  lorsqu’elle  n’est  pas 
compliquée  par  des  rechutes,  évolution  qui  exige  un  temps 
variable,  mais  toujours  assez  long.  Quelquefois  Je  mouvement 
revient  complètement  dans  les  muscles  primitivement  para- 
lysés, avec  la  cicatrisation  du  foyer  hémorrhagique,  quelque- 
fois le  mouvement  ne  revient  que  très-imparfaitement , ou 
même  point  du  tout.  C’est  alors  que  l’emploi  de  l’électricité 
est  indiqué  pour  rendre  à ces  muscles  la  contractilité  volon- 
taire, d'autant  plus  qu'ils  n'ont  jamais  perdu,  même  au 
début  de  la  maladie,  la  contractilité  électro-musculaire.  C’est 
un  fait  établi  par  Marshall , constaté  par  M.  Duchenne,  puis 
par  un  grand  nombre  de  médecins , et  en  particulier  par 
M.  A.  Iîecquerel,  que  la  contractilité  électro-musculaire  de- 
meure intacte  dans  les  muscles  paralysés  sous  l'influence  d’une 
hémorrhagie  cérébrale.  Ce  fait  démontre  la  vanité  de  ceux  qui 
prétendent  guérir  des  paralysies  cérébrales  à l’aide  de  l’élec- 
tricité; car,  enfin,  que  veulent-ils  faire?  Rétablir  la  contracti- 
lité musculaire,  mais  elle  u’est  pas  anéantie;  ce  qui  l'empèche 
d’être  mise  en  action,  c’est  la  lésion  cérébrale  que  personne  ne 
songe  à guérir  au  moyen  de  l'électricité.  Dans  des  paralysies 
récentes,  tant  que  le  travail  de  cicatrisation  du  foyer  hémor- 
rhagique n'est  pas  complètement  terminé,  l’application  des 
courants  électriques  aux  muscles  paralysés  est  non-seulement 
inutile  pour  leur  rendre  le  mouvement,  mais  peut  être  très- 
uuisible;  on  a vu  souvent,  en  effet,  sous  l'influence  de  l’exci- 
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talion  générale  qui  arcompagne  toujours  l’emploi  loral  de 
l'électricité,  de  nouvelles  hémorrhagies  cérébrales  se  produire. 
Quoique  rien  ne  soit  plus  variable  que  la  durée  du  temps 
nécessaire  pour  que  le  travail  réparateur  amène  la  cicatrisa- 
tion complète  du  foyer  hémorrhagique,  on  peut  cependant  fixer 
de  six  à huit  mois  cette  durée,  au  bout  de  laquelle  il  faut  se 
servir  des  courants  électriques  pour  les  muscles  paralysés  dont 
une  inaction  prolongée  a diminué  la  contractilité  électro- 
musculaire  ; car  ceux  dans  lesquels  elle  est  restée  intacte  ne 
gagneront  rien  pour  la  contractilité  volontaire  s'ils  l’ont  perdue 
en  totalité  ou  en  partie,  celte  perte  ne  provenant  pas  de  l’inca- 
pacité du  muscle  à se  contracter.  Mais  dans  le  premier  cas,  qui 
est  celui  où  la  paralysie,  après  avoir  cessé  d’être  symptomati- 
que de  la  lésion  organique  centrale,  s’est  localisée  dans  les  mus- 
cles, l'emploi  de  l’électricité  sera  utile  en  favorisant  la  tendance 
naturelle  des  muscles  à reprendre  une  partie  de  leur  mouve- 
ment. M.  Duchenne  remarque  que,  même  alors,  les  résultats  ne 
seront  heureux  qu'autant  que  le  foyer  hémorrhagique  n'est 
plus  marqué  que  par  une  cicatrice;  mais,  si,  après  la  résorp- 
tion de  l’épanchement,  il  reste  un  kyste  un  peu  volumineux, 
ou  si  le  cerveau  a éprouvé  une  perte  de  substance  considé- 
rable, alors  l’électrisation  localisée  ne  produit  aucun  résultat. 
Il  serait  important  de  pouvoir  diagnostiquer,  du  moins  approxi- 
mativement, l'état  du  foyer  hémorrhagique  après  le  terme 
ordinaire  de  sa  résorption,  pour  savoir  s’il  convient  ou  non 
d'appliquer  l’électrisation  localisée  aux  muscles  qui  sont  restés 
paralysés.  M.  Duchenne,  tout  en  reconnaissant  qu’il  est  bien 
difficile  de  déterminer  d’une  manière  exacte  l’état  et  le  degré 
de  la  lésion  du  cerveau,  a trouvé  cependant  que  les  malades 
qui, sixà  huit  mois  après  le  début  d’une  hémorrhagie  cérébrale, 
ont  conservé  une  paralysie  plus  ou  moins  complète,  mais  sans 
la  moindre  contracture,  ont  été  avec  avantage  traités  par  l’élec- 
trisation localisée;  ce  qui  prouve  que  l'hémiplégie  consécutive  à 
l’hémorrhagie  cérébrale  qui  n’est  pas  compliquée  de  contrac- 
ture, n’est  plus  entretenue  après  six  mois  de  durée  par  la  lésion 
centrale,  mais  qu’elle  s'est  localisée  dans  les  muscles  qui  ont 
perdu  leur  aptitude  motrice.  C’est  l’inverse,  si  l’hémiplégie 
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présente  des  phénomènes  de  contracture;  dans  ce  cas,  si  la 
contracture  des  muscles  est  permanente,  elle  annonce  un  tra- 
vail inflammatoire  dans  le  cerveau,  et  il  faut  se  garder  de  l'élec- 
trisation localisée.  Il  n'en  est  pas  de  même  si  les  contractures 
sont  passagères;  on  peut  les  faire  cesser,  ou  du  moins  les 
diminuer,  par  une  application  prudente  et  bien  dirigée  de 
l’électricité.  Mais  c'est  surtout  dans  les  paralysies  de  la  face 
et  de  la  langue  que  cette  prudence  est  nécessaire  ; cette  double 
paralysie  persiste  quelquefois  après  la  résorption  de  l’épanche- 
ment saDguin;  non-seulement  elle  occasionne  une  distension 
des  traits,  mais  les  malades  en  éprouvent  une  grande  gène 
pour  parler  et  pour  manger.  M.  Duchenne  l’a  guérie  très-heu- 
reusement par  l’électrisation  localisée;  mais  malheureusement 
dans  trois  cas  sur  dix  celte  électrisation  a été  accompagnée 
d’accidents  cérébraux  plus  ou  moins  graves.  Pour  éviter  ce 
danger,  il  faudrait  pouvoir  distinguer  l'hémiplégie  faciale  de 
cause  cérébrale  de  celle  qui  provient  de  la  paralysie  de  la 
septième  paire,  laquelle  peut  être  soumise  sans  le  moindre 
inconvénient  à ce  mode  de  traitement,  le  seul  le  plus  souvent 
capable  de  la  guérir.  Mais  il  est  souvent  difficile  de  distinguer 
les  deux  hémiplégies  l’une  de  l'autre  à cause  de  l'analogie  qui 
existe  dans  leur  apparence.  Toutefois,  lorsque  les  muscles 
paralysés  conservent  leur  contractilité  électrique  intacte,  il  est 
évident  que  l’hémiplégie  est  due  à une  cause  cérébrale;  par 
contre  quand  l’orbiculaire  des  paupières  est  paralysé,  on  peut 
être  certain  que  l'hémiplégie  faciale  ne  peut  être  rapportée  à 
une  lésion  du  cerveau,  et  qu'elle  dépend  uniquement  d’un 
état  pathologique  du  nerf  facial.  Il  existe  encore  d'autres  indi- 
cations plus  indirectes,  telles  que  pesanteur  de  tète,  tournoie- 
ments, etc.,  qu'il  ne  faut  pas  négliger. 

Quoi  qu’il  en  soit,  lors  même  que  l’application  de  l'électricité 
est  indiquée  d’une  manière  qui  semble  positive,  il  faut  la  pra- 
tiquer avec  beaucoup  de  précautions  dans  le  traitement  de  la 
paralysie  consécutive  à l’hémorrhagie  cérébrale.  D'abord  il  faut 
évitera  tout  prix  l’électrisation  par  action  réflexe;  ainsi,  non- 
seulement  il  faut  se  garder  de  faire  passer  le  courant  des  extré- 
mités aux  centres  nerveux,  en  leur  faisant  parcourir  les  uerfs 
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dans  le  sens  de  leur  longueur,  mais  il  faul  meme  rapprocher 
autant  que  possible  les  électrodes  dans  l’électrisation  localisée,  * 
pourque  le  trajetdes  courants  électriques  soilbien  limité  dans  les 
organes  eux-mèmes.  11  faut  en  outre  que  les  intermittences  des 
courants  soient  éloignées  les  unes  des  autres  ; car  pour  un  cer- 
tain degré  de  rapidité  de  ces  intermittences,  les  sensations  de- 
viennent douloureuses  et  comme  tétaniques , et  il  peut  en 
résulter  une  excitation  générale  qui,  en  réagissant  sur  les  cen- 
tres nerveux,  risque  de  provoquer  une  congestion,  une  nouvelle 
hémorrhagie,  en  un  mot  des  accidents  cérébraux.  D'ailleurs 
comme  le  but  ici  est  uniquement  de  provoquer  le  retour  des 
mouvements  volontaires  en  produisant  des  contractions  mus- 
culaires artificielles,  l’emploi  des  courants  à rares  intermitten- 
ces est  parfaitement  suffisant.  Il  faut  encore  avoir  soin  d’exciter 
individuellement  les  muscles  paralysés  pour  rappeler  les  mou- 
vements d’une  manière  égale  et  pour  rétablir  l'équilibre  des 
forces  musculaires.  Enfin  il  ne  faut  pas  que  les  séances  soient  trop 
prolongées  ni  que  la  durée  du  traitement  soit  trop  longue,  vu 
que  les  muscles  n’étant  pas  atrophiés  et  n’ayant  pas  souflert  dans 
leur  texture,  on  n’a  autre  chose  à faire  qu’à  rétablir  la  con- 
tractilité volontaire.  Si,  après  quinze  ou  vingt  séances,  les  mus- 
cles ne  paraissent  pas  recouvrer  leurs  mouvements,  c’est  que 
la  cause  de  la  paralysie  siège  encore  ailleurs  que  dans  les 
muscles,  c’est-à-dire  dans  le  cerveau.  11  faut  attendre,  et  une 
nouvelle  tentative  peut  être  plus  heureuse  que  la  première. 

. Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  paralysies  qui  proviennent 
d’un  ramollissement  ou  de  tumeurs  développées  dans  le  cer- 
veau; il  est  évident  que  les  règles  à suivre  dans  l’application  de 
l’électricité,  doivent  être  les  mêmes  que  pour  les  paralysies 
dues  à une  hémorrhagie  cérébrale;  seulement,  si  dans  le  pre- 
mier cas  l'électrisation  localisée  peut  notablement  contribuer 
à l’amélioration  des  symptômes  et  à la  récupération  de  tout  ou 
partie  des  mouvements  quand  le  ramollissement  est  arrêté  ou 
en  voie  de  cicatrisation,  il  est  plus  prudent  de  proscrire  d’une 
manière  absolue  l'emploi  de  l’électricité  dans  la  paralysie  symp- 
tomatique d'une  tumeur  cérébrale,  à cause  du  danger  qu’on 
court  par  là  de  favoriser  l’apparition  ou  le  retour  de  conges- 
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tions  sanguines  autour  de  ces  produits  accidentels  développés 

dans  le  cerveau. 

Les  paralysies  symptomatiques  des  maladies  de  la  moelle  dif- 
fèrent en  un  point  essentiel,  suivant  Marshall  Hall,  de  celles 
qui  sont  symptomatiques  des  atîections  cérébrales,  savoir,  en 
ce  que  tandis  que  dans  celles-ci  la  contractilité  électro-muscu- 
laire demeure  intacte,  elle  disparaît  complètement  dans  les 
premières.  M.  Duchenne,  tout  en  combattant  le  mode  d'expé- 
rimentation du  physiologiste  anglais,  qui  en  quelques  points 
est  défectueux,  trouve  bien  cependant  comme  lui  que  dans  les 
lésions  de  la  moelle  épinière  l'irritabilité  musculaire  diminue 
du  moins  presque  tovjovrs,  ce  qu’on  peut  constater  en  portant 
successivement  l’excitation  électrique  sur  chacun  des  muscles 
paralysés.  Malheureusement  pour  la  généralité  de  la  loi,  M.  Du- 
chenne a trouvé  un  cas  exceptionnel  dans  lequel  la  contrac- 
tilité électro-musculaire  était  restée  normale  dans  tous  les 
muscles,  malgré  une  lésion  telle  que  la  substance  grise  avait  com- 
plètement disparu  dans  chacune  des  deux  moitiés  de  la  moelle 
et  sur  la  ligne  médiane,  ainsi  que  le  prouva  l’autopsie  du  ma- 
lade qui  avait  succombé  plusieurs  mois  après,  à une  fièvre  con- 
tinue. Cependant  dans  tous  les  autres  cas  où  il  avait  pu  cons- 
tater à l’autopsie  une  altération  des  autres  parties  de  la  moelle, 
M.  Duchenne  avait  trouvé  une  altération  correspondante  de  la 
contractilité  électro-musculaire.  M.  A.  Becquerel  ne  va  pas  même 
aussi  loin  que  M.  Duchenne,  car  il  estime  que,  si  la  proposition 
de  M.  Marshall  Hall  est  vraie  en  général,  il  y aurait  de  nom- 
breuses distinctions  à faire  pour  des  cas  particuliers.  II  a trouvé 
en  étudiant  la  contractilité  électro-musculaire  dans  plusieurs 
cas  de  la  maladie  de  la  moelle,  que  le  degré  ou  l’intensité  de 
cette  contractilité  est  en  raison  directe  de  la  conservation  dn 
mouvement  volontaire,  de  manière  qu’elle  ne  disparaît  d’une 
manière  absolue  que  si  la  paralysie  est  complète  et  le  mouve- 
ment volontaire  tout  à fait  aboli. 

Quant  aux  règles  à suivre  dans  l’application  de  l’électricité 
aux  maladies  de  la  moelle,  on  ne  doit  pas  y songer  tant  que  le 
ramollissement  chronique  de  la  moelle  n’est  pas  stationnaire 
ou  en  voie  de  cicatrisation,  ce  que  l’on  reconnaît  à ce  que  les 
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symptômes  de  paralysie  sont  stationnaires  ou  décroissants. 
Même  dans  ces  cas,  cette  application  est  inutile  et  peut  être 
fâcheuse  si  la  paraplégie  reste  complète  et  si  la  contractilité 
électro-musculaire  est  elle-même  à peu  prés  anéantie;  lorsque 
la  paraplégie  est  incomplète  et  la  contractilité  seulement  di- 
minuée, on  peut  avoir  recours  à l’électrisation  localisée  et 
exciter  successivement  les  muscles  des  deux  membres  infé- 
rieurs. M.  A.  Becquerel  conseille  aussi  comme  traitement  plus 
simple  et  exigeant  des  séances  moins  longues,  des  bains  de 
pied  électriques  sous  l'influence  desquels  la  presque  totalité  des 
muscles  inférieurs  se  contractent  en  même  temps.  Ces  bains  se 
donnent  au  moyen  de  deux  petits  baquets  remplis  d'eau  salée 
tiède,  dans  chacun  desquels  un  des  pieds  du  malade  est  plongé, 
et  qui  communiquent  respectivement  avec  les  pôles  de  l’appa- 
reil d’induction.  Les  séances  doivent  être  de  dix  à quinze  mi- 
nutes, et  leur  nombre  doit  toujours  être  considérable,  car  il 
faut,  dans  les  paralysies  symptomatiques  des  maladies  de  la 
moelle,  continuer  pendant  un  temps  bien  long  l’emploi  de  l 'élec- 
tricité pour  obtenir  de  bien  légers  résultats. 

Après  les  paralysies  qui  proviennent  d’une  lésion  du  cerveau 
ou  de  la  moelle,  viennent  celles  auxquelles  donne  naissance  la 
lésion  matérielle  d’un  nerf  de  mouvement  ou  d’un  nerf  mixte. 
Une  semblable  lésion,  si  elle  est  d'une  certaine  intensité,  peut 
avoir  pour  etîet  d’anéantir  le  mouvement  et  quelquefois  même 
le  sentiment,  sur  les  muscles  dans  lesquels  le  nerf  lésé  se  dis- 
tribue. Bien  des  causes  peuvent  déterminer  les  lésions  capables 
de  produire  un  tel  effet  : les  unes  indirectes,  provenant  de  ma- 
ladies dans  les  nerfs,  les  autres  plus  directes,  désignées  sous  lé 
nom  de  lésions  traumatiques,  provenant  d’accidents  qui  bles- 
sent ou  coupent  les  nerfs.  M.  Duchenne  a fait  une  étude  toute 
particulière  des  paralysies  dues  à cette  dernière  cause  dans  les 
nerfs  mixtes,  qu’il  a désignées  sous  le  nom  de  paralysies  trau- 
matiques des  nerfs  mixtes. 

Toute  lésion  traumatique  d’un  nerf  mixte  occasionne  un 
trouble  plus  ou  moins  grand  dans  l’état  de  la  sensibilité,  des 
mouvements  volontaires  et  de  la  nutrition  des  muscles  qui  sont 
sous  la  dépendance  de  ce  nerf.  Il  est  clair  que,  si  toutes  les 
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fibres  du  nerf  ont  été  atteintes  et  désorganisées  par  la  lésion, 
la  contractilité  électro-musculaire  des  parties  correspondan- 
tes est  anéantie,  et  il  n’y  a pas  espoir  de  guérison  par  l’élec- 
tricité; c’est  comme  si  le  conducteur  qui  doit  amener  le 
courant  à un  télégraphe  électrique  était  totalement  rompu, 
on  aurait  beau  réparer  l'appareil  télégraphique,  il  n’en  mar- 
cherait pas  mieux;  mais  si  le  conducteur  n’est  que  partiel- 
lement rompu,  si  l'accident  qu'il  a éprouvé  est  plus  ou  moins 
réparé,  il  y aura  encore  manifestation  de  signes  à l’appareil 
télégraphique,  pourvu  qu'on  ait  soin  de  faire  cesser  l’état  de 
détérioration  dans  lequel  il  a pu  tomber  par  défaut  d’usage 
ou  par  accident.  Quand  donc  toutes  les  fibres  d’un  nerf 
n’ont  pas  été  détruites,  il  peut  se  faire  que  la  contractilité 
musculaire  soit  conservée  partiellement  ou  intégralement , 
lors  même  que  les  mouvements  volontaires  sont  anéantis; 
on  peut  espérer  alors  la  guérison  au  moyen  de  l’électricité. 
Dans  un  cas  cité  par  M.  Duchenne,  cas  dans  lequel,  à la  suite 
de  la  luxation  d'une  épaule,  un  homme  éprouva  une  para- 
lysie du  membre  correspondant  avec  atrophie  des  muscles 
du  bras,  de  l’avant-bras,  de  la  main,  tous  les  filets  nerveux 
avaient  également  souffert,  car  le  membre  entier  était  amai- 
gri, tous  ses  mouvements  étaient  également  abolis  ; d’où  il 
était  naturel  de  conclure  que  tous  ses  muscles  étaient  éga- 
lement affectés.  Parmi  les  muscles,  les  uns  avaient  perdu  leur 
contractilité  électrique , ce  sont  ceux  qui  s’étaient  atrophiés  le 
plus  rapidement;  tandis  que  les  autres  muscles  paralysés 
également,  mais  sans  perte  de  la  contractilité  électrique, 
échappèrent  à l’atrophie  et  recouvrèrent  leurs  mouvements  vo- 
lontaires après  quelques  séances  d'électrisation  localisée.  Cepen- 
dant, quoique  la  perte  de  la  contractilité  électrique  dans  certains 
muscles  pût  faire  craindre  que  ces  muscles  fussent  perdus  à 
tout  jamais,  M.  Duchenne  ayant  conclu  de  la  sensibilité 
qu’accusait  encore  le  malade  quand  on  soumettait  les  mêmes 
muscles  à l’action  des  courants  induits,  que  la  communication 
nerveuse  n’était  pas  complètement  interrompue,  il  ne  désespéra 
plus  de  leur  rendre  leur  vitalité  sous  l’inlluencc  de  l'excitation 
électrique.  Seulement  il  arriva  qu’avant  de  retrouver  leurs 
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mouvements  et  leur  nutrition,  ils  éprouvèrent,  sous  l’influence 
du  traitement,  une  surexcitation  de  la  sensibilité  ( hyperes - 
thésie)  momentanée,  phénomène  qui,  lorsqu'il  se  présente 
dans  ce  cas,  peut  donc  être  considéré  comme  un  signe  favo- 
rable. Voici  donc  la  succession  des  phénomènes  thérapeutiques 
tels  qu’ils  se  manifestent  sous  l’influence  de  l'électrisation 
localisée  dans  les  cas  dont  il  s’agit’:  1”  Retour  rapide  des  mou- 
vements volontaires  dans  les  muscles  qui  n’ont  pas  perdu  leur 
contractilité  électrique  ; 2°  exaltation  de  la  sensibilité  (hyperes- 
thésie) dans  les  muscles  dont  la  contractilité  électrique  a été  pro- 
fondément lésée  et  dont  la  sensibilité  était  seulement  diminuée; 
3*  retour  de  la  nutrition  et  ensuite  des  mouvements  volon- 
taires dans  les  muscles  du  bras,  puis  de  l’avant-bras  et  enfin 
de  la  main,  fl  est  évident  que,  sous  l'influence  de  l'électrisation 
localisée,  les  nerfs  sout  peu  à peu  revenus  à leur  état  naturel, 
de  manière  à pouvoir  établir  la  communication,  momentané- 
ment interrompue  par  l’effet  de  leur  lésion,  entre  les  centres 
nerveux  et  les  muscles.  La  lenteur  de  la  guérison  pourrait 
peut-être  faire  croire  qu  elle  n’est  que  l'effet  du  temps;  mais 
l’heureuse  inlluence  de  l’électrisation  localisée  dans  des  cas 
semblables,  où  elle  était  intervenue  très-tard  et  à une  époque 
où  la  paralysie  et  l’atrophie  étaient  depuis  longtemps  station- 
naires, montre  l’utilité  de  cet  agent'  thérapeutique,  en 
même  temps  qu’il  prouve  que  le  temps  est  le  plus  souvent 
insuffisant,  à moins  que  les  nerfs  n'aient  été  très-peu  affectés 
et  que  les  muscles  aient  perdu  de  leur  contractilité  électrique. 
Un  fait  assez  extraordinaire,  signalé  par  M.  Duchenne,  c’est 
qu’il  est  arrivé  quelquefois  que,  sous  l’action  de  l’électrisation 
localisée,  des  muscles  ont  repris  leurs  mouvements  volontaires, 
leur  force  et  leur  nutrition  avant  de  recouvrer  leur  aptitude 
à se  contracter  sous  l’influence  de  l’excitation  électrique. 
M.  A.  becquerel  n’est  pas  disposé  à admettre  ce  dernier  fait 
qu’il  regarde  plutôt  comme  une  exception,  sur  la  nature  de 
laquelle  il  a même  des  doutes.  Ce  qui  est  plus  positif,  c’est  que 
la  lenteur  de  l’action  thérapeutique  de  l’électrisation  loca- 

1 M.  Duchenne  a obtenu  les  mêmes  résultats  dans  plusieurs  cas  analogues. 
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lisée  sur  les  muscles  qui  out  perdu  leur  contractilité  et  leur 
sensibilité  électriques,  lient  à ce  que,  lorsque  la  lésion  du 
nerf  n’est  pas  guérie,  l'influence  du  centre  nerveux  ne  peut 
pas  encore  se  communiquer  librement  aux  muscles,  et  qu'alors 
l’effet  de  l'électricité  sur  eux,  qui  consiste  essentiellement  à 
leur  rendre  l’aptitude  d'obéir  à cette  influence,  ne  peut  évi- 
demment pas  se  faire  sentir  encore.  Sous  ce  rapport,  l’électri- 
sation localisée  peut  servir  de  diagnostic  entre  des  muscles 
qui  semblent  être  également  paralysés;  M.  Duclienne  a observé 
que  ceux  parmi  ces  muscles  qui  n’ont  pas  perdu  leur  con- 
tractilité électrique , peuvent  retrouver  leurs  mouvements 
spontanément  il  est  vrai,  mais  plus  rapidement  cependant 
par  l'excitation  électrique  que  par  le  seul  effet  du  temps, 
taudis  que  ceux  qui  l'ont  perdue  commencent  par  s’atrophier 
et  ne  peuvent  retrouver  leur  nutrition  et  leur  mouvement 
que  lorsque  la  lésion  des  nerfs  étant  guérie,  ils  sont  capa- 
bles de  recevoir  l’influence  nerveuse  ; c’est  alors  seulement 
que  le  traitement  électrique  peut  leur  être  appliqué  avec 
succès. 

Cette  perle  de  la  contractilité  électrique  permet  de  distin- 
guer les  paralysies  qui  tiennent  à une  lésion  traumatique  des 
nerfs  de  celles  qui  dépendent  d’une  cause  cérébrale,  dans  les- 
quelles cette  contractilité  demeure  intacte.  M.  Duchenne  cite 
un  exemple  frappant  de  la  justesse  de  ce  diagnostic  chez  un 
malade  où,  malgré  toutes  les  apparences  contraires,  il  u’bésila 
pas  à attribuer  à une  altération  des  nerfs  qui  se  rendent  aux 
muscles  la  paralysie  qu'ils  éprouvaient;  or,  un  examen  minu- 
tieux finit  par  constater  une  lésion  au  niveau  de  l'émergence 
des  nerfs  qui  constituent  les  plexus  cervical  et  brachial  du 
côté  droit;  celte  lésion  locale  était  due  à une  exostose  qu'on 
parvint  à guérir,  et  avec  elle  la  paralysie  qui  l'accompagnait. 
M.  Duchenne  cite  encore  d'autres  faits  à l'appui  de  l'exactitude 
de  sa  proposition  dont  il  fait  ressortir  l’importance  pour  les  cas 
où  la  cause  de  la  paralysie  n'est  pas  évidente,  et  où  cependant 
une  tumeur  ou  une  exostose  profondément  cachée  peut  compri- 
mer un  tronc  nerveux  et  produire  lentement  ou  subitement  des 
phénomènes  de  paralysie  traumatique  des  nerfs  mixtes,  phéno- 
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mènes  dont  la  nature  n'est  pas  douteuse  dans  les  cas  ordinaires 
dans  lesquels  ils  sont  la  conséquence  de  la  section,  de  la  con- 
tusion, de  la  commotion,  de  la  compression  ou  de  la  distension 
des  nerfs. 

L’exploration  électro-musculaire  est  donc  le  meilleur  diag- 
nostic pour  les  paralysies  consécutives  à la  lésion  traumatique 
des  nerfs;  la  gravité  de  ces  paralysies  est  en  raison  directe  de 
l'affaiblissement  de  la  contractilité  et  de  la  sensibilité  électri- 
ques des  muscles  auxquels  ces  nerfs  aboutissent;  mais  si  la 
sensibilité  est  conservée  ou  simplement  diminuée,  lors  même 
que  la  contractilité  électrique  est  éteinte,  cette  gravité  dimi- 
nue. La  contractilité  électrique  demeure  entière  dans  les  mus- 
cles qui  n'ont  pas  souffert,  mais  qui  se  trouvent  quelquefois 
paralysés  par  une  sorte  de  solidarité  nerveuse  ; celte  intégrité 
de  la  contractilité  électrique  est  un  signe  favorable,  et  ces  mus- 
cles recouvrent  rapidement  leurs  mouvements. 

Lorsque  la  lésion  traumatique  d’un  nerf  est  très-grave,  soit 
par  une  division  complète,  soit  par  une  perte  de  substance,  on 
a pu  croire  que  les  paralysies  qui  eu  étaient  la  conséquence 
étaient  incurables.  Cependant  M.  Üuehenne,  qui  avait  longtemps 
partagé  cette  opinion  et  avait  refusé  dans  ces  cas  d'appliquer 
l'électrisation,  a reconnu  plus  tard  que  quoique  très-graves,  les 
cas  de  ce  genre  ne  sont  pas  désespérés.  Ainsi  il  a réussi  à guérir 
une  paralysie  atrophique  d’une  main  décharnée  et  privée  de 
mouvement,  paralysie  qui  était  la  conséquence  de  l'arrache- 
ment du  nerf  cubital,  et  qui  datait  de  quatre  ans.  11  attribue 
ces  heureux  résultats  à ce  qu’un  nerf  peut  se  cicatriser  quand 
il  a été  divisé,  ou  se  régénérer  quand  il  a perdu  une  partie  de 
sa  substance  11  croit  même,  d’après  une  expérience  curieuse 
de  M.  Claude  Bernard  3,  qu’à  défaut  de  ses  conducteurs  natu- 


’ MM.  Follin  et  lifonn-Scquard  ont  constaté  par  des  recherche»  microsco- 
piques,  que  dans  ces  cas  les  libres  nerveuses  se  continuent,  sans  interruption,  à 
travers  la  cicatrice.  M.  le  docteur  Prévost  avait  déjà  fait  la  même  observation  en 
1827,  à la  suite  d’expériences  très-intéressantes  sur  la  régénération  du  tissu  ner- 
veux. 

* M.  Cl.  Bernard  ayant  détruit  dans  le  canal  vcrlébral  d’un  chien  toutes  les 
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rels,  l'influence  nerveuse  centrale  peul  à la  longue  se  frayer 
une  nouv  elle  route  pour  arriver  aux  organes  privés  de  leurs 
nerfs  propres,  probablement  au  moyen  de  la  solidarité  qui 
semble  ex  ister  entre  les  nerfs  des  organes  rapprochés.  Ne 
serait-il  pas  possible  aussi  que  l'électrisation  contribuât  non- 
seulement  à rendre  aux  muscles  leur  aptitude  à obéir  à l'in- 
fluence nerveuse,  mais  qu'elle  fût  également  capable  de  déve- 
lopper dans  les  nerfs  .leurs  propriétés  essentielles,  quand  ils  les 
ont  perdues  à la  suite  des  altérations  qu'ils  ont  éprouvées,  et  à 
revivifier  les  ramifications  nerveuses  tes  plus  délicates  qui  res- 
tent encore  plus  ou  moins  dans  les  muscles,  lors  même  qu'ils 
semblent  privés  de  toute  substance  nerveuse. 

Sans  nous  étendre  davantage  sur  le  sujet  intéressant  qui 
vient  de  nous  occuper,  bornons-nous  à résumer  en  deux  points 
le  principe  qui  doit  servir  de  guide  dans  le  traitement  des  pa- 
ralysies consécutives  à la  lésion  traumatique  des  nerfs  : 1°  que 
cette  pa  ralysie,  lorsque  la  contractilité  musculaire  n’est  pas  abo- 
lie, doit  êtr  e soumise  le  plus  tût  possible  au  traitement  d’élec- 
trisation localisée;  2°  que  lorsqu’au  contraire  cette  contractilité 
est  perdue,  ou  du  moins  insensible,  il  faut  attendre  que  la  lésion 
nerveuse  soit  guérie,  c’est-à-dire  de  quatre  à dix  mois,  avant 
d’appliquer  l’électrisation.  Chaque  muscle  doit  être  électrisé 
d’une  manière  spéciale;  plus  il  a souffert  dans  sa  constitution 
et  dans  sa  contractilité,  plus  l’intensité  du  courant  et  la  rapi- 
dité des  intermittences  doivent  être  considérables.  M.  Duchenne 
a observé  que  le  meilleur  moyen  d’agir  sur  la  contraction  des 
muscles  atrophiés,  est  d’exciter  la  sensibilité  musculaire  au 
moyen  des  intermittences  rapides;  seulement  il  faut'diminuer 
leur  fréquence  et  modérer  le  courant  quand  on  voit  la  sensi- 
bilité s’exalter,  de  peur  de  provoquer  des  névralgies  difficiles  à 
réprimer  et  même  quelquefois  des  accidents  inflammatoires.  Il 
ne  faut  pas  non  plus  des  séances  trop  longues,  et  il  vaut  mieux 


racines  sensibles  dans  une  certaine  étendue,  de  manière  que  leur  régénères 
cencc  fut  impossible,  la  perte  de  la  sensibilité  fut  la  conséquence  de  cette  opé- 
ration. Mais  cette  sensibilité  revint  progressivement,  et  un  an  après  l'opération, 
ranimai  paraissait  jouir  de  sa  sensibilité  normale. 
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n’agir  que  très-peu  de  temps  de  suite  sur  le  môme  muscle, 
une  minute  par  exemple,  quitte  à revenir  plusieurs  fois  dans 
une  môme  séance,  sur  chacun  des  muscles,  en  laissant  entre 
chaque  excitation  un  temps  de  repos. 

Parmi  les  paralysies  consécutives  à la  lésion  des  nerfs,  nous 
citerons  encore  celle  qui  constitue  l’hémiplégie  faciale;  nous 
avons  vu  que  cette  hémiplégie  peut  être  une  conséquence  d’une 
affection  du  cerveau;  ce  n’est  pas  celle-là  dont  il  est  question 
ici;  il  s'agit  de  l’hémiplégie  faciale  isolée,  qui  tient  toujours  à 
quelque  affection  morbide  du  nerf  facial,  telle  qu’une  petite 
hémorrhagie  ou  ramollissement  très-circonscrits  à,  l’origine 
môme  de  ce  nerf,  ou  dans  son  épaisseur,  telle  encore  qu'une 
compression  de  ce  nerf  déterminée,  soit  par  une  congestion  san- 
guine, produite  sous  l’influence  d’un  refroidissement,  d'un  cou- 
rant d’air,  soit  par  une  tumeur  siégeant  quelque  part,  près  de 
l’origine  du  nerf  ou  en  dehors  du  crâne;  la  blessure  du  nerf, 
sa  suture,  sa  destruction  par  des  suppurations  abondantes,  par 
la  gangrène,  produisent  également  l'hémiplégie  faciale  isolée; 
quand  l’hémiplégie  faciale  n’est  pas  le  résultat  de  la  compres- 
sion du  nerf  facial  par  une  tumeur,  de  sa  blessure  ou  de  sa 
destruction,  il  faut,  lors  môme  que  la  contractilité  électro-mus- 
culaire est  diminuée  ou  anéantie,  essayer  de  la  traiter  par  l’é- 
lectricité localisée  avec  toutes  les  précautions  que  nous  avons 
indiquées  plus  haut  ; ce  n'est  qu’en  persévérant  pendant  deux  ou 
trois  mois  au  moins  dans  ce  mode  de  traitement,  qu'on  pourra 
s’assurer  si  la  paralysie  est  curable;  dans  quel  cas,  on  obtien- 
dra ou  une  guérison  complète  ou  la  persistance  d’un  certain  de- 
gré de  paralysie.  11  est  ud  troisième  mode  de  terminaison  que 
M.  Duchenue  a étudié  avec  beaucoup  de  soin,  c’est  la  contrac- 
ture, affection  dont  la  gravité  consiste  en  ce  que  les  muscles 
qui  en  sont  atteints  peuvent  se  rétracter  à la  longue  et  amener 
une  difformité  incurable  qui  gôue  beaucoup  les  mouvements; 
quand  la  contracture  succède  à la  paralysie  de  la  face  après 
qu’on  a commencé  à employer  contre  elle  l’électrisation,  il  faut 
en  général  l’interrompre.  On  est  à peu  près  assuré  d’éviter  la 
contracture  quand  on  voitles  muscles  dont  la  contractilité  élec- 
trique a été  plus  ou  moins  abolie  par  la  paralysie  de  la  septième 
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paire,  retrouver  leur  tonicité  dans  un  certain  ordre  et  d’une 
manière  graduelle.  C’est  un  point  du  reste  sur  lequel  nous  re- 
viendrons à l’occasion  des  paralysies  rhumatismales. 

Outre  les  paralysies  qui  proviennent  des  lésions  organiques 
dans  les  centres  nerveux  ou  dans  les  nerfs,  il  en  est  d’autres 
dont  la  cause  moins  apparente  est  souvent  difficile  à discerner, 
mais  à la  guérison  desquelles  le  traitement  électrique  n’en  est 
pas  moins  applicable  souvent  avec  succès.  Nous  citerons  d’a- 
bord les  paralysies  hystériques , qui  se  présentent  tantôt  sous 
la  forme  de  paraplégie,  tantôt  sous  celle  d’hémiplégie,  tantôt 
sous  celle  de  paralysie  isolée  d’un  membre  ou  d'une  partie 
d’un  membre.  Suivant  M.  Leroy  d'Étioles,  ces  paralysies  se- 
raient dues  à l’absence  plus  ou  moins  prolongée  de  Yinjlvx 
nerveux  (c’est  ainsi  qu'il  désigne  l'influence  émanée  des  cen- 
tres nerveux) , après  une  dépense  exagérée  et  rapide  de  cet 
agent.  Mais  celle  explication,  qui  est  en  opposition  avec  plu- 
sieurs cas  de  guérison  opérés  par  l’électricité,  immédiate^- 
ment  après  les  attaques  d'hystérie,  ne  saurait  être  admise; 
M.  Valérius  serait  plutôt  disposé  à croire  que  ces  paraly- 
sies sont  dues  à une  déviation  de  l’influx  nerveux  qui  serait 
détourné  par  la  maladie  d’un  organe  pour  être  porté  sur  un 
autre;  il  ne  serait  pas  éloigné  non  plus  de  les  attribuer  à un 
trouble  survenu  dans  l’état  électrique  des  muscles  paralysés, 
trouble  qui  consisterait  dans  l’affaiblissement  de  la  polarité 
électrique  naturelle  de  ces  muscles,  que  l'électricité  ferait  dis- 
paraître. Ce  qu’il  y a de  certain,  c’cst  que  les  paralysies  hysté- 
riques ne  correspondent  à aucune  lésion  appréciable  du  cer- 
veau ou  de  la  moelle  épinière,  et  qu’elles  sont  liées  avec  un 
certain  état  nerveux  particulier.  Rien  n’est  plus  irrégulier  que 
leur  début,  leur  marche  et  leur  terminaison  ; elles  se  montrent 
tantôt  lentement  et  progressivement,  quelquefois  subitement, 
mais  presque  toujours  à la  suite  d’une  impression  nerveuse  un 
peu  vive;  elles  sont  également  variables,  soit  dans  leur  déve- 
loppement, tantôt  faibles,  tantôt  intenses,  disparaissant  dans 
un  point  pour  se  montrer  dans  un  autre,  soit  dans  leur 
terminaison  tantôt  brusque  tantôt  lente.  La  * contractilité 
électro-musculaire  demeure  toujours  parfaitement  intacte 
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dans  tous  les  Cas,  et  l'électrisation  localisée  est  un  moyen  de 
guérison  qui  offre  de  grandes  chances  de  succès,  sauf  dans  les 
cas  où  la  paralysie  hystérique  se  présente  sous  forme  de  para- 
plégie. Il  faut,  dans  cette  paralysie,  avoir  soin  de  porter  l'exci- 
tation électrique  dans  chacun  des  organes  affectés,  et  conti- 
nuer le  traitement  quelque  temps  après  le  retour  des  mouve- 
ments ou  de  la  sensibilité,  afin  de  fixer,  pour  ainsi  dire,  la 
guérison , car  les  organes  résistent  d'autant  mieux  aux  re- 
chutes auxquelles  ils  sont  exposés  à la  suite  des  accès  hystéri- 
ques, qu’ils  ont  été  plus  souvent  électrisés.  M.  Duchénne,  à qui 
nous  empruntons  ces  détails,  ajoute  cependant  qu’il  y a eu 
des  cas  où  il  a suffi  d’une  seule  excitation  électro-cutahée  pour 
guérir  la  paralysie  hystérique.  C'est  sans  doute  én  allant 
exciter  les  centres  nerveux  par  une  sorte  d’action  réflexe  que 
l’électrisation  cutanée  rappelle  les  mouvements  dans  les  para- 
lysies hystériques.  Ce  mode  d'électrisation  est  surtout  précieux 
quand  la  sensibilité  cutanée  est  considérablement  diminuée 
daus  le  cas  qu’on  a à traiter;  cependant  il  est  beaucoup  plus 
douloureux  que  le  traitement  par  l’électrisation  musculaire; 
auséi  ne  faut-il  l’employer  qu’avec  les  malades  qui  peuvent  le 
supporter.  En  général,  la  sensation  produite  par  l’excitation 
électrique  est  tellement  étrange,  alors  même  qu’elle  n’est  pas 
douloureuse,  que,  pour  éviter  de  provoquer  des  accès  hystéri- 
ques chez  ceux  qui  l’éprouvent,  il  faut  habituer  graduelle- 
ment les  malades  à cette  sensation,  en  commençant  par  des 
doses  très-faibles,  et  avec  des  intermittences  éloignées.  On  ar- 
rive peu  à peu  à une  électrisation  localisée  à intermittences 
rapides,  qui  est  le  meilleur  mode  qui  convienne  au  traitement 
de  la  paralysie  hystérique;  mais  il  faut  y renoncer  quand  il 
provoque  des  crises  nerveuses,  et  le  remplacer  par  l’électrisa- 
tion musculaire  à rares  intermittences.  Ajoutons  cependant 
que  quelques  médecins,  notampient  M.  A.  Becquerel,  es- 
timent que  dans  les  paralysies  nerveuses,  il  faut  n’avoir 
recours  à l’électricité  que  lorsque  les  autres  agents  thérapeu- 
tiques ont  échoué,  et  la  réserver  pour  les  cas  où  la  para- 
lysie est  complète  et  déjà  ancienne  ; il  ne  conteste  pas,  qu’avec 
de  la  persévérance,  on  ne  puisse  obtenir  un  résultat  heureux. 
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Outre  les  paralysies  hystériques,  il  est  encore  d'autres  para- 
lysies nerveuses  sur  lesquelles  nous  ne  nous  arrêterons  pas;  ce 
sont  celles  qui  sont  la  conséquence  de  quelque  affection,  soit  lo- 
cale, soit  générale,  qu’a  éprouvée  le  malade,  telle  que  la  chlo- 
rose, certaines  fièvres  graves,  etc.  Ces  paralysies,  qui  sont  eu  gé- 
néral désignées  sous  le  nom  d’essentielles,  ont  été  souvent  trai- 
tées avec  succès  par  l’électricité;  cependant  il  ne  faut  pas 
s'exagérer  la  portée,  dans  ces  cas,  de  ce  mode  de  traitement,  car 
on  a vu  des  paraplégies  essentielles  guéries  quelquefois  spon- 
tanément ou  sous  l’action  des  moyens  thérapeutiques  les  plus 
divers;  toutefois  il  est  des  cas  bien  constatés  où  ces  paraplé- 
gies, qui  avaient  résisté  à tous  les  agents  thérapeutiques,  ont 
cédé  à l’application  des  courants  électriques. 

Les  paralysies  par  intoxication  appartiennent  aussi  à la  caté- 
gorie de  celles  qui  ne  résultent  d’aucune  lésion  des  centres 
nerveux  et  des  nerfs;  parmi  ces  paralysies,  la  plus  fréquente 
et  la  plus  importante  est  la  saturnine,  qui  affecte  les  malades 
qui  sont  sujets,  par  l’effet  du  métier  qu’ils  exercent,  aux  co- 
liques de  plomb.  La  paralysie  saturnine,  quoique  pouvant 
frapper  les  muscles  les  plus  différents,  atteint  cependant  de 
préférence  les  extenseurs,  et  se  porte  en  général  sur  les  mains 
et  sur  les  bras.  Souvent  elle  est  incomplète,  et  elle  ne  se  mani- 
feste que  par  une  faiblesse  plus  ou  moins  grande  des  muscles; 
quand  elle  est  complète,  c'est  une  paralysie  véritable  et  abso- 
lue. M.  Duchenne  regarde  comme  l’un  des  caractères  les  plus 
tranchés  de  cette  paralysie,  l’abolition  de  la  contractilité  élec- 
tro-musculaire dans  les  muscles  qui  en  sont  affectés;  M.  A.  Bec- 
querel croit  que  cette  abolition  n’est  complète  que  lorsque  la 
paralysie  l’est  aussi,  et  que  le  degré  de  conservation  de  la  con- 
tractilité électro-musculaire  est  en  rapport  direct  avec  le  de- 
gré de  conservation  du  mouvement  volontaire.  La  remarque 
de  M.  Becquerel  n’est  point  en  contradiction  avec  l’allégation 
de  M.  Duchenne,  qui  observe  lui-même  que  l’abolition  de  la 
contractilité  musculaire  n’est  point  générale,  et  qu’elle  semble 
toujours  se  porter  de  préférence  sur  certains  muscles,  alors 
que  le  membre  entier  est  frappé  de  paralysie.  L'atrophie  s’at- 
taque principalement  aux  muscles  qui  ont  souffert  dans  leur 
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contractilité  électrique,  quoique  le  membre  frappé  de  paralysie 
soit  généralement  amaigri.  Ces  muscles  sont  les  seuls  qui,  en 
réalité,  aient  subi  l’influence  délétère  de  l’intoxication  satur- 
nine. Les  autres  muscles  du  membre  paralysé  souffrent  peu 
dans  leur  nutrition,  et  recouvrent  très-vite  leur  force  et  leurs 
mouvements  volontaires  sous  l'influence  du  traitement  Quoi 
qu'il  en  soit,  l’application  de  l’électrisation  localisée  présente 
de  grandes  chances  de  guérison,  surtout  dans  les  paralysies 
incomplètes,  et  même  elle  réussit  quelquefois  dans  les  com- 
plètes, alors  qu’ont  échoué  les  traitements  les  plus  énergiques. 
Il  importe,  dans  le  traitement  électrique,  de  commencer  par 
constater  l’état  exact  de  tous  les  muscles  paralysés,  au  moyen 
soit  de  l'exploration  électro-musculaire,  soit  d'autres  signes 
diagnostiques,  qui  exigent  qu’on  connaisse  bien  l’action  indivi- 
duelle de  ces  muscles.  Ce  qui  rend  importante  la  connaissance 
exacte  du  degré  de  lésion  des  muscles,  c'est  que  l'excitation 
électrique  doit  être  portée  dans  chacun  d’eux  à une  dose  d'autant 
plus  forte  et  pendant  un  temps  d’autant  plus  long,  qu'ils  sont 
plus  profondément  lésés.  Le  traitement  de  la  paralysie  satur- 
nine est  en  général  très-long  et  exige  de  trente  à cent  séances; 
il  faut  pratiquer  l'électrisation  de  façon  à exciter  des  sensations 
douloureuses,  parce  que  le  courant  doit  être  à intermittences 
rapides,  aussi  intense  que  possible,  et  dirigé  principalement  sur 

1 M.  Duchennc  a eu  l'occasion  de  confirmer  l'exactitude  de  son  assertion  par 
l'autopsie  d’un  homme  qui , pendant  près  de  vingt  ans , avait  conservé  une 
paralvsie  saturnine  de  quelques  muscles  de  la  région  postérieure  de  l'avant- 
bras.  Ces  muscles,  pendant  la  vie,  ne  se  contractaient  pas  par  l’excitaUon  élec- 
trique, tandis  que  veux  de  la  partie  antérieure  de  l’atant-bras  jouissaient  de 
toutes  leurs  propriétés,  quoique  leur  force  fût  très-diminuée  et  qu’ils  fussent 
aussi  atrophiés.  A l'autopsie  les  premiers  muscles,  ceux  dans  lesquels  la  contrac- 
tilité électrique  n'existait  plus  pendant  la  vie,  étaient  d’un  jaune  pale;  examinés 
au  microscope,  ils  furent  trouvés  transformés  en  graisse  ; les  muscles  de  la  ré- 
gion antérieure,  au  contraire,  étaient  restés  à l'état  normal.  Ce  n'est  cependant 
qu'apres  plusieurs  années  que  les  muscles  paraissent  commencer  à s'altérer  dans 
leur  texture.  Quant  à la  nature  de  celte  altération,  elle  nous  semble  être  duc  à 
la  présence  d’une  certaine  quantité  de  plomb  dans  le  sang,  qui  doit  suffire  pour 
ôter  avec  le  temps  au  muscle  qui  reçoit  ce  sang  ses  propriétés  normales  et  sa 
vitalité. 
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les  muscles  doni  la  conlractilité  et  la  sensibilité  électriques  sont 
le  plus  affaiblies.  11  faut  également  agir  sur  des  muscles  atro- 
phiés, et  le  courant  rapide  est  celui  qui  exerce  le  plus  d'intluencc 
sur  la  nutrition  musculaire,  en  même  temps  qu'il  rappelle  le 
mouvement  volontaire.  Les  séances  ne  doiyent  pas  durer  plus  de 
dix  minutes,  et  il  faut  les  répéter  en  général  de  deux  jours  l’un. 
On  peut  joindre  avec  avantage  au  traitement  de  l’électrisation 
localisée,  les  bains  sulfureux,  la  strychnine  à l’intérieur,  la 
gymnastique  nerveuse',  et  le  massage. 

Il  nous  paraît  résulter  du  diagnostic  et  du  traitement  des 
paralysies  saturnines,  que  ces  paralysies  proviennent  essentiel- 
lement de  l’altération  des  muscles,' altération  qui  doit  s’étendre 
aux  ramifications  nerveuses  qu’ils  reçoivent,  cl  non  d’un  état 
morbide  des  centres  nerveux  ; non-seulement  cette  altération 
est  visible,  comme  nous  l’avons  fait  remarquer  plus  haut,  mais 
elle  nous  semble  constatée  par  le  fait  que  le  musclo  n'est  plus 
capable  de  se  contracter  sous  l’action  directe  d’un  courant  élec- 
trique, incapacité  qu'il  ne  présenterait  pas  s’il  était  sain.  La 
môme  remarque  s’applique  aux  autres  cas  de  paralysie  par  in- 
toxication, qui  du  reste  présentent  des  symptômes  analogues 
et  peuvent  être  traités  de  la  même  manière.  Toutefois  il  serait 
possible  que  dans  tous  ces  cas,  l'altération  des  muscles  ne  fût 
pas  un  effet  direct  de  l’action  des  poisons,  mais  le  résultat  in- 
direct de  leur  action  sur  les  nerfs. 

Nous  en  disons  autant  des  paralysies  rhumatismales , qui 
tiennent  évidemment  à une  modification  du  tissu  musculaire, 
telle  que  le  muscle  ne  peut  plus  se  contracter.  Cette  modifica- 
tion se  manifeste  par  l'abolition  du  mouvement,  qui  est  la  con- 
séquence de  la  douleur  très-vive  qu’éprouvent  un  muscle  ou 
un  système  de  muscles  à la  suite  d'un  refroidissement,  par 
exemple  : douleur  qui  augmente  par  le  toucher  et  par  le 
moindre  mouvement,  ce  qui  rend  ces  derniers  impossibles.  Il 
arrive  ordinairement  que,  lorsqu’à  l’aide  de  divers  agents 

1 M.  Ductiennc  entend  par  gymnastique  nerveuse  l'exercice  répété  de  la 
contractilité  volontaire,  autant  que  cela  est  possible  au  malade,  qui  doit  s'aider 
pour  cela  de  tous  les  moyens  nécessaires. 
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thérapeutiques  on  s'est  rendu  maître  de  la  douleur,  le  mouve- 
ment volontaire  reprend  dans  les  muscles  qui  l'avaient  perdu; 
mais  quelquefois  il  ne  reparaît  pas;  c’est  à cette  abolition  mo- 
mentanée ou  permanente  de  la  contraction  musculaire  qu’on  a 
donné  le  nom  de  paralysie  rhumatismale;  elle  peut  affecter 
tous  les  muscles  du  corps.  M.  Duchenne  a trouvé  que  les  mus- 
cles ainsi  paralysés  conservent  leur  contractilité  électrique, 
lors  même  qu’ils  ont  perdu  le  mouvement  volontaire;  c’est  en 
employant  également  l’électrisation  cutanée  et  l’électrisation 
musculaire,  et  en  agissant  successivement  sur  chacun  des  mus- 
cles paralysés  en  particulier,  qu’on  réussit  assez  généralement 
à obtenir  une  guérison.  Les  cas,  que  M.  Duchenne  a été  appelé 
à traiter,  sont  les  paralysies  rhumatismales  de  l'avant-bras. 

Parmi  les  paralysies  rhumatismales,  l’hémiplégie  faciale  et 
la  contracture  qui  en  est  quelquefois  la  conséquence,  est  une 
de  celles  que  M.  Duchenne  a le  plus  étudiées.  Nous  avons  déjà 
vu  que  cette  affection  tient  à la  paralysie  de  la  septième  paire, 
dont  les  divers  degrés  peuvent  être  appréciés  assez  exactement 
par  l’ affaiblissement  plus  ou  moins  prononcé  de  la  contracti- 
lité électro-musculaire.  Dans  les  cas  où  cet  affaiblissement  est 
à peu  près  nul,  la  guérison  est  très-prompte,  et  quoiqu’elle  ait 
lieu  quelquefois  spontanément,  il  vaut  mieux  cependant,  pour 
l’obtenir  plus  sûrement  et  plus  rapidement,  l'amener  par  l'élec- 
trisation localisée.  Quanti  la  paralysie  rhumatismale  de  la  face 
est  telle  que  les  muscles  paralysés  ne  se  contractent  plus,  ce 
qui  constitue  son  deuxième  degré,  le  cas  précédent  étant  le 
premier,  elle  oppose  en  général  une  grande  résistance  aux 
agents  thérapeutiques;  cependant  elle  cède  à l’électrisation  lo- 
calisée, ainsi  que  M.  Duchenne  l’a  souvent  constaté;  seule- 
ment il  faut  en  général  de  trois  à six  mois  de  traitement,  et  on 
ne  peut  pas  toujours  ramener  complètement  la  contractilité 
volontaire  à l’état  normal.  Malheureusement  la  contracture 
des  muscles  de  la  face  est  une  terminaison  assez  fréquente  do 
celte  paralysie,  et  il  est  important  de  la  diagnostiquer  à temps, 
ce  qui  n’est  pas  toujours  facile;  car  son  apparition  peutcontre- 
indiquer  l’emploi  de  l’électrisation  localisée,  ou  exiger  qu’on 
en  modifie  le  mode  d’application.  Un  dessignesd’unecontraclure 
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prochaine  est  d’abord  l'apparition  d’un  spasme  dans  un  muscle 
paralysé  de  la  face  sous  l'inlluence  d'une  excitation' artificielle  ; 
c’est  également,  en  l’absence  de  ce  spasme,  le  retour  trop  ra- 
pide et  avant  le  temps,  de  la  tonicité  dans  un  muscle  com- 
plètement paralysé;  G’est  également  certains  changements 
dans  l’expression  habituelle  de  la  physionomie,  qu’une  expé- 
rience un  peu  longue  de  ce  genre  d’affections  apprend  à dis- 
cerner. En  conséquence  dans  le  traitement  de  la  paralysie 
rhumatismale  de  la  septième  paire,  M.  Duchenne  est  disposé  à 
croire  qu’il  vaut  mieux , quand  celle  paralysie  est  à son 
deuxième  degré,  c’est-à-dire  que  les  muscles  ont  perdu  com- 
plètement leur  contractilité  électrique,  ne  pas  appliquer  immé- 
diatement l’électrisation  localisée,  comme  on  peut  le  faire  avec 
avantage  quand  la  paralysie  n’est  qu’à  son  premier  degré; 
toutefois  il  a encore  quelques  doutes  à cet  égard,  et  estime  que 
son  assertion  ne  doit  pas  être  considérée  comme  générale. 
Quant  au  mode  d’application-  de  l'électricité , M.  Duchenne 
préfère  localiser  l cxcitation  dans  chacun  des  muscles  para- 
lysés, plutôt  que  d’agir  indirectement  sur  eux  en  électrisant  le 
nerf  de  la  septième  paire  ; ce  qui  au  reste  est  d’accord  avec 
l’observation  générale  que  les  paralysies  de  mouvement  sont 
plus  heureusement  influencées  par  l’excitation  directe  de  la 
fibre  musculaire  que  par  l’intermédiaire  de  l’excitation  du 
nerf  qui  l’anime1.  Pour  rappeler  la  tonicité  musculaire  et  la 
contractilité  volontaire,  ce  qui  est  le  but  dans  l’hémiplégie 
rhumatismale  de  la  face,  il  faut  agir  avec  des  courants  à inter- 
mittences rapides;  mais  quand  le  retour  de  la  lonicicité  mus- 
culaire qui  précède  ordinairement  l’apparition  des  mouve- 
ments volontaires  a eu  lieu , il  faut  éloigner  les  intermit- 
tences de  manière  qu’il  n’y  en  ail  plus  qu’une  à quatre  par 
seconde,  surtout  quand  on  voit  se  manifester  dans  un  muscle 
paralysé  les  symptômes  précurseurs  de  la  contracture.  On 
peut  cependant  continuer  à appliquer  l’électrisation  localisée, 
mais  avec  prudence  et  avec  des  intermittences  éloignées,  à des 
muscles  menacés  de  contracture  et  même  déjà  contracturés. 


• Nous  verrons  que  c'est  l'inverse  pour  tes  paralysies  et  sentiment. 
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Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  joindre  au  traitement  électrique 
l’élongation  directe  du  muscle,  soit  en  faisant  exercer  par  les 
malades  eux-mêmes  des  tractions  sur  les  lèvres,  les  joues,  les 
paupières  dans  le  sens  des  fibres,  soit  en  leur  faisant  placer 
entre  la  joue  et  les  mâchoires  une  bille  aussi  grosse  que  pos- 
sible, de  manière  à distendre  fortement  la  joue,  et  par  consé- 
quent les  muscles  contracturés. 

Il  y a encore  quelques  variétés  de  paralysie  outre  celles  dont 
nous  avons  parlé  qui,  quoique  moins  fréquentes,  mériteraient 
cependant  d'attirer  notre  attention,  si  nous  n'étions  pas  obligés 
de  nous  restreindre.  Nous  mentionnerons  en  particulier  la  pa- 
ralysie générale  des  aliénés,  qu’on  risque  quelquefois  de  con- 
fondre, soit  avec  un  ramollissement  chronique  du  cerveau, 
soit  avec  une  maladie  de  la  moelle  ; l'action  des  courants  élec- 
triques peut  être  employée,  non  comme  moyen  thérapeutique, 
car  il  ne  parait  pas  qu'elle  puisse  être  efficace,  mais  comme 
moyen  de  diagnostic,  car  s’il  s’agit  d’un  ramollissement  chro- 
nique de  la  partie  supérieure  de  la  moelle  épinière,  la  contrac- 
tilité électro-musculaire  est  abolie,  ou  du  moins  notable- 
ment diminuée.  Nous  mentionnerons  encore  la  paralysie  connue 
sous  le  nom  de  crampe  des  écrivains,  qui  consiste  dans  une  para- 
lysie incomplète  des  doigts  des  personnes  qui  passent  une  partie 
de  leur  vie  à écrire,  d’où  il  résulte  pour  eux  l’impossibilité  de 
continuer  l’exercice  de  leur  profession.  Quand  cette  paralysie 
est  toute  locale,  elle  se  guérit  très-bien  par  l’application 
des  courants  électriques.  M.  A.  Becquerel  cite  le  cas  d'un 
homme  dont  cinq  doigts  de  la  main  droite  avaient  été  peu  à 
peu  paralysés,  et  qui  au  bout  d’un  mois  fut  entièrement  guéri 
par  un  traitement  électrique,  opéré  avec  la  machine  magnéto- 
électrique  de  MM.  Breton.  Mais  la  paralysie  dont  il  s’agit  n’est 
pas  toujours  locale;  elle  a quelquefois  son  origine  dans  une 
affection  du  centre  nerveux;  dans  ce  cas  l’électricité,  loin 
d’exercer  une  bonne  influence,  est  plutôt  nuisible. 

Les  paralysies  du  mouvement  dans  les  muscles  de  la  vie  or- 
ganique ont  été,  de  la  part  de  M.  Duchenne,  l'objet  d'un  grand 
nombre  de  tentatives  de  guérison  par  l'électricité;  ce  sont  en 
particulier  celles  des  intestins,  du  rectum  et  de  la  vessie,  pour 
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lesquelles  ces  essais  ont  été  tentés  lautôt  avec  succès,  tantôt  sans 
résultats  favorables  ; il  arrive  très-souvent  que  dans  le  dernier 
cas  c’est  la  paralysie  des  muscles  de  l’abdomen  qui  est  la  cause 
réelle  de  la  maladie;  aussi  l'électrisation  locale  portée  sur  ces 
muscles  est-elle  le  traitement  le  plus  convenable.  Lorsqu'il 
s'agit  de  faire  parvenir  les  courauts  électriques  dans  des  points 
déterminés  de  l’intérieur  d’un  viscère,  M.  Ducbenne  emploie 
pour  conducteurs  des  sondes  métalliques,  isolées  par  une  en- 
veloppe de  caoutchouc,  sauf  à leur  extrémité  où  le  métal  est  à 
nu,  ce  qui  fait  que  les  courants  ne  passent  que  par  les  points 
en  contact  avec  cette  extrémité.  L’aphonie  produite  par  la  pa- 
ralysie des  muscles  du  larynx  a été  également  guérie  dans 
quelques  cas  par  l’application  de  l’électricité  localisée,  pourvu 
que  cette  aphonie  fût  indépendante  do  toute  lésion  organique, 
et  non  symptomatique  d’une  autre  maladie.  Quand  l’électrisa- 
tion. musculaire  appliquée  à la  partie  antérieure  du  cou  ne 
suffit  pas,  il  faut  y joindre  l’électrisation  cutanée  pratiquée 
pendant  quatre  à cinq  secondes  au  niveau  du  larynx;  et  en  gé- 
néral on  en  obtient  de  bons  effets.  Toutefois  dans  tous  les  cas 
qui  précèdent,  le  plus  souvent  les  paralysies  locales  ne  sont  que 
les  symptômes  d’autres  maladies  beaucoup  plus  graves,  et  alors 
l'électricité  est  malheureusement  presque  toujours  impuissante. 

On  peut  rapprocher  des  paralysies  des  muscles  de  la  vie  or- 
ganique celle  du  diaphragme,  dont  M.  Duchenne  a fait  une 
élude  toute  particulière;  cette  maladie,  qui  paraît  être  extrê- 
mement rare,  consiste  dans  une  altération  des  mouvements 
réguliers  de  la  poitrine  et  de  l’abdomen  pendant  l'inspiration 
et  l'expiration,  qui  amène  une  inspiration  courte  et  insuffi- 
sante aux  besoins  de  la  voix;  ce  n’est  pas  une  maladie  mor- 
telle par  elle-même,  parce  que  la  respiration  n’est  pas  com- 
plètement empêchée;  mais  la  plus  simple  bronchite  peut 
occasionner  la  mort  par  asphyxie,  l’expectoration  étant  diffi- 
cile et  même  impossible.  Le  traitement  indiqué  par  M.  Du- 
chenuo  est  l’électrisation  du  diaphragme  par  l’intermédiaire 
des  nerfs  phréniques,  ce  qui  produit  une  véritable  respiration 
artificielle,  qu’on  peut  obtenir  aussi  au  moyen  de  l’électrisa- 
tiou  cutanée  effectuée  rapidement  sur  différentes  parties  du 
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corps.  Ces  deux  manières  d’obtenir  une  respiration  artificielle 
peuvent  être  utilisées  également  dans  les  cas  où  les  muscles 
respirateurs  sont  à demi  paralysés,  comme  dans  certains  cas 
d’empoisonnement,  de  fièvres  graves,  etc. 

Les  paralysies  du  sentiment  ont  été,  comme  celles  du  mou- 
vement, traitées  par  l'électricité,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà 
fait  remarquer  dans  les  deux  premiers  paragraphes  de  ce 
chapitre.  M.  le  professeur  Wartmann  avait  déjà,  il  y a long- 
temps, indiqué  l’emploi  des  courantsd’iuduction  comme  propres 
à réveiller  la  sensibilité  dans  les  cas  d’anesthésie  produite  par 
l’inspiration  de  l’éther,  quand  celte  anesthésie,  poussée  trop 
loin,  risquerait  d'être  mortelle  *;  mais  nous  avons  à nous  oc- 
cuper ici  des  paralysies  du  sentiment  qui  proviennent  d’un 
état  maladif  et  qui  consistent  essentiellement  dans  un  trouble 
de  la  sensibilité,  soit  simplement  cutanée,  soit  aussi  muscu- 
laire. Ce  trouble  n’est  pas  seulement  une  anesthésie,  c’est-à- 
dire  une  privation  de  la  sensibilité,  mais  il  est  aussi  quel- 
quefois une  hyperesthésie , c’est-à-dire  au  contraire  une 
exagération  de  la  sensibilité.  Dans  ce  dernier  cas,  si  l’état  patho- 
logique ne  provient  pas  d'une  affection  des  centres  nerveux,  on 
peut  employer  l'électrisation  cutanée , en  pratiquant  sur  la 
peau  sèche  une  fustigation  électrique  énergique,  ou  en  prome- 
nant les  conducteurs  métalliques  pleins  sur  la  région  doulou- 
reuse, en  même  temps  que  l’appareil  marche  avec  des  inter- 
mittences très-rapides;  l'intensité  du  courant  est  proportionnée 
au  degré  d’énergie  et  d’excitabilité  du  malade;  l'opération 
doit  durer  de  deux  à cinq  minutes.  Ce  mode  de  traitement  ne 
produit  malheureusement  souvent  qu'un  soulagement  momen- 
tané; mais  il  y a cependant  des  cas  de  guérison  complète.  L'é- 
lectrisation cutanée  triomphe  plus  facilement  de  l’anesthésie  ; 

1 L'effet  (le  l'éther,  du  chloroforme  et  autres  agents  anesthésiques,  tient  pro- 
bablement à ce  que  le  sang,  en  apportant  aux  nerfs  les  particules  trés-divisées  de 
ces  liquides  volatils,  détermine  en  eux  une  espèce  d'inertie,  qui  leur  ote  la 
susceptibilité  de  se  polariser,  comme  ils  doivent  l'étre,  quand  ils  transmettent  soit 
tes  impressions  du  cerveau  à la  périphérie,  soit  les  sensations  de  la  périphérie  an 
centre.  Il  serait  intéressant  que  les  physiologistes  essayassent  l'action  directe  sur  les 
nerfs  des  agents  ancsthéliques  ; j’ignore  du  reste  si  ces  essais  n'ont  point  été  faits. 
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l’emploi  de  la  main  électrique  est  suffisant  pour  la  guérison 
des  anesthésies  cutanées  de  la  face,  mais  pour  le  cou,  le  tronc 
et  les  membres,  il  faut  les  excitateurs  métalliques  pleins,  et 
même  si  la  peau  a perdu  complètement  sa  sensibilité,  l’emploi 
des  fils  métalliques  dont  l'action  est  plus  profonde,  est  néces- 
saire. On  place  ces  fils  métalliques  sur  la  partie  de  la  peau 
frappée  d’anesthésie,  en  faisant  marcher  l'appareil  avec  son 
maximum  de  force  et  à intermittences  rapides;  si  l'action  thé- 
rapeutique est  immédiate,  comme  c’est  le  cas  ordinaire,  le 
malade  éprouve  dans  les  points  excités  un  chatouillement  ac- 
compagné de  rougeur  et  suivi  d’une  légère  sensation  de  brû- 
lure qui  va  en  croissant  rapidement,  et  qui  devient  bientôt  in- 
tolérable. Ou  recommence  la  même  opération  sur  les  parties 
voisines  jusqu’à  ce  qu’on  ait  ainsi  modifié  la  paralysie  de  la 
peau  dané  une  certaine  étendue.  Alors  on  remplace  les  fils  mé- 
talliques, devenus  insupportables  pour  le  malade,  par  des  exci- 
tateurs métalliques  pleins,  ayant  soin  de  diminuer  l’intensité 
du  courant  au  fur  et  à mesure  que  la  sensibilité  reparaît.  En 
général  l’action  de  l’électrisation  cutanée  est  presque  toujours 
limitée  aux  points  de  la  peau  qui  sont  mis  en  contact  avec  les 
excitateurs;  il  arrive  quelquefois,  mais  très-rarement,  que  la 
sensibilité  revient  dans  toute  l’étendue  de  la  surface  de  la  peau, 
lors  même  qu’on  s’est  borné  à exciter  plus  ou  moins  vivement 
un  seul  point  de  cette  surface.  Quoiqu’il  y ait  assez  souvent  des 
rechutes,  cependant  l’anestbésie  cutanée  est  d’autant  plus  sû- 
rement guérie  que  l’excitation  électrique  a été  renouvelée  un 
plus  grand  nombre  de  fois.  C'est  surtout  lorsqu’elle  siège  aux 
mains  et  aux  pieds,  que  l’anesthésie  cutanée  est  grave  par  scs 
conséquences;  mais  l’électrisation  cutanée  et  celle  des  nerfs 
collatéraux  en  vient  généralement  à bout.  Cependant  il  y a 
aussi  bien  souvent  des  insuccès  dans  la  guérison  par  voie  élec- 
trique des  cas  d’anesthésie;  il  est  possible  que  cela  tienne  à ce  que 
dans  ces  cas  elles  ne  sont  que  des  symptômes  d'autres  mala- 
dies. 11  est  probable  que  les  hyperesthésies  et  anesthésies  cuta- 
nées proprement  dites  et  curables  proviennent  d’un  état  maladif 
des  houppes  nerveuses,  et  on  conçoit  l'action  de  l’électricité 
qui  tend  à rétablir  ces  houppes  dans  leur  état  normal,  en  étant 
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directement  appliquée  sur  les  poinîs  de  la  peau  auxquels  abou- 
tissent les  extrémités  de  ces  filaments  de  nerls. 

L’hyperesthésie  et  l’anesthésie  musculaires  ne  sont  pas  moins 
fréquentes  que  celles  de  la  peau.  Les  muscles,  comme  tous  les 
organes  qui  reçoivent  des  fdets  nerveux  sensitifs  ou  mixtes 
émanés  du  centre  céphalo-rachidien,  jouissent  d’une  sensibilité 
qu'ils  tiennent  de  ces  filets  nerveux  et  de  leur  communication 
avec  l’encéphale.  Cette  sensibilité,  quoique  moins  vive  que 
celle  de  la  peau,  est  susceptible  cependant  comme  elle,  d’aug- 
mentation et  de  diminution,  et  même  d’abolition.  L’électrisa- 
tion cutanée  appliquée  à la  place  douloureuse  provoque  une 
vive  douleur  perturbatrice  qui  ne  tarde  pas  à modifier  ou  à 
dissiper  l'hyperestbésie  musculaire  ; cependant  elle  présente 
plus  de  résistance  à ce  mode  de  traitement  que  l’hyperesthésie 
cutanée;  il  s'agit  ici  de  l’hyperesthésie  musculaire  hystérique; 
quant  à celle  qui  constitue  le  rhumatisme  musculaire,  tel  que 
lumbago,  douleur  musculaire  de  l’épaule  et  du  cou,  elle  dis- 
paraît rapidement  sous  l'action  de  l’électrisation  cutanée;  une 
ou  deux  fustigations  électriques  suffisent  le  plus  souvent.  La 
guérison  rapide  obtenue  dans  la  période  d’acuité  par  de  sim- 
ples excitations  électro-cutanées,  prouve  bien  que  le  rhuma- 
tisme musculaire  n’est  pas  inflammatoire,  mais  qu’il  est  dû  à 
une  névralgie  qui  a sou  siège  dans  les  muscles.  Quand  le  rhu- 
matisme musculaire  est  compliqué  de  paralysie,  ce  qui  arrive 
quelquefois,  il  faut  commencer,  avant  d’appliquer  l’électrisa- 
tion musculaire , par  appliquer  l’électrisation  cutanée  pour 
faire  disparaître,  autant  que  possible,  la  douleur  ; c’est  surtout 
dans  les  muscles  du  bras  et  de  l’épaule  que  cette  complica- 
tion survient.  Si  la  contracture  accompagne  le  rhumaslisme 
musculaire,  l’excitation  électro-cutanée  peut  la  faire  dispa- 
raître en  môme  temps  que  la  douleur;  M.  Duchenue  estime 
qu’on  peut  l’appliquer  dans  les  torticolis  par  cause  rhumatis- 
male, môme  pendant  la  période  d’acuité.  Lorsque  la  contrac- 
ture d’un  muscle  est  arrivée  à une  période  moyenne  entre  l’état 
aigu  et  l’état  chronique,  que  par  conséquent  le  muscle  n’est 
pas  encore  rétracté,  on  peut  espérer  d’en  obtenir  la  guérison 
en  plaçant  les  muscles  antagonistes  dans  un  état  de  contracture 
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artificielle,  au  moyen  de  l’électrisation  localisée  pratiquée  avec 
des  intermittences  rapides;  ce  traitement  réussit  surtout  dans 
le  torticolis  du  cou  et  de  l'épaule.  Les  muscles  dont  on  aug- 
mente ainsi  artificiellement  la  puissance  tonique,  agissent 
comme  des  appareils  orthopédiques  qu’on  placerait  à l’un  des 
membres  inférieurs  pour  s'opposer  à une  déformation  occa- 
sionnée par  une  contracture  musculaire.  M.  Duchenne  conclut 
d'un  assez  grand  nombre  d’observations,  que  le  torticolis  pro- 
duit par  la  contracture  rhumatismale  du  rhomboïde  et  des 
muscles  rotateurs  de  la  tète,  peut  être  combattu  avantageuse- 
ment par  l’électrisation  à intermittences  rapides  des  muscles 
antagonistes  de  ceux  qui  sont  contracturés. 

Si  au  lieu  d’être  augmentée,  la  sensibilité  musculaire  est  di- 
minuée ou  abolie,  il  faut,  comme  dans  le  cas  de  l’anesthésie 
cutanée,  commencer  par  traiter  la  paralysie  du  mouvement 
avec  laquelle  coexistent  le  plus  souvent  les  deux  genres 
d'anesthésie,  qui  disparaissent  également  ordinairement  avec 
cette  paralysie.  Mais,  dans  les  cas  d'hystérie,  les  deux  anes- 
thésies peuvent  ou  marcher  ensemble  ou  s’isoler;  cependant 
l’anesthésie  musculaire  profonde  est  rarement  seule,  elle  accom- 
pagne le  plus  souvent  soit  la  paralysie  musculaire,  soit  l’anes- 
thésie cutanée;  on  la  traite  donc  en  même  temps  et  de  la  même 
mnnière  que  les  deux  autres.  Lorsque  par  hasard  elle  est  seule 
ou  qu’elle  existe  avec  la  paralysie  musculaire,  il  faut  agir  avec 
des  courants  électriques  énergiques  et  les  faire  pénétrer  par  la 
méthode  ordinaire  dans  l’épaisseur  même  des  muscles.  C’est  à 
une  espèce  d’anesthésie  musculaire  que  tient  l’abolition  de  cette 
sensibilité  spéciale  à laquelle,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
M.  Duchenne  a donné  le  nom  de  conscience  musculaire  ; les  in- 
dividus chez  lesquels  manque  celte  faculté  n’ont  plus  la  con- 
science de  l’étendue  de  leurs  mouvements,  de  la  pesanteur,  de 
la  résistance,  etc.;  il  leur  arrive  même  quelquefois  de  perdre, 
quand  on  leur  enlève  momentanément  l'exercice  de  la  vue,  la 
faculté  d’exercer  les  moindres  mouvements  volontaires.  M.  Du- 
chenne applique  dans  ce  cas  l’électricité  localisée  qui  rétablit  la 
conscience  musculaire  en  même  temps  qu'elle  fait  disparaître 
l'anesthésie  dans  les  muscles  qui  en  sont  atteints. 
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Les  névralgies,  dont  nous  venons  de  dire  un  mot  h l’occasion 
du  rhumatisme  musculaire  qui  en  est  très-probablement  une 
forme,  méritent  d’autant  plus  d’attirer  un  instant  notre  atten- 
tion que  c’est  une  des  catégories  d'affections  morbides  à la  gué- 
rison desquelles  on  a depuis  longtemps  appliqué  l’électricité. 
Rien  n’est  si  peu  connu  que  la  cause  des  névralgies;  bien 
souvent  elles  peuvent  être  occasionnées  par  quelque  petite 
tumeur,  quelque  désordre  musculaire  qui  agit  sur  le  nerf  et  pro- 
duit la  douleur.  Mais  nous  ne  parlons  ici  que  de  celles  qui  ont 
leur  siège  dans  le  nerf  lui-môme.  S’il  est  permis  d’énoncer  une 
opinion,  peut-être  bien  hasardée  sur  ce  sujet,  nous  serions  dis- 
posé à voir  dans  les  névralgies  proprement  dites  une  pertur- 
bation dans  l’état  électrique  naturel  du  nerf,  de  telle  façon  qu'il 
y aurait  lutte  entre  sa  disposition  anormale  et  l'action  nerveuse 
régulière.  Or  rétablir,  si  c’est  possible,  l’influence  prédomi- 
nante de  cette  dernière  action  serait  le  moyen  le  plus  sûr  de 
combattre  la  névralgie;  et  pour  cela,  l’emploi  de  l’électricité 
semblerait  indiqué.  La  forme  sous  laquelle  l'électrisation  devrait 
avoir  lieu  ne  serait  pas  indifférente  ; il  faillirait  d’abord  tâcher 
de  faire  pénétrer  directement  dans  les  nerfs  les  courants  élec- 
triques, ensuite  il  serait  important  de  donner  à ces  courants  une 
direction  telle, que  le  nerf  fût  dans  un  état  électrique  semblable  à 
celui  qu’il  a dans  l’état  normal.  Or,  la  pratique  médicale  indi- 
que la  nécessilé  d’avoir  égard  aux  deux  points  que  nous  venons 
de  signaler.  M.  Magendie  a eu,  le  premier,  l’idée  de  faire  arriver 
les  courants  jusqu’aux  nerfs,  dans  le  traitement  des  névralgies 
de  la  cinquième  paire,  en  introduisant  deux  aiguilles  de  pla- 
tine, l'une  à l’origine  du  nerf,  ou  au  moins  dans  son  voisinage 
immédiat,  l'autre  vers  sa  terminaison.  Le  courant  continu  d'une 
pile  d’abord  peu  forte,  mais  dont  on  pouvait  graduellement 
augmenter  un  peu  la  puissance,  passait  d’une  aiguille  à l'autre 
en  parcourant  le  nerf  et  toutes  ses  divisions  ; après  la  cessation 
de  la  douleur,  qui  n'avait  lieu  ordinairement  qu’après  plusieurs 
séances  successives,  on  ne  retirait  pas  immédiatement  les  ai- 
guilles, mais  on  faisait  exécuter  au  malade  quelques-uns  des 
mouvements  qui  ramènent  ordinairement  la  névralgie,  afin 
d’être  bien  certain  qu'elle  eut  disparu.  Quoique  M.  Magendie 
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ait  aussi  employé  les  courants  d’induction,  M.  James,  qui  a 
écrit  un  ouvrage  sur  le  Traitement  des  névralgies  par  l' électri- 
cité, remarque  que  pour  réussir  on  est  obligé  souvent  de  faire 
usage  d’un  véritable  courant  continq.  M.  A.  Becquerel  caracté- 
rise, sous  le  nom  de  méthode  substitutive  ou  perturbatrice,  ce 
mode  d’application  des  courants  électriques.  Lui -même  a 
obtenu  des  résultats  très-satisfaisants  par  une  méthode  qu’il 
appelle  hyposlhénisante,  et  qui  me  semble  avoir  beaucoup  de 
rapports  avec  la  précédente.  Elle  consiste  aussi  à faire  circuler 
un  courant  direct  et  continu  d’une  certaine  intensité  dans  le 
nerf;  mais  il  est  indispensable  que  le  pôle  positif  de  la  pile  qui 
produit  ce  courant  soit  placé  vers  le  centre  nerveux  et  le  pôle 
négatif  à la  périphérie,  de  façou  que  le  courant  soit  direct,  c’est- 
à-dire  qu'il  parcoure  les  nerfs  dans  le  sens  de  leur  ramification. 
Si  le  courant  est  indirect,  l’action  thérapeutique  n’en  aurait 
pas  moins  lieu,  mais  les  douleurs  seraient  beaucoup  plus  vives 
pendant  tout  le  temps  qu'on  ferait  circuler  le  courant  dans 
les  nerfs.  M.  Becquerel,  s’appuyant  sur  les  expériences  de 
MM.  Nobili  et  Marianini  que  nous  avons  citées  dans  la  qua- 
trième partielle  ce  Traité  ',  croit  qu'en  agissant  ainsi  sur  le 
nerf,  on  engourdit  momentanément  sa  sensibilité  comme  sa 
motilité,  et  c’est  ce  qui  lui  a fait  donner  à sa  méthode  le  nom 
d 'hyposlhénisante.  Quoique,  pour  faire  pénétrer  le  courant 
dans  le  nerf,  la  méthode  de  l’électro-punclure  de  Magendie  soit 
certainement  plus  sûre,  cependant  M.  A.  Becquerel,  pour  éviter 
une  douleur  trop  vive  aux  malades,  se  contente  le  plus  souvent 
de  deux  éponges  humides  pour  électrodes;  on  applique  l’une, 
la  positive,  sur  le  point  du  nerf  le  plus  rapproché  du  centre 
nerveux;  on  promène  l'autre,  la  négative,  successivement  sur 
les  branches  du  nerf  qui  sont  douloureuses.  Ce  traitement  eD 
général  n’est  pas  long;  si  au  bout  de  douze  ou  quinze  séances 
on  n’a  rien  obtenu,  il  est  bien  probable  qu’on  ne  réussira  pas. 
M.  A.  Becquerel  a remplacé  sans  inconvénient,  dans  ce  genre 
de  médication,  la  pile  à auges  par  un  appareil  d’induction, 
mais  en  ayant  soin  de  n’avoir  qu'un  des  courants  induits  tou- 


1 Tome  II,  page  439. 
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jours  dirigé  dans  le  même  sens,  et  en  disposant  les  électrodes 
de  façon  que  ce  sens  soit  tel  que  l’électricité  positive  arrive  du 
côté  des  centres  nerveux,  et  la  négative  par  la  périphérie.  Il 
faut  de  plus  que  les  intermittences  soient  très-rapides  ; dans  ces 
conditions,  les  courants  induits  agissent  comme  des  courants 
continus.  Seulement  dans  le  premier  instant  la  douleur  est 
très-vive,  et  elle  est  accompagnée  d’un  tremblement  tibrillaire 
des  muscles  placés  sur  la  route  des  courants;  cette  douleur  est 
bientôt  remplacée  par  la  sensation  d’un  engourdissement  qui 
augmente  peu  à peu,  finit  par  devenir  complet  et  profond,  et 
persiste  jusqu’à  la  fin  de  l’application.  M.  A.  Becquerel  cite 
plusieurs  cas  intéressants  de  guérison  qu’il  a obtenus  par  la 
méthode  que  nous  venons  de  décrire,  entre  autres  celui  d'une 
jeune  personne,  âgée  de  dix-neuf  ans,  atteinte  d’une  névralgie 
qui  occupait  les  deux  nerfs  sus-orbitaires,  et  qui  avait  une 
marche  régulière.  Commençant  à onze  heures  du  matin,  elle 
était  tolérable  jusqu’à  quatre  ou  cinq  heures  après  midi,  mo- 
ment à partir  duquel  elle  augmentait  d’intensité  jusqu’à  deux 
heures  du  matin,  à un  point  tel  que  la  malade  ne  pouvait 
s’empêcher  de  pousser  des  cris  perçants,  et  qu'il  y avait,  dans 
les  instants  où  la  douleur  était  la  plus  vive,  des  mouvements 
convulsifs  du  front  et  des  paupières.  A deux  heures  du  matin 
la  douleur  décroissait  progressivement  jusqu’à  cinq  heures  du 
matin,  heure  à laquelle  le  sommeil  survenait;  puis  tout  re- 
commençait à onze  heures.  Tous  les  remèdes  avaient  été 
essayés,  mais  en  vain  : sulfate  de  quinine,  opium,  valériane, 
vésicatoires  morphinés,  etc.  Le  traitement  électrique  fut  alors 
appliqué;  les  trois  premiers  jours  une  séance  de  dix  à quinze 
minutes  fut  donnée  à une  heure,  les  deux  électrodes  étant  pla- 
cés entre  les  deux  régions  temporales  pendant  une  moitié  de  la 
séance,  et  entre  les  deux  nerfs  sus-orbitaires  pendant  la  seconde 
moitié.  Chaque  fois  la  douleur  disparut  subitement,  et  la  ma- 
lade n’en  ressentit  aucune  atteinte  jusqu'à  six  heures  du  soir, 
instant  auquel  elle  revenait.  Dès  lors  on  fit  deux  séances  par 
jour,  une  à une  heure,  l’autre  à six  heures,  et  en  dix  jours  la 
guérison  fut  complète  et  absolue. 

Outre  la  méthode  que  nous  venons  de  décrire,  on  en  emploie, 
m.  i I 
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dans  le  traitement  des  névralgies,  uue  autre  imaginée  par 
M.  DtiGhonne  qui  est  la  méthode  révulsive,  fondée  sur  l'élec- 
trisation cutanée.  Nous  en  avons  déjà  parlé  plus  haut  à l’occa- 
sion des  hyperesthésies  en  donnant  des  détails  suffisants  sur  la 
manière  dont  on  la  pratique  ; suivant  M.  Becquerel,  ce  mode 
d’application  de  l’électricité  produit  l’anesthésie  du  nerf  ma- 
lade en  déterminant  une  douleur  dérivatrice  ; nous  sommes 
plutôt  disposé  à croire  que  c’est,  comme  nous  l’avons  dit,  par 
un  effet  direct  sur  lesdernières  ramifications  nerveuses  qu’il  agit. 
Ce  mode  de  traitement,  appliqué  particulièrement  par  M.  Du- 
chenne  à la  névralgie  sciatique,  est  susceptible  cependant 
d’être  employéeontre  toute  antre  espèce  de  névralgie.  Quoiqu’il 
ne  donne  pas  toujours  des  .résultats  satisfaisants,  il  est  néan- 
moins des  cas  particuliers  où  il  semble  plus  approprié  que  le 
premier,  dont  l’emploi  nous  paraît  pourtant  plus  rationnel  et 
plus  propre  à amener  une  guérison  prompte  et  complète. 

Parmi  les  paralysies  du  sentiment,  celles  des  organes  des 
sens  méritent  tout  particulièrement  d’attirer  notre  attention, 
quoique  jusqu’ici,  il  faut  le  reconnaître,  l'emploi  de  l’électricité 
dans  leur  traitement  n'ait  pas  donné  des  résultats  bien  satis- 
faisants. 

Magendie  est  le  premier  qui  ait  essayé,  par  une  application 
rationnelle  de  l’électricité,  de  traiter  la  paralysie  complète  ou 
incomplète  de  la  vue,  c’est-à-dire  l’amaurose  à ses  différents 
degrés;  il  paraît  bien  qu’il  a obtenu  quelques  succès;  cepen- 
dant ce,  mode  de  traitement  n’a  pas  été  généralement  adopté, 
ce  qui  prouve  qu’il  laisse  quelque  chose  à désirer,  et  qu’il  n’est 
pas  peut-être  sans  inconvénient.  Remarquons  d’abord  qu’il  se- 
rait parfaitement  inutile  d’employer  l’électricité  pour  le  traite- 
ment des  amauroses  qui  sont  liées  à un  état  général,  ou  qui 
proviennent  d’une  maladie  du  cerveau  ; il  n’y  a que  les 
amauroses  essentielles  proprement  dites,  qu'on  ait  quelques 
chauces  de  guérir  par  ce  moyen.  Parmi  celles-ci,  les  hystéri- 
ques, n'étant  le  plus  souvent  que  passagères,  disparaissent 
eu  général  d’elles-mèmes  ou  cèdent  à une  médication  ordi- 
naire, telle  que  l’hydrothérapie;  cependant  si  elles  sont  persis- 
tantes, l’emploi  de  l’électricité  peut  avoir  un  bon  effet.  Les 
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amauroses,  quisout  accompagnée»  de  congestion  vers  la  tête,  ne  . 
doivent  pas  être  traitées  par  l’électricité,  traitement  qu'ir  faut 
surtout  garder  pour  celles  qui  marchent  avec  un  état  de  fai- 
blesse de  l'organisme.  11  est  rare,  même  dans  ce  cas,  que  lors- 
que la  vue  est  perdue  d’une  manière  absolue,  on  obtienne  une 
guérison;  cependant  Magendie  a guéri  un  cas  d'amaurose 
complète.  Plus  on  emploie  l’électricité  à une  époque  rapprochée 
du  début  de  la  maladie,  plus  on  a de  chances  de  réussir.  C’est 
évidemment  à une  paralysie  du  nerf  optique  que  sont  dues  les 
amauroses  qui  nous  occupent.  Aussi  plus  on  atteindra  ce  nerf 
directement  par  l'électricité,  plus  on  opérera  dans  de  bonnes 
conditions;  sous  ce  rapport  l’électro-puncture,  si  elle  n’effrayait 
pas  trop  les  malades,  serait  le  meilleur  mode  d'application  ; 
c’est  ainsi  qu’opérait  Magendie.  M.  Person  également,  en  im- 
plantant les  aiguilles  dans  l’orbite  et  même  dans  la  sclérotique 
jusqu’à  l’humeur  vitrée,  a obtenu  plusieurs  cas  de  guérison 
complète;  M.  Magendie  et  lui  se  servaient  de  courants  continus. 
Ce  sont  aussi  ces  courants  qu’emploie  M.  Purkinje,  qui  a re- 
marqué que  le  sens  du  courant  est  loin  d'être  indilférent  ; ainsi, 
lorsque  l’amaurose  est  à sou  début  et  qu’elle  est  accompagnée 
de  douleurs  subjectives,  c’est  l’électrode  négatif  qu’il  place  le 
plus  près  possible  de  l'œil  sur  lequel  il  veut  agir,  tandis  que 
c’est  l'électrode  positif  qu’il  place  ainsi  quand  l'amaurose  dé- 
bute par  un  affaiblissement  de  sensibilité  de  la  rétine;  le  pôle 
contraire  à celui  qui  est  près  de  l’œil,  étant  placé  à une  certaine 
distance,  en  coutact  avec  la  muqueuse  buccale,  par  exemple. 

M.  Duchenne  cite  un  cas  de  diplopie  qu'il  a réussi  à guérir 
par  le  courant  d’une  pile  assez  forte,  en  appliquant  les  deux 
électrodes  humides  respectivement  sur  les  deux  paupières  du 
malade  préalablement  fermées.  Deux  excitations  successives 
furent  données  à une  seconde  d’intervalle  et  à une  dose  très- 
forte.  Le  malade  vit  une  flamme  considérable  qui  lui  causa  une 
sorte  d'éblouissement;  il  secoua  la  tète  et  ouvrant  les  yeux,  il 
dit  : Vous  n'avez  plus  qu'une  tête;  je  ne  vois  plus  double.  Sa 
guérison  a été  complète  et  s’est  maintenue.  M.  Duchenne  n'a- 
vait pas  été  toujours  aussi  heureux;  ayant  traité  un  jour 
des  muscles  paralysés  de  la  face  avec  le  courant  d'une  pile,  il 
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occasionna  dans  l’œil  du  malade  l'apparition  d'une  flamme  su- 
bite (phosphène),  qui  fut  suivie  d'un  trouble  considérable  de  la 
vue  dans  cet  œil,  trouble  qu'on  n’a  pas  réussi  à faire  disparaî- 
tre. C’est  cet  accident  qui,  en  démontrant  à M.  Duchenne  l’ac- 
tion spéciale  des  courants  continus  sur  la  rétine,  l’engagea  à 
faire  l’essai  que  nous  avons  cité  le  premier,  et  dont  le  résultat 
fut  des  plus  satisfaisants.  Nous  avons  déjà  remarqué  que  M.  Du- 
cbenne  a recounu  aux  courants  d'induction  qu’il  appelle  du 
deuxième  ordre,  c’est-à-dire  ceux  qui  ne  sont  pas  les  extra- 
courants, la  même  propriété  d’agir  sur  la  rétine.  Cependant 
M.  A.  Becquerel  conseille  de  se  servir  plutôt  des  courants  de 
tension  médiocre  et  administrés  avec  des  intermittences  lentes, 
en  appliquant  les  électrodes  humides  autour  des  orbites,  sur 
les  paupières  mêmes;  les  séances  doivent  être  courtes;  il  en' 
faut  un  très-grand  nombre,  et  on  doit  agir  en  général  avec 
beaucoup  de  précautions  et  de  patience;  le  traitement  peut 
durer  quelquefois  plusieurs  mois.  Si  les  éponges  humides  ne 
suffisent  pas,  on  peut  essayer  l'électro-punclure  qui  présente 
de  bonnes  chances  de  succès. 

La  paralysie  de  l’organe  de  l’ouïe  a été  traitée  aussi  par  l’é- 
lectricité; mais  il  est  évident  qu’ici,  comme  pour  l’organe  de  la 
vue,  ce  mode  de  traitement  ne  peut  présenter  de  chances  de 
succès  qu’aalant  que  le  siège  du  mal  est  dans  le  système  ner- 
veux auditif.  C’est  pourquoi  on  ne  doit  l’appliquer  qu'après  un 
diagnostic  fait  avec  beaucoup  de  soin.  Toutefois,  même  après 
qu’on  s'est  assuré  par  une  exploration  rigoureuse  que  l’oreille 
moyenne  est  saine,  que  tous  les  passages  sont  libres,  et  que 
par  conséquent  la  surdité  a son  siège  dans  l’oreille  interne,  il 
ne  s’ensuit  pas,  comme  le  remarque  judicieusement  M.  Ménière1, 
qu’elle  provienne  d’une  lésion  même  du  nerf  acoustique.  Il  y a 
tant  d’autres  parties,  tant  de  tissus  dans  l’oreille  intorne  dont 
la  lésion  peut  être  une  cause  de  surdité,  que  la  conclusion  que 
nous  venons  d’indiquer  pourrait  bieu  être  souvent  hasardée. 

* Nous  renvoyons  pour  les  détails  à un  morceau  très-intéressant.  de  M.  .Mé- 
nière, l'habile  médecin  en  chef  de  l’Insiiluf  des  sourds-muets,  inséré  dans  le 
Vi aile  des  apphcahom  île  l éleelncrtc  n la  llu-rapeulique  de  M.  A.  Becquerel. 
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Mais  la  surdité  fût-elle  nerveuse,  M.  Ménière,  à la  suite  d’un 
grand  nombre  d'essais  variés  de  beaucoup  de  manières,  estime 
que  les  courants  d’induction  n’ont  pas  d’efficacité  dans  le  traite- 
ment de  cette  surdité,  si  elle  est  essentielle  et  non  pas  symptoma- 
tique, comme  celle  qui  s’observe  chez  les  hystériques,  cas  dans 
lequel  presque  tous  les  moyens  thérapeutiques  ont  un  égal  succès. 

Malgré  ces  résultats  décourageants,  appuyés  d’une  autorité 
trop  respectable  pour  ne  pas  y ajouter  une  pleine  confiance, 
nous  voyons  qu’il  y a des  cas  rebelles  aux  autres  moyens  cu- 
ratifs dans  lesquels  on  peut  essayer  l’emploi  de  l'électricité,  qui 
d’ailleurs  ne  présente  pas  d’inconvénients,  s’il  n’offre  pas  les 
avantages  qu’on  en  attend.  Aussi  nous  donnerons  en  quelques 
mots  les  moyens  d’opérer  indiqués  par  M.  Duchenne.  On  com- 
mence par  injecter  dans  le  conduit  auditif  externe,  qui  est 
placé  verticalement  au  moyen  de  l’inclinaison  de  la  tête,  une 
quantité  d’eau  suffisante  pour  remplir  sa  première  moitié.  On 
y plonge  un  fil  métallique,  qu’on  met  en  communication  avec 
l’un  des  électrodes  des  courants  induits,  pendant  que  l’autre  se 
termine  par  une  éponge  humide  enfoncée  dans  un  cylindre  que 
l’on  place  sur  la  nuque;  il  faut  avoir  soin  que  le  fil  métallique 
ne  soit  point  en  contact  avec  la  membrane  du  tympan  ou  avec 
les  parois  du  conduit  auditif.  Ou  ne  doit  employer  que  des 
courants  tres-faibles  et  appropriés  à la  délicatesse  de  l’organe 
sur  lequel  on  agit.  Les  sensations  qu’éprouve  l’oreille,  lors- 
qu'elle est  saine,  sont  assez  remarquables;  c’est  d'abord  un 
bruit  sec,  qui  se  rapproche  de  celui  du  battement  des  ailes 
d’une  mouche  qui  vole  entre  une  vitre  et  un  rideau  lorsque 
les  intermittences  deviennent  très-rapides.  Puis  à ces  phéno- 
mènes d’audition  s’ajoute  une  sensation  de  chatouillement  qui 
se  communique  à différentes  parties  de  la  langue  ; il  y a égale- 
ment une  sensation  gustative  spéciale  qui  se  manifeste  quand 
l'excitation  est  assez  énergique.  Les  sensations  perçues  dans  le 
fond  de  l’oreille  et  dans  les  deux  tiers  antérieurs  de  la  langue 
annoncent  bien  une  excitation  des  nerfs  de  la  membrane  et  de 
la  corde  du  tympan,  ce  qui  semble  devoir  faire  espérer  qu'une 
opération  qui  ébranle  si  profondément  le  système  nerveux  de 
l’oreille,  doit  exercer  une  influence  heureuse  sur  certaines  sur- 
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dites  nerveuses.  M.  Duchenne  cite  en  effet,  à côté  d’un  nombre 
à peu  près  égal  d'insuccès,  des  cas  où  il  a obtenu  par  l’élec- 
trisation de  la  membrane  et  de  la  corde  du  tympan,  soit  la  gué- 
rison, soit  une  amélioration  dans  des  surdités  nerveuses  indé- 
pendantes d’une  lésion  organique.  Tout  dernièrement  il  a 
réussi  à guérir  presque  entièrement  un  enfant  affecté  d’une 
surdi-mutité  congéniale,  de  l’espèce  de  celles  qui  jusqu’ici  out 
été  considérées  comme  incurables.  Ce  cas,  qui  est  le  premier  de 
ce  genre,  est  d’un  immense  intérêt;  s’il  n’est  pas  l’effet  d'une 
illusion,  si  en  particulier  il  se  répétait,  il  démontrerait  que  la 
surdi-mutité'  congéniale  peut,  sous  l’influence  de  l’excitation 
électrique  de  l'oreille  interne,  être,  sinon  complètement  guérie, 
du  moins  considérablement  améliorée;  c’est  en  opérant  sur 
l’oreille  interne,  suivant  le  mode  que  nous  avons  décrit  plus 
haut,. que  M.  Duchenne  a obtenu  ce  résultat  inattendu. 

Quant  à l’odorat  et  au  goût,  les  tentatives  qui  ont  été  faites 
pour  les  rendre  par  un  traitement  électrique,  quand  ils  out 
été  perdus,  sont  trop  peu  nombreuses  et  trop  peu  importantes 
pour  que  nous  nou§  y arrêtions. 

Parmi  les  maladies  au  traitement  desquelles  on  a appliqué  avec 
succès  l’électricité,  nous  devons  mentionner  encore  les  atrophies; 
nous  avons  déjà  parlé  de  celles  qui  atteignent  les  muscles  qui, 
par  l’effet  d’une  paralysie  ou  par  une  cause  quelconque,  ces- 
sent de  fonctionner;  nous  n’y  reviendrons  pas.  Mais  il  en  est 
d'autres  auxquelles  on  ne  peut  alléguer  de  causes  générales,  et 
dans  lesquelles  les  différentes  parties  du  système  nerveux,  l’encé- 
phale, la  moelle  épinière  et  les  nerfs,  restent  dans  un  état  d’in- 
tégrité parfaite,  avec  cette  différence  cependant  que  dans  plu- 
sieurs d'entre  elles  les  racines  antérieures  des  nerfs’ spinaux 
sont  atrophiés  ; ce  sont  les  racines  postérieures  de  ces  mêmes 
nerfs  qui  seules  restent  intactes,  ('.elle  espèce  d’atrophie,  dési- 
gnée sous  le  nom  d’atrophie  musculaire  graisseuse  progres- 
sive, envahit  successivement  faisceau  par  faisceau,  libre  par 
fibre,  les  muscles  soumis  à la  volonté,  eu  laissant  intactes 
la  sensibilité  générale  et  spéciale,  les  facultés  intellectuelles 
et  affectives,  et  toutes  les  fonctions  de  la  vie  de  nutrition  au- 
tres que  la  nutrition  des  muscles.  M.  Cruveilher,  à qui  l’on 
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doit  la  découverte  de  l'existence,  dans  cette  affection,  de  l’a- 
trophie des  racines  antérieures  des  nerfs  spinaux  comme  ac- 
compagnant celle  des  muscles,  reconnaît  deux  degrés  dans 
cette  dernière  : dans  le  premier,  le  muscle  est  réduit  du  cin- 
quième au  dixième  et  même  au  vingtième  de  son  poids,  sans 
altération  de  structure,  mais  seulement  avec  une  diminution  no- 
table dans  l’intensité  de  la  coloration  rouge;  le  deuxième  degré 
est  alors  l'atrophie  par  transformation  graisseuse.  Suivant 
M.  Duchenne  et  M.  Valérius,  la  sensibilité  et  la  contractilité  élec- 
triques sont  diminuées , mais  non  abolies  dans  un  muscle 
atteint  d'atrophie;  plus  tard  , et  même  avant  que  les  libres 
musculaires  se  soient  toutes  atrophiées,  le  muscle  ne  se  con- 
tracte plus,  quelque  intenses  que  soient  les  courants  auxquels- 
on  le  soumet,  mais  la  sensibilité  des  nerfs  sensoriaux  qui  n’a- 
vait été  que  peu  ou  point  affaiblie  persiste  toujours.  M.  A.  Bec- 
querel croit  que  la  contractilité  électrique  persiste  dans  les 
libres  restantes,  et  qu’elle  y conserve  le  même  degré  d’éner- 
gie, mais  que,  comme  ces  libres  ont  considérablement  diminué 
en  nombre,  la  contractilité  totale  du  muscle  est  notablement 
diminuée.  Lorsque  les  muscles  sont  le  siège  de  la  transforma- 
tion graisseuse,  la 'contractilité  électro-musculaire  est  alors 
tout  à fait  anéantie.  M.  A.  Becquerel  ne  croit  pas  que,  dans  ce 
genre  d’affections,  l’électricité  puisse  être  appliquée  avec  avan- 
tage; c’est  aussi  l’opinion  de  M.  Valérius.  M.  Duchenne  estime' 
au  contraire  que,  tant  que  les  muscles  conservent  leur  contrac- 
tilité électrique  et  les  contractions  librillaires,  avant  la  période 
extrême  où  la  transformation  graisseuse  commence  à se  pro- 
duire, il  est  permis  d’espérer  de  les  sauver  d’une  destruction 
complète,  et  peut-être  de  les  développer  plus  ou  moins  en  y 
rappelant  la  nutrition  au  moyen  de  l’électrisation  localisée.  11 
me  semble  que  les  cas  remarquables  de  guérison  ou  d’amélio- 
ration cités  par  M.  Duchenne  prouveraient  la  vérité  de  son  as- 
sertion, du  moins  quand  l’atrophie  musculaire  graisseuse  est 
locale  et  est  la  conséquence  d'un  travail  forcé  et  continu; 
mais  il  est  probable  qu’il  n’en  serait  plus  de  même  quand 
l’atrophie  est  générale  et  spontanée,  sans  cause  occasionnelle. 
11  semble  résulter  en  effet  des  cas  de  guérison  cités  par  M.  Du- 
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chenno,  que  l’alrophie  musculaire  progressive  se  porte  exclusi- 
vement sur  les  muscles  qui  sont  le  plus  fatigués,  et  qu'une  fois 
guéris  par  l'électrisation  localisée,  le  seul  fait  de  la  reprise  d'un 
travail  pénible  occasionne  des  rechutes. 

Une  question  générale  très-intéressante  se  présente  ici  ; lors- 
que, comme  cela  a lieu  dans  les  cas  qui  nous  occupent,  l'atro- 
phie des  racines  antérieures  des  nerfs  spinaux  accompagne 
l'atrophie  musculaire  graisseuse,  il  semble  difficile  de  com- 
prendre qu’on  puisse  guérir,  même  par  l'électricité  et  en  agis- 
sant uniquement  sur  eux,  des  muscles  auxquels  n’arrive  plus 
l’influence  nerveuse  qui  leur  donne  la  vie  et  détermine  la  nu- 
trition. M.  Duchenne  est  disposé  à croire  qu'ici,  comme  dans  le 
cas  de  l’expérience  de  M.  Cl.  Bernard,  que  nous  avons  citée  plus 
haut',  des  conducteurs  nerveux  de  nouvelle  formation  rem- 
placent les  racines  nerveuses  atrophiées,  et  que  l’ électricité 
rend  aux  muscles  la  propriété,  longtemps  suspendue,  de  subir 
pour  leur  nutrition  l’influence  nerveuse  qui  avait  été  arrêtée  ou 
gênée.  Ce  point  de  vue,  dont  nous  ne  saurions  méconnaître  la 
justesse,  conduirait  à admettre  que  l’électricité  ne  saurait  être 
efficace  qu’autant  que  la  cause  fondamentale  du  mal,  l'atro- 
phie des  racines  nerveuses,  aurait  déjà  cessé  ou  du  moins  di- 
minué; son  action  consisterait  donc  essentiellement,  comme 
nous  l'avons  déjà  observé  dans  nos  remarques  préliminaires,  à 
réiablir  la  relation  interrompue  entre  les.  muscles  et  les  der- 
nières ramifications  nerveuses  destinées  à les  animer.  La  pré- 
sence de  la  contractilité  volontaire  et  de  la  contractilité  électri- 
que, qui  persistent  dans  cette  affection,  tant  qu’elle  est  curable, 
semblent  à M.  Duchenne  ne  pouvoir  se  concilier  avec  le  nom  de 
paralysie  atrophique  que  M.  Cruveilher  lui  a donné;  il  est  même 
convaincu  qu'eu  s'y  prenant  à temps,  c’est-à-dire  en  u’attcudaut 
pas  pour  agir  que  les  muscles  ne  remplissent  plus  du  tout  leurs 
fonctions,  ou  qu’ils  soient  entièrement  détruits,  on  peut  non- 
seulement  arrêter  la  marche  envahissante  de  la  maladie,  mais 
même  refaire  de  la  libre  au  moyen  de  l'électrisation  localisée.  Il 
est  probable  que  les  divergences  qui  existent  entre  M.  Duchenne 

1 Tome  III,  page  (note). 
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et  M.  A.  Becquerel,  relativement  au  traitement  des  atrophies 
musculaires  progressives,  tiennent  ici,  comme  cela  arrive  si  sou- 
vent, simplement  à ce  que  les  cas  observés  par  ces  deux  habiles 
médecins  n’étaient  nullement  dans  les  mêmes  conditions,  soit 
quant  à l'origine,  soit  quant  à la  période  de  la  maladie 

Le  traitement  de  l'atrophie  musculaire  graisseuse  progres- 
sive exige  en  général  l'emploi  d’appareils  de  très-grande  force 
et  à intermittences  très-rapides  ; il  est  évident  qu’il  faut  dimi- 
nuer graduellement  l’intensité  du  courant,  tout  en  la  mainte- 
nant considérable,  à mesure  que  s’accroît  la  sensibilité  des 
muscles,  d’abord  obtuse;  la  durée  de  chaque  application  ne  doit 
pas  être  trop  prolongée  (huit  à dix  minutes  au  plus).  Enfin  il 
faut  avoir  soin  de  diriger  l’excitation  électrique,  surtout  sur  les 
muscles  dont  les  usages  sont  les  plus  nécessaires,  tels  que  ceux  qui 
sont  les  agents  indispensables  de  la  respiration  et  du  mouvement. 

Nous  avons  vu  que  M.  Duchenne  n’a  pas  distingué  l’atrophie 
musculaire  essentielle,  qui  est  la  conséquence  de  l'atrophie  des 
racines  antérieures  des  nerfs  rachidiens,  désignée  par  M.  Cru- 
veilher  sous  le  nom  de  paralysie  atrophique,  de  celle  dans  la- 
quelle il  n’y  a aucune  lésion  des  nerfs,  et  qui  nous  paraît  ce- 
pendant différer  essentiellement  de  la  première;  par  contre  il 
classe  avec  raison  sous  un  chef  distinct,  sous  le  nom  de  paraly- 
sie atrophique  graisseuse  de  l’enfance,  la  maladie  décrite  avec 
grand  soin  par  M.  ltilliet  sous  le  nom  de  paralysie  essentielle 
de  l’enfance.  M.  Duchenne  admet,  dans  cette  paralysie,  deux 
degrés,  l’un  danslequel  la  contractilité  électrique  musculaire  est 
intacte,  l’autre  danslequel  elle  est  au  contraire  très-affaiblieet 
même  abolie.  Comme  on  le  voit,  l’exploration  électrique  muscu- 
laire permet  de  distinguer  ces  deux  degrés,  qui  semblent  cor- 
respondre à deux  genres  d'affections,  l’une  qui  suit  une  marche 
aigue  et  se  termine  par  une  guérison  rapide,  l’autre  ayant  une 
durée  plus  longue  et  se  terminant  par  l’atrophie  et  la  transfor- 
mation graisseuse  d’un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  muscles. 
La  première  est  peut-être  une  affection  périphérique  légère, 
probablement  de  nature  rhumatismale,  tandis  que  la  seconde 
tient,  à ce  qu’il  paraît,  à un  état  morbide  quelconque  d’une 
partie  plus  ou  moins  étendue  de  la  moelle  épinière,  car  elle  se 
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rapproche  beaucoup  par  ses  symptômes  et  par  sa  marche,  de  la 
paralysie  consécutive  à la  lésion  traumatique  des  nerfs  spinaux 
ou  de  la  moelle.  La  paralysie  atrophique  graisseuse  de  l’en- 
fance se  distingue  de  la  paralysie  atrophique  progressive  que 
nous  avons  décrite  plus  haut, en  ce  que,  contrairement  à celle- 
ci,  elle  va  en  décroissant,  ce  qui  tient  à la  cause  très-différente 
des  deux  affections.  M.  Duchenne  s’est  beaucoup  occupé  de  cette 
maladie;  il  a constaté,  dans  un  très-grand  nombre  de  cas,  que 
l'électricité  localisée,  appliquée  à temps,  peut  abréger  la  durée 
de  la  paralysie,  diminuer,  sinon  prévenir  l’atrophie  des  mus- 
cles, et  peut-être  empêcher  leur  transformation  graisseuse.  11 
a vu,  à une  époque  très-avancée  de  la  maladie  (après  un  an  et 
plus  de  durée),  les  muscles  qui  ne  sont  point  graisseux  recou- 
vrer leur  contractilité  électrique,  quelque  atrophiés  qu’ils  aient 
été.  Lors  même  que  l’absence  de  toute  contractilité  électrique 
ferait  craindre  que  le  tissu  musculaire  soit  devenu  entièrement 
graisseux,  il  faut  encore  essayer  un  traitement  électrique  pour 
le  cas  possible  où  il  resterait,  comme  cela  s’est  présenté,  quel- 
ques libres  musculaires  saines,  cachées  dans  l'épaisseur  du 
tissu  graisseux.  L'électricité  localisée,  en  favorisant  leur  nutri- 
tion, finit  par  les  développer  en  augmentant  à la  fois  leur  force 
et  leur  étendue. 

Obligé  de  nous  restreindre,  nous  ne  nous  arrêterons  pas 
longtemps  à toutes  les  affections  autres  que  celles  dont  nous 
avons  parlé,  qu’on  a également  essayé  de  traiter  par  l'électri- 
cité; ce  serait  d'ailleurs  malheureusement  enregistrer  plus  d'in- 
succès que  de  succès.  Nous  avons  déjà  indiqué  la  méthode  de 
Piubili,  appliquée  parMalteucci  pourlaguérisondulétanosjcelte 
méthode,  qui  consiste  à faire  passer  un  courant  continu  direct  le 
long  de  la  moelle  épinière,  eu  introduisant  le  malade  graduel- 
lement dans  le  circuit  voltaïque  pour  éviter  les  contractions 
musculaires,  n’a  jamais  été  appliquée  qu’une  fois;  le  malade 
parut  soulagé,  mais  les  blessures  qui  avaient  occasionné  le  té- 
tanos étaient  trop  graves  pour  qu’il  pût  survivre,  de  sorte  qu'on 
ne  put  pas  tirer  de  conclusion  positive.  D'ailleurs,  comine  le 
remarque  M.  Dubois-Beymond,  la  moelle  épinière  étant  située 
très-profondément,  il  faudrait,  pour  agir  sur  elle,  faire  usage 
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de  courants  très-intenses,  ce  qui,  d'un  autre  cAlé,  ne  serait  pas 
sans  danger;  de  plus  il  serait  nécessaire  d'agir  aussi  directe- 
ment sur  les  muscles  tétanisés  eux-mêmes. 

Les  convulsions  en  général  ont  été  également  dés  longtemps 
soumises  à des  traitements  électriques;  il  est  évident  qu’on  n’a 
rien  a espérer  de  ces  traitements  pour  celles  qui  sont  une  con- 
séquence d’une  lésion  actuelle  quelconque  de  la  moelle  ou  du 
cerveau;  c’est  tout  au  plus  les  contractures  accompagnées  ou 
non  de  paralysie  qui  persistent  après  que  les  lésions  des  cen- 
tres nerveux  sont  cicatrisées,  qu’on  peut  avoir  quelque  espé- 
rance de  guérir  par  l’application  de  l’électricité,  comme  nous 
en  avons  cité  quelques  exemples.  Quant  aux  convulsions  des 
enfants,  qui  ont  lieu  en  général  sous  l’influence  d’une  excita- 
tion cérébrale,  l’emploi  de  l’éleclricitc  non-seulement  n’oifrirait 
pas  de  chance  heureuse,  mais  pourrait  être  dangereuse  en  ris- 
quant d’augmenter  cette  excitation.  Il  n’en  est  point  de  même 
des  convulsions  et  des  contractures  hystériques  auxquelles  l’ap- 
plication judicieuse  du  traitement  électrique  peut  être  fort 
utile,  comme  elle  l’est  du  reste,  ainsi  que  nous  l’avons  vu  dans 
la  plupart  des  affections  hystériques  en  général.  Nous  ne  re- 
viendrons pas  sur  l'application  faite  par  M.  Kemack  des  cou- 
rants continus  à la  guérison  des  contractures,  guérison  qu’il 
regarde  comme  une  conséquence  d’une  action  réflexe  et  d’une 
excitation  spéciale  des  centres  nerveux;  ce  point  mériterait  un 
examen  approfondi,  pour  lequel  de  nouvelles  observations  se- 
raient encore  nécessaires. 

L'épilepsie,  la  catalepsie  ont  été,  dit-on,  guéries  par  l'élec- 
tricité; mais  ces  prétendues  guérisons,  annoncées  déjà  dans 
les  premiers  temps  où  l'on  essayait  l’action  thérapeutique  de 
l’électricité,  n'ont  jamais  été  vérifiées,  et  on  n’a  pas  tenté  de 
les  renouveler  jusqu  à présent.  La  chorée  parait  plus  susceptible 
d’éprouver  une  influence  heureuse  de  la  médication  électrique; 
quelques  essais  tentés  par  AI.  A.  Becquerel  tendraient  à le 
prouver  ; malheureusement  le  nombre  des  faits  relatifs  à ce 
mode  de  traitement  pour  ce  genre  de  maladie  est  très-restreint, 
et  il  serait  bien  à désirer  que  de  nouvelles  recherches  vinssent 
fixer  les  idées  sur  ce  point  d’une  manière  plus  positive. 
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L’asthme  et  l’angine  de  poitrine  sont  encore  deux  sortes  d'af- 
fections pour  lesquelles  un  traitement  électrique  a été  tenté. 
M.  Duchenne  dit  avoir  réussi  à guérir  l’asthme  nerveux  par 
l’électrisation  cutauée , mais  il  n’a  cité  à cet  égard  aucun  cas 
positif,  ne  trouvant  pas  encore  ses  observations  assez  nom- 
breuses, et  étant  dans  l'intention  de  poursuivre  ses  expériences. 

L’angine  de  poitrine,  maladie  heureusement  assez  rare  et 
qui  est  une  affection  probablement  de  nature  nerveuse,  a été 
l’objet  de  recherches  fort  intéressantes  de  la  part  de  M.  Du- 
chenne. Il  parait  bien  constaté,  d’après  ces  recherches,  qu'elle 
est  indépendante  des  lésions  organiques  du  cœur,  qui  du'reste 
sontbeaucoup  plus  fréquentes  qu’elle,  mais  qu'elle  accompagne 
quelquefois.  Dans  l’opinion  de  M.  Duchenne,  c’est  l’accès  qui, 
dans  l’angine  de  poitrine,  tue  presque  toujours.  Il  importe  donc 
de  chercher  le  moyeu  d’arrêter  ces  accès,  puisque  un  seul  peut 
être  suivi  de  mort  immédiate,  et  d’empêcher  leur  retour  en 
enrayant  la  maladie.  C’est  en  appliquant  pendant  l’accès  sur 
chaque  mamelon  du  malade  l’extrémité  de  chacun  des  filscon- 
ducteurs  de  son  appareil  d’induction  à son  maximum  de  force, 
qu'il  a réussi  à faire  disparaître  la  douleur  de  l'angine  et  les 
autres  phénomènes  qui  l’accompagnaient;  mais  la  douleur  arti- 
ficielle fut  atroce,  quoique  instantanée.  Quelques  électrisations 
cutanées  pratiquées  à des  intervalles  assez  éloignés  sur  les  points 
douloureux  enlevèrent  le  reste  de  l’angine,  et  le  malade  put 
reprendre  son  état  de  corroyeur.  Ce  mode  de  traitement  réussit 
presque  aussi  bien  dans  un  second  cas  cité  par  M.  Duchenne. 
Néanmoins  ici  aussi  un  plus  grand  nombre  d'observations  se- 
rait nécessaire  pour  établir  sur  une  base  solide  le  traitement 
électrique,  dans  le  cas  de  l'angine  de  poitrine,  quoique  nous 
reconnaissions  volontiers  que  s’il  est  bien  démontré  que  celle 
alfectiou  n’est  qu’une  forme  de  névralgie,  ce  mode  de  traite- 
ment doive  donner  des  résultats  satisfaisants. 

Nous  terminerions  ici  cette  longue  énumération  des  divers 
cas  pathologiques  dans  lesquels  le  traitement  électrique  a été 
tenté  à différentes  époques  et  sous  différentes  formes,  si  un  cas 
intéressant,  que  nous  citerons  encore,  ne  venait  nous  démon- 
trer combien  ce  mode  de  traitement,  tout  en  étant  précieux 
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pour  la  guérison  d'affections  locales,  est  impuissant,  comme  au 
reste  presque  tous  les  autres,  contre  le  principe  morbide,  du- 
quel, dans  tous  les  cas,  dérivent  ces  affections  quand  elles  ne 
sont  que  les  symptômes  d'un  état  maladif  général  et  non  un 
simple  mal  local.  Ce  cas,  auquel  nous  venons  de  faire  allusion, 
et  qui  a été  observé  à Genève  par  MM.  les  docteurs  Coindet  et 
Ouval,  est  relatif  à une  jeune  lille  de  dix-sept  ans  et  demi,  chez 
laquelle  s’est  manifestée  une  gangrène  des  doigts,  dépendant 
d’un  arrêt  momentané  de  circulation  sous  l’influence  hysté- 
rique. Tous  les  doigts  de  la  main  droite,  à l’exception  du 
pouce,  étaient  de  couleur  ardoisée  jusqu’au  milieu  de  la 
deuxième  phalange , froids  et  complètement  anesthésiés  ; 
l'index  et  le  doigt  du  milieu  étaient  contractés  dans  une 
demi-flexion  ; tout  mouvement  était  impossible,  et  la  malade 
éprouvait  de  vives  douleurs.  Le  pouls  radial  était  tout  à fait 
insensible,  et  il  fallait  remonter  jusqu’au  milieu  du  bras  pour 
percevoir  les  pulsations  de  l’artère  humérale.  A gauche  les 
mêmes  symptômes  existaient  à un  degré  moindre,  et  on  y per- 
cevait la  pulsation  de  l'artère  radiale.  L’électrisation  ayant  été 
pratiquée  avec  l’appareil  volta-électrique  de  M.  DucheDne,  la 
jeune  tille,  au  bout  de  dix  minutes,  s'écria  qu  elle  pouvait  re- 
muer les  doigts,  et  elle  les  remua;  eu  même  temps  la  douleur 
cessa,  les  pulsations  radiales  reparurent  à droite,  et  s’élevèrent 
de  92  à 1 16  par  minute;  le  sommeil,  absent  depuis  cinq  nuits, 
reparut  ; cependant  au  bout  de  quelques  heures  la  douleur  re- 
vint. Les  jours  suivants  on  continua  le  même  traitement; 
après  chaque  séance  d’électrisation  la  douleur  cessait  pour  re- 
venir, il  est  vrai,  mais  après  un  intervalle  de  plus  en  plus  long. 
La  roideur  des  doigts  était  moins  ferme;  les  nuits  étaient 
bonnes  ; la  contracture  avait  disparu  depuis  la  première 
séance,  et  les  pulsations  du  pouls  n’ont  plus  dès  lors  cessé 
d’être  perceptibles.  Dès  le  deuxième  jour,  il  se  manifesta  après 
chaque  séance  une  abondante  transpiration  des  doigts,  d’une 
odeur  fétide.  Au  bout  de  sept  jours  la  couleur  des  mains  était 
devenue  tout  à fait  normale,  sauf  à la  face  palmaire  de  la  troi- 
sième phalange  de  l'index  et  de  l’annulaire,  dont  l’épiderme 
s’était  soulevé  et  finit  par  tomber  dans  un  bain.  Dès  lors  l’affec- 
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lion  locale  ne  reparut  plus.  Le  traitement  accessoire  avait  con- 
sisté en  bains  et  quelques  laxatifs  et  diurétiques.  Mais,  malgré 
cette  guérison,  la  santé  générale  est  restée  mauvaise;  il  y a eu 
des  accidents  hystériques,  et  la  jeune  fille  est  devenue  phLlii- 
sique.  On  voit  cependant  que  l'effet  de  l’électricité  a été  extrê- 
mement prompt  et  d’une  évidence  incontestable,  mais  que  s’il 
a pu  guérir  le  mal  local,  il  n'a  pu  modifier  le  fâcheux  état  de  la 
santé  générale  qui  avait  probablement  amené  ce  mal. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  long  paragraphe  sans  insister  de 
nouveau  sur  les  précautions  qu’exige  l'emploi  do  l'électricité 
dans  la  thérapeutique.  L’électricité,  si  elle  ne  produit  pas  de 
bons  effets,  n’est  pas  toujours  du  moins  complètement  inno- 
cente; aiusi  les  décharges  des  bouteilles  de  Leyde,  le  courant 
d'une  prie  trop  forte,  et  surtout  les  courants  des  puissants  ap- 
pareils d'induction,  peuvent  occasionner  des  accidents  céré- 
braux et  nerveux  qu’il  est  important  d’éviter.  Il  est  vrai  que 
ces  accidents  sont  variables  avec  les  individus;  mais  le  nombre 
de  ceux  qui  ue  sont  pas  prédisposés  à les  éprouver  est  bien 
moindre  que  le  nombre  de  ceux  qui  en  sont  all'ectés.  Les  acci- 
dents que  peut  produire  l’électricité  sont  très-variés  ; ce  sont 
d'abord  un  état  général  de  fatigue,  de  brisement  des  membres, 
une  graude  susceptibilité  nerveuse,  quelquefois  même  une 
congestion  cérébrale;  ce  sont  aussi  la  réapparition  de  mala- 
dies anciennes,  telles  que  névralgies,  divers  accidents  nerveux, 
le  renouvellement  d’hémorragies  cérébrales,  etc.;  c'est  encore 
une  augmentation  d'intensité  des  maladies  chroniques  qui 
existent  au  moment  où  l'on  administre  l’électricité;  l’existence 
de  semblables  maladies,  lorsqu'elles  ont  uue  certaine  intensité, 
doit  faire  craindre  l'emploi  de  l’électricité,  lors  même  qu’il  eu 
résulterait  quelque  amélioration  momentanée. 

Indépendamment  de  ces  accidents  généraux,  l'électricité 
peut,  quand  elle  est  mal  appliquée  où  appliqué*  mal  à propos, 
produire  des  effets  locaux  fâcheux.  C’est  ainsi  quelle  risque, 
quand  on  s'en  sert  trop  tôt  ou  qu'on  l'emploie  trop  intense, 
d’aggraver  ou  de  renouveler  les  paralysies  symptomatiques 
des  maladies  du  cerveau  et  de  la  moelle.  Dans  les  paralysies 
rhumatismales  aiguës,  l’emploi  de  l électrité  augmente  sou- 
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vent  les  douleurs  et  les  rend  intolérables,  sans  produire  au- 
cun bien  au  fond.  Nous  n’insisterons  pas  sur  Jes  accidents  qui 
peuvent  provenir  de  ce  qu’on  agit  avec  des  doses  trop  fortes  d'é- 
lectricité, en  particulier  dans  le  traitement  des  anesthésies  et 
des  paralysies  des  organes  des  sens  ; nous  en  avons  déjà  donné 
des  exemples,  en  nous  occupant  do  ce  genre  d'affections;  d’ail- 
leurs il  est  évident  qu’il  en  est  de  ce  procédé  thérapeutique 
comme  de  tous  les  autres  qui,  salutaires  quand  ils  sont  appli- 
qués à doses  modérées,  deviennent  dangeroux  quand  on  les 
exagère.  Dans  les  névralgies  il  est  rare  que  le  traitement  élec- 
trique, soit  qu'il  ait  lieu  par  la  méthode  révulsive  de  l'électri- 
sation cutanée,  soit  qu'on  opère  en  agissant  directement  sur 
les  nerfs  par  la  méthode  hyposthénisante,  produise  des  acci- 
dents. 11  n'en  est  pas  de  môme  des  maladies  convulsives  pour 
lesquelles  l'emploi  de  l’électricité  exige  beaucoup  de  précau- 
tions. Il  est  des  affections,  telles  en  particulier  que  les  atro- 
phies, pour  lesquelles  il  importe  excessivement  de  savoir  ap- 
pliquer l’éleetricilé  au  moment  opportun;  car  autant  elle  peut 
faire  do  bien  quand  elle  est  appliquée  à temps,  autant  elle  peut 
être  fâcheuse  quand  on  l’applique  trop  tard. 

Telles  sont  quelques  règles  générales  que  l'expérience  a in- 
diquées; mais  c’est  surtout  au  tact  du  médecin,  à son  dia- 
gnostic et  à sa  prudence,  qu’il  faut  s’en  remettre  pour  la  direc- 
tion à suivre  dans  l’emploi  de  cet  agent  thérapeutique,  dont  la 
médecine  a déjà  tiré  parti,  mais  dont  elle  a encore,  suivant 
nous,  beaucoup  à espérer1. 

$ 4t.  Effet»  thérapeutique»  Indirect»  de  l’électricité. 

Nous  avons  déjà  dit  que  nous  classions  sous  ce  chef  les 
effets  thérapeutiques  que  produit  l’électricité,  quand  elle  agit 
non  plus  en  vertu  de  ses  propriétés  physiologiques,  mais  en 
vertu  de  ses  propriétés  chimiques  ou  physiques,  et  par  consé- 
quent comme  tout  autre  agent  chimique  ou  physique.  Nous 

* Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  rappeler  que  c’est  à M.  Masson 
qu’on  doit,  A la  suite  d’eipéricnces  électro-physiologiques  très-intéressantes,  la 
première  idée  de  l’application  des  courants  induits  à la  thérapeutique. 
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parlerons  aussi  ici  des  etfets  qui  tiennent  à l’action  de  l’électri- 
cité en  général,  sans  qu’on  puisse  assigner  exactement  à quel 
genre  de  propriété  ils  se  rapportent,  tel  est  par  exemple  celui 
qui  consiste  à rappeler  la  sécrétion  lactée.  En  effet,  quoique  la 
sécrétion  lactée  soit  une  véritable  opération  chimique,  il  est 
bien  probable  que  l’électricité , en  la  provoquant , n’agit  pas 
chimiquement,  mais  bien  physiologiquement,  en  excitant  les 
nerfs  qui  se  rendant  aux  glandes  mammaires  déterminent  la 
sécrétion.  Si  cette  influence  de  l'électricité  était  une  action  chi- 
mique, les  courants  voltaïques  continus  seraient  bien  plus  pro- 
pres à la  provoquer  que  les  courants  induits  discontinus;  or 
l’expérience  a démontré  le  contraire.  II  y a plus;  on  a essayé 
de  faire  passer  du  sang,  au  moyen  de  l’électricité  voltaïque,  à 
travers  des  organes  sécréteurs,  tels  que  le  foie,  les  reins,  etc., 
séparés  du  corps  de  l’animal  et  par  conséquent  privés  de  vie,  et 
on  n'a  jamais  obtenu  que  le  meme  produit,  savoir,  un  liquide 
identique  résultant  de  la  décomposition  électro-chimique  du 
sang  ' ; ce  qui  prouve  que  ces  organes  n’agissent  dans  ce  cas 
que  comme  de  simples  conducteurs  humides.  Toutefois,  quel 
que  soit  le  mode  d'action  de  l'électricité,  il  n’en  est  pas  moins 
constant  qu’elle  agit  d'une  manière  remarquable  sur  la  sécré- 
tion lactée,  c’est  ce  qui  résulte  d’une  observation  de  M.  Aubert, 
répétée  et  vérifiée  par  M.  A.  Becquerel  sur  une  jeune  femme 
de  vingt-sept  ans,  chez  laquelle,  à la  suite  d'émotions  répétées, 
la  sécrétion  lactée  diminua  dans  le  sein  droit  et  se  tarit  à peu 
près  complètement  dans  le  sein  gauche.  On  appliqua  des  cou- 
rants induits  d’une  médiocre  intensité  à ce  dernier  sein;  on 
leur  faisait  traverser  la  glande  mammaire  à l'aide  des  électrodes 
munis  d’éponges  humides,  placés  sucessivement  dans  les  di- 
vers points  de  la  surface  du  sein,  et  de  manière  que  les  courants 
pénétrassent  dans  presque  toutes  ses  parties.  On  fit  trois  séances 
de  quinze  minutes  chacune;  dès  la  première,  la  montée  du  lait 
se  fit  dans  la  soirée;  elle  continua  dès  lors  sans  cesse,  et  le  soir 
du  troisième  jour  le  lait  était  abondant  dans  le  sein  gauche. 

' Ces  faits  sont  le  résultat  d'expériences  que  nous  avions  faites,  M.  Maiaircel 
moi,  en  I82t,  et  que  nous  n'avons  jamais  publiées. 
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Depuis  cette  époque,  la  jeune  femme  n'a  pas  cessé  d'avoir  du 
lait  en  abondance,  et  l’eufant,  qui  avait  souffert  de  la  suppres- 
sion momentanée  de  sa  nourriture,  s’est  promptement  rétabli 
et  a continué  à venir  très-bien. 

Il  paraîtrait  que  ce  n'est  pas  seulement  sur  la  sécrétion  lac- 
tée que  l'électricité  peut  agir;  M.  Ludwig  a démontré  en  effet, 
au  congrès  scientifique  de  Vienne  en  1856,  quelle  augmente 
en  général  la  quantité  des  liquides  sécrétés,  qu’elle  déter- 
mine, par  exemple,  uue  augmentation  considérable  de  la  sé- 
crétion des  glandes  salivaires,  en  étant  appliquée  méthodique- 
ment sur  ces  glaudes.  Ce  geure  d'application  nous  paraîtrait 
digne  d’étre  étudié  avec  soin,  car  il  pourrait  rendre  d'impor- 
tants services. 

Si,  comme  nous  l’avons  dit,  c’est  plutôt  à ses  propriétés 
physiologiques  qu'à  ses  propriétés  chimiques,  qu’il  faut  rap- 
porter l’effet  de  l'électricité  sur  les  sécrétions,  il  n'en  est  plus 
de  même  quand  il  s’agit  des  tentatives  qu'on  a faites  de  l'em- 
ployer à dissoudre  les  calculs  de  la  vessie.  La  première  idée  de 
cette  application  appartient  au  docteur  Harle  de  Norwich,  mais 
les  premiers  essais  qui  en  ont  été  faits  sont  dus  à MM.  Prévost 
et  Dumas;  ils  les  ont  dirigés,  non  pas  en  vue  d’extraire  le  cal- 
cul, mais  en  vue  de  détruire  l’état  d’agrégation  qui  lie  ses  mo- 
lécules entre  elles,  parce  qu’une  fois  devenu  friable,  il  sortirait 
facilement.  Ils  se'sont  assurés  d’abord,  en  appliquant  sur  le  cal- 
cul même  plongé  dans  l’eau,  les  fils  de  platine  servant  de  pôles 
à une  pile  assez  forte,  que  le  calcul  se  décomposait,  ou  plutôt 
se  réduisait  en  une  poussière  fine  telle  qu’au  bout  d'une  dou- 
ble opération  de  seize  heures,  les  fragments  les  plus  volumi- 
neux n’étaient  pas  de  la  grosseur  d’une  lentille  et  pouvaient 
par  conséquent  passer  au  travers  du  canal  de  l’urètre;  cepen- 
dant le  calcul  très-compacte  pesait  92  grains  avant  l’expérience. 
Le  point  principal  sur  lequel  ont  porté  ensuite  les  recherches 
de  MM.  Prévost  et  Dumas  a été  de  déterminer  tout  ce  qui  touche 
à la  sensibilité  de  la  vessie  dans  ce  genre  d’opération,  afin  de 
savoir  jusqu'à  quel  point  elle  serait  praticable  sur  l’homme  vi- 
vant. Ils  ont  cru  pouvoir  conclure  d'expériences  faites  sur  des 
chiens,  qu’il  serait  possible  d’introduire  dans  la  vessie  les  deux 
tu.  42 
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conducteurs  servant  d’électrodes  à un  courant  voltaïque  et  d’y 
produire  une  abondante  décomposition  chimique,  sans  blesser 
cet  organe,  ni  l'affecter  d'une  manière  fàrlieuse.  Mais,  tout  en 
voyant  que  leur  méthode  était  susceptible  d’application,  ils  ont 
reconnu  qu’elle  ne  peut  offrir  aucun  avantage  pour  l’extrac- 
tion des  calculs  qui  ne  sont  pas  des  composés  salins  tels  que 
des  phosphates  alcalins,  tuais  qui  composent  en  totalité  ou  en 
grande  proportion  d'acide  urique.  Userait  donc  essentiel,  avant 
tout,  de  s’assurer  de  la  nature  des  calculs  Quant  au  liquide  à 
introduire  dans  la  vessie,  ils  ont  trouvé  qu'il  y avait  de  l’avan- 
tage, pour  faciliter  la  dissolution  du  calcul,  à substituer  à l’eau 
une  dissolution  de  nitrate  dépotasse  C’est  ce  qu'a  constaté  plus 
tard,  par  une  sérié  d'expériences,  M.  Bonnet,  chirurgien  en 
chef  de  l'Hôtel-Dieu  à Lyon.  11  a successivement  placé  plusieurs 
calculs  de  nature  différente  entre  deux  électrodes  de  platine,  en 
les  plongeant  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  (4 gros 
dans  4 oncesd'eau),  et  il  a réussi  aies  détruire  partiellement  en 
les  faisant  traverser  par  le  courant  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long.  Les  calculs  d’oxalate  de  chaux  sont  les  seuls  qui 
ont  résisté  à l’action  ; les  autres  se  dissolvent  plus  ou  moins 
vite;  l'effet  le  plus  prompt  a été  obtenu  sur  un  calcul  ammo- 
niaco-magnésien;  toutefois  les  réactions,  en  général,  sont  fai- 
bles et  lentes,  ce  qui  rend  l’opération  plus  difficile  sur  le  vi- 
vant ; cependant  le  point  que  M.  Bonnet  a résolu  d’une  manière 
satisfaisante,  c'est  de  pouvoir  porter  sur  les  calculs  urinaires, 
au  moyen  de  ia  décomposition  électro-chimique  d’une  dissolu- 
tion saline,  des  acides  ou  des  alcalis,  sans  que  les  réactifs  puis- 
sent se  répandre  dans  l'urine  que  contient  la  vessie.  Le  docteur 
Bence  Jones  a repris  ce  sujet  qu'il  a enrichi  de  nouvelles  obser- 
vations intéressantes  sur  la  dissolution  des  calculs  au  moyen 
du  courant  voltaïque;  il  a trouvé,  après  bien  des  essais,  qu’une 
dissolution  plus  ou  moins  concentrée  de  nitrate  de  potasse  était, 
dans  presque  tous  les  cas,  le  liquide  clans  lequel  il  valait  le 
mieux  plonger  le  calcul,  quelle  que  fût  sa  nature,  pour  obtenir 
un  prompt  et  bon  résultat;  il  a réussi  même  à dissoudre  assez 
complètement  des  calculs  d’oxalate  de  chaux,  pourvu  qu’ils 
renferment  aussi  des  phosphates,  tandis  que  s'ils  contiennent 
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des  urates,  et  surtout  s'ils  ne  sont  que  des  oxalates,  leur  disso- 
lution est  beaucoup  plus  difficile.  * 

Malgré  toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter, 
la  dissolution  des  calculs  dans  la  vessie  même  n’a  pas  encore 
été  tentée,  ou,  du  moins,  si  elle  l'a  été,  ce  que  nous  ignorons, 
les  résultats  de  l'opération  n’ont  pas  été  heureux,  puisqu’on  en 
est  toujours,  pour  le  traitement  de  ce  genre  de  maladie,  à l'opé- 
ration si  remarquablement  perfectionnée  maintenant,  delà  li- 
tholritie.  Ce  résultat  négatif  ne  nous  étonnerait  pas,  car,  en 
introduisant  dans  la  vessie  d'abord  une  dissolution  de  nitrate 
de  potasse,  et  ensuite  les  électrodes,  il  nous  semble  que  c’est 
beaucoup  plus  sur  le  nitrate  que  sur  le  calcul  que  doit  agir  le 
courant;  et,  en  supposant  qu’on  agisse  sur  le  calcul  indirec- 
tement, c’est-à-dire  par  l'effet  de  l'acide  nitrique  et  de  la  po- 
tasse dégagés  respectivement  aux  deux  électrodes  en  contact 
avec  le  calcul,  nous  pensons  que  la  péésénce  de  ces  deux  corps 
dans  la  vessie  ne  doit  pas  être  innocente.  La  circulation1  d’un 
courant  électrique,  aussi  fort  que  celui  qui  est  nécessaire,  ne 
doit  pas  être  non  plus  sans  danger. 

Une  autre  application  Ihérapcuto-chimique  de  l’électricité 
est  relative  à l'extraction  des  métaux  introduits  et  séjournant 
dans  l'organisme,  qu’ils  aient  été  pris,  soit  sous  la  forme  de  re- 
mèdes, soit  par  absorption  dans  les  arts  et  métiers  qui  exigent 
leur  emploi.  C'est  à M.  Poey  qu'est  due  l’idée  de  cette  applica- 
tion, qu’il  a réalisée  en  plongeant  fe  malade  jusqu’au  cou  dans 
une  baignoire  métallique,  isolée  du  sol,  où"  il  est  étendu  horizon- 
talement sur  un  banc  de  bois,  de  toute  la  longueur  de  son  corps 
qui  ainsi  ne  se  trouve  point  en  contact  immédiat  avec  le  métal  de 
la  baignoire.  On  acidulé  l’eau  avec  de  l’acide-nilrique  ou  de  l’a- 
cide hydrochlorique  pour  l’extraction  du  mercure,  de  l’argent 
ou  de  l’or,  et  avec  de  l’acide  sulfurique  poiy  l’extraction  du 
plomb.  On  met  en  contact  le  métal  de  la  baignoire1  avec  le  pôle 
négatif  de  la  pile,  et  on  fait  tenir  au  malade  le  pôle  positif,  tan- 
tôt de  la  main  droite,  tantôt  de  la  gauche.  Suivant  M.  Poey, 
le  courant  électrique,  en  traversant  le  corps  qui  est  dans  le  bain, 
entraîne  avec  lui  les  particules  métalliques  qui  s'y  trouvent,  et 
les  dépose  sur  le  métal  de  la  baignoire  ; il  affirme  qu’on  a trouvé 
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des  traces  de  mercure  et  de  plomb  dans  le  liquide,  apres  avoir 
soumis  à ce  traitement  des  personnes  chez  lesquelles  on  savait 
d avance  que  ces  deux  métaux  devaient  se  trouver.  Nous  avoue- 
rons sans  peine  que  nous  avons  beaucoup  de  doutes  snr  ]a  réa- 
lité de  ce  mode  de  traitement;  nous  ne  concevons  pas  d abord 
comment  le  courant  électrique  peut  amener  dans  le  liquide  du 
bain  des  molécules  métalliques  qui,  d'après  les  lois  de  la  dé- 
composition électro-chimique,  doivent  ne  se  déposer  que  sur 
les  surfaces  métalliques  des  électrodes.  De  plus,  il  nous  para  U 
difficile  que  ce  courant  en  circulant  dans  tout  l’organisme,  aille 
passer  exactement  dans  les  points  du  corps  où  se  trouvent  en 
si  petite  quantité  les  métaux  qu’il  s'agit  d’extraire.  Le  sujet  a 
donc  besoin,  à notre  avis,  d 'être  étudié  de  nouveau,  en  étant 
l’objet  d’expériences  nombreuses  et  précises,  ce  qui  n est  pas 

impossible.  . , • j 

L'emploi  de  l'électricité  pour  opérer  la  résolution  des  tu- 
meurs, et  en  particulier  de  celles  qui  résultent  de  la  tuméfac- 
tion des  ganglions,  a été  tenté  à plusieurs  reprises  *.  On  s’est 
borné  quelquefois  à agir  extérieurement  au  moyen  de  l’électri- 
sation cutanée,  qui  n’est,  au  fond,  comme  nous  l’avons  fait 
déjà  remarquer,  qu'un  stimulant  de  la  peau,  du  même  genre 
que  tant  d'autres.  M.  Boulu,  dès  1 année  1853,  a essayé  de 
faire  pénétrer  l’excitation  électrique  dans  l'épaisseur  même  de 
la  tumeur,  en  agissant  en  même  temps  sur  toute  sa  surface,  et 
en  la  cernant  à sa  circonférence,  de  manière  à 1 isoler  des  par 
ties  voisines,  et  à borner,  autant  que  possible,  1 action  des  cou 
rants  aux  tissus  malades.  Il  fait  arriver  ces  courants  au  mojeu 
de  deux  demi-disques  métalliques  a surface  granulée  ou  garnie 
de  pointes  mousses,  fixés  à des  plaques  d’ivoire  de  manière  à 
ne  pas  être  en  communication  électrique,  et  recevant  chacun 
un  des  fils  conducteurs  de  l’appareil.  L'application  des  disques 
se  fait  avec  une  certaine  énergie  sur  la  peau  ; on  agit  ainsi  à la 

* M.  le  docteur  Despiue  d'Aix  a remarqué  que  l'électricité,  telle  qu  on  la  tin 
simplement  d'une  machine  électrique  sous  forme  d’étincelles,  est  précieuse, 
comme  moyen  adjuvant,  pour  guérir  des  dartres  qui  sont  traitées  en  même  temps 
par  les  eaux  minérales. 
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fois  dans  l’épaisseur  de  la  tumeur  et  à sa  surface.  On  peut  aussi 
faire  pénétrer  dans  la  tumeur  de  fines  aiguilles  de  platine,  qui 
servent  d’électrodes  aux  courants,  suivant  la  méthode  dej'acu- 
puncture.  M.  Itoulu  cite  un  assez  grand  uombre  de  cas  dans 
lesquels  il  a réussi  en  opérant  suivant  les  modes  indiqués  avec 
des  courants  d’induction,  à faire  disparaître  ou  à réduire  con- 
sidérablement, soit  des  tumeurs  lymphatiques,  soit  des  engor- 
gements ganglionnaires.  L’effet  de  l’électricité  ne  peut  être  ici 
un  effet  purement  chimique,  c’est  plutôt  un  effet  excitant,  com- 
parable aux  autres  genres  d’excitation  qu'on  emploie  dans  le 
traitement  de  ce  genre  de  maladie.  L'excitation  électrique  active 
la  circulation,  redonne  la  vie  aux  tissus,  en  un  mot,  tend  à les 
replacer  dans  leur  état  normal;  et  quoiqu’elle  produise  ici  un 
résultat  opposé  en  apparence  à celui  qu’elle  donne  dans  la 
guérison  des  atrophies,  cependant  elle  agit  par  le  même 
principe,  et  non  pas  en  vertu  d’une  action  dissolvante  électro- 
chimique ou  électro-calorifique.  Du  reste,  M.  A.  Becquerel  n’est 
pas  disposé  à croire,  avant  que  de  nouveaux  faits  un  peu  nom- 
breux l’aient  démontrée,  à l’efficacité  du  traitement  électrique 
dans  les  tumeurs  cervicales,  du  moins  dans  toutes;  car,  s’il  est 
possible  d'obtenir  quelques  bons  résultats  par  ce  traitement, 
quand  il  s’agit  de  tumeurs  provenant  d’une  inflammation  chro- 
nique des  ganglions  (adénite  chronique),  il  n’en  est  plus  de 
même  quand  les  tumeurs  sont  constituées  par  la  dégénéres- 
cence tuberculeuse  des  ganglions. 

Le  traitement  des  anévrismes  par  l’électricité,  dont  nous 
avons  déjà  dit  un  mot  dans  le  § 2,  présente  plus  de  chances  de 
succès.  Il  est  fondé>  sur  la  propriété  que  possède  le  sang  tra- 
versé par  un  courant  électrique,  de  se  coaguler  à l'électrode 
positif,  comme  cela  a lieu  également  pour  l’albumine,  proba- 
blement par  l'effet  secondaire  d’un  acide  dégagé  à cet  électrode 
dans  la  décomposition  d’un  sel  que  renferment  le  sang  et  l’al- 
bumine. C’est  M.  l'etrequio,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà  dit, 
qui  obtint  le  premier  un  succès,  et  qui  l'attribua  avec  raison  à 
l’action  décomposante  de  la  pile,  indiquant  ainsi  qu’il  faut  se 
servir  d’un  courant  continu,  produit  par  une  pile  composée  de 
couples  nombreux,  mais  faiblement  chargés.  On  fait  pénétrer 
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le  courant  dans  la  tumeur  anévrismale  au  moyen  d’aiguilles 
de  platine  qu’on  y implante;  on  peut  se  borner  à n’implanter 
que  l'aiguille  qui  sert  d’électrode  positif,  et  appliquer  l’élec- 
trode négatif,  sous  forme  de  plaque,  sur  la  peau.  Il  faut  que 
l'aiguille  positive  pénètre  au  centre  de  la  tumeur,  et  que  Ja 
plaque  métallique  négative  soit  placée  à son  extrémité.  Il  suf- 
lit  d’une  pile  à auges  de  20  couples  faiblement  chargés  pour 
produire  le  courant;  Indurée  de  la  séance  doit  être  d’une  demi- 
heure.  La  méthode  que  nous  venons  de  décrire  a été  employée 
avec  succès  dans  un  très-grand  nombre  de  cas;  nous  devons 
cependant  remarquer  qu’elle  est  souvent  très-douloureuse,  et 
qu’elle  n’est  pus  à l’abri  de  quelques  inconvénients  pouvant 
provoquer  des  accidents  tels  que  l'inflammation  tles  bords  de  la 
piqûre,  ainsi  que  leur  ulcération  et  la  production  de  petites 
escarres  le  long  du  trajet  de  ces  piqûres.  Aussi  faut-il  surtout 
l'appliquer  aux  nombreux  anévrismes  que  leur  siège  spécial 
soustrait  à la  compression  directe,  et  même  à la  ligature; 
ajoutons  que  si  elle  a produit  souvent  de  bons  résultats  dans 
le  traitement  des  anévrismes  traumatiques  du  coude,  il  ne  faut 
pas  se  dissimuler  que  ces  anévrismes  cèdent  facilement  à beau- 
coup do  traitements  fondés  sur  d’autres  méthodes. 

Il  ne  nous  reste  plus  à parler  que  d’un  seul  des  effets  théra- 
peutiques indirects  de  l'électricité  qu’on  ait  jusqu’ici  employés 
dans  la  pratique  médicale;  c’est  celui  qui,  fondé  sur  les  pro- 
priétés calorifiques  du  courant  électrique,  est  désigné  sous  le 
nom  de  galvano-cauatique. 

On  sait  que  la  cautérisation  est  une  opération  qui  a pour  but 
l'uiOon  ou  l' escarificaiion  des  parties  organisées;  elle  se  dis- 
tingue en  actuelle  et  potentielle,  suivant  qu’on  la  pratique  avec 
le  feu  ou  avec  les  caustiques.  La  cautérisation  est  direç/e,  lors- 
qu’on la  pratique  sur  le  lieu  même  du  mal,  et  indirecte  ou  ré- 
vulsive quand  on  l'exécute  sur  des  tissus  sains,  plus  ou  moins 
éloignés  du  mal,  afin  d'obtenir  un  puissant  eflet  de  révulsion 
ou  de  dérivation.  L’application  des  cautères  à la  nuque,  dans 
les  cas  d’encéphalites  chroniques,  celle  d’un  moxa  sur  le  trajet 
d'un  cordon  nerveux  atteint  d'une  névralgie  rebelle,  celle  d’un 
exutoire  au  bras,  rentrent  dans  cette  classe  de  cautérisation. 
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Ouant  à la  cautérisation  directe,  elle  est  destructive , quand  elle 
est  accomplie  en  vue  de  la  destruction  d’une  tumeur,  d’une 
membrane;  elle  est  simplement  modificatrice,  quand  on  s’en  sert 
uniquement  pour  fnodilicr  la  vitalité  des  tissus,  pour  changer 
l’état  des  parties  sur  lesquelles  on  la  fait  agir,  comme  par 
exemple,  quand  on  opère  l’attouchement  léger  d’une  plaie, 
d’une  membrane  muqueuse  enflammée,  avec  la  pierre  infernale. 
Les  agents  thérapeutiques  que  l’on  a employés  pour  opérer  la 
cautérisation  sont  extrêmement  nombreux  ; on  peut  les  classer 
sous  deux  chefs  principaux,  savoir  : les  agents  de  cautérisation, 
qui  produisent  la  mortification  des  tissus  par  le  calorique  dont 
ils  sont  empreints,  et  ceux  qui  les  mortifient  en  agissant  chi- 
miquement sur  eux.  Les  premiers,  quoique  bien  moins  nom- 
breux que  les  seconds,  sont  pourtant  de  différentes  espèces;  ce 
sont  des  métaux  (on  emploie  plus  particulièrement  le  fer  et 
l’acierj  qu’ofl  chauffe  fortement 1 dans  un  brasier  ardent,  et  au- 
quel on  donne  différentes  formes  suivant  l’usage  particulier 
qu’on  a en  vue;  ce  sont  des  moxas,  c'est-à-dire  une  sub- 
stance inflammable*  une  couche  de  coton  cardé,  par  exemple, 
de  forme  cylindrique,  qu’on  place  sur  la  partie  du  corps  qu'on 
veut  cautériser,  et  au  sommet  de  laquelle  on  met  le  feu,  en 
ayant  soin  de  la  laisser  brûler  jusqu’à  son  entière  combustion; 
ce  sont  enfin  quelquefois  des  rayons  solaires  réunis  eu  .un  seul 
foyer  au  moyen  d’une  ou  plusieurs  lentilles  ; quelquefois  encore 
on  se  sert  d’eau  ou  d’huile  bouillante,  mais  on  préfère  mainte- 
nant, quand  on  ne  veut  pas  opérer  une  forte  cautérisation,  ap- 
procher du  siège  du. mal,  ou  un  charbon  allumé,  ou  une  plaque 
de  fer  rouge,  jusqu’à  la  distance  nécessaire  pour  obtenir  la 
chaleur  voulue, 

La  cautérisation  par  les  métaux  incandescents  étant  l’une 
des  plus  usitées,  on  a eu  l'idée  d'employer  les  courants  électri- 
ques pour  produire  ce  réchauffement.  Le  docteur  Fabre-Pnla- 
prat  est  le  premier  qui  se  soit  servi  d'un  fil  de  platine,  chauffé 

1 Les  ancien»  étaient  dans  l'usauc  d'employer  des  fer»  légèrement  cliaufté»  ; 
cette  pratique  a été  abandonnée,  vu  qu'il  vaut  beaucoup  mieux  ne  se  servir  que 
de  cautère»  excessivement  chauds,  qui  présentent  la  coloration  rougc-blanc,  parce 
qu'ils  fout  bien  moins  souffrir  que  s'ils  étaient  seulement  rouges. 
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par  une  pile  voltaïque,  pour  produire  des  moxas.  Longtemps 
après,  en  1845,  M.  Heider  employa  le  même  moyen,  d’après  le 
conseil  du  professeur  Steinheill,  pour  cautériser  les  nerfs  den- 
taires douloureusement  affectés.  Kn  1846,  M.  Crusell,  de  Saint- 
Pétersbourg,  imagina  de  couper  et  de  cautériser  les  tissus  au 
moyen  d’un  fil  ou  d’une  lame  mince  de  platine  rendus  incan- 
descents par  un  fort  courant  électrique,  en  les  faisant  agir  à la 
façon  d’une  scie  au  moyen  d’un  mouvement  de  va-et-vient.  Ce 
mode  de  cautérisation  se  répandit  bientôt  en  Angleterre,  et 
M.  ,1.  Marshall  en  lit  l’objet  de  nombreuses  expériences,  d’abord 
sur'des  cadavres  et  sur  des  animaux,  et  ensuite  sur  des  ma- 
lades, après  avoir  constaté  la  possibilité  de  cautériser  ainsi  les 
tissus.  Il  parvint  de  cette  manière  à guérir  une  fistule  de  la 
joue  au  moyen  d’un  fil  de  platine  d'un  demi-millimètre  de  dia- 
mètre, rendu  fortement  incandescent  par  le  courant  électrique, 
auquel  il  avait  donné  la  forme  d’une  anse  qui  fut  introduite 
dans  la  cavité  du  sinus  fistuleux;  plus  tard,  il  se  servit  du 
même  procédé  pour  détruire  d’autres  fistules,  des  tumeurs  de 
petit  volume,  et  pour  cautériser  des  plaies,  etc.  M.  Nélaton  en 
a fait,  à partir  de  1850,  l’application  à la  cure  des  tumeurs 
érectiles  sous-cutanées,  ce  qui  permet  de  détruire  ces  tumeurs 
en  conservant  la  peau.  M.  le  docteur  Amussat  fils  a pu  égale- 
ment, au  moyen  d’un  fil  de  platine  d’un  demi-millimètre  en- 
viron et  de  20  à 25  centimètres  de  longueur,  chauffé  totale- 
ment par  le  courant  d’une  pile  de  Bunzen , cautériser,  soit 
extérieurement, soit  intérieurement,  plusieurs  organes  impor- 
tants, et  faire  l’ablation  de  tumeurs  cancéreuses;  il  s’est  servi 
également  de  lames  minces,  soit  rubans  de  platine,  qu’il  faisait 
chauffer  de  la  même  manière,  et  auxquels,  comme  aux  fils, 
pour  opérer  la  section  des  tissus,  il  imprimait  un  mouvement 
de  va-et-vient,  comme  l'avait  fait  Crusell. 

Tels  sont,  en  résumé,  les  divers  essais,  plus  ou  moins  heu- 
reux de  galvano-causlique  qui  avaient  été.  tentés,  quand  parut, 
en  1855,  un  ouvrage  important  sur  ce  sujet  du  docteur  Mid- 
deldorpffde  Breslau . Les  instruments  qu'il  emploie  sont  désignés 
par  lui  sous  les  noms  de  cautères  galvaniques,  de  porte-ligature 
galvanique , de  sétons  galvaniques. 
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Le  cau/ère  galvanique  dont  on  se  sert  aujourd’hui  commu- 
nément en  Allemagne  pour  cautériser  ou  diviser  les  tissus,  se 
compose  d’un  manche  de  bois  d’un  certain  volume,  coupé  lon- 
gitudinalement en  deux  parties  égales,  assujetties  par  une 
virole  à chaque  extrémité;  ce  manche  est  traversé  dans  toute 
sa  longueur  par  deux  tiges  métalliques  de  cuivre  doré,  ouver- 
tes à leurs  extrémités  pour  recevoir  le  fil  conducteur  du  cou- 
rant électrique,  et,  d’une  autre  part,  le  ruban  ou  fil  de  platine, 
long  de  28  millimètres  sur  1 de  diamètre,  destiné  à devenir  in- 
candescent, et  auquel  on  peut  donner  la  forme  arrondie,  ou 
bien  celle  d’un  bec  d’oiseau,  suivant  qu'on  veut  s’en  servir 
pour  cautériser  des  surfaces  planes  ou  inciser  des  trajets  flstu- 
leux.  La  fixité  des  fils  ainsi  engagés  est  maintenue  par  des  vis 
de  pression.  L'une  des  tiges  de  cuivre  qui  traverse  le  manche 
est  brisée,  et  l’une  de  ses  deux  portions  tend  à s’écarter  de  l’au- 
tre, lorsqu'elle  est  en  liberté,  grâce  à la  largeur,  en  cet  endroit, 
de  la  gouttière  qui  la  loge.  Lorsqu’on  veut  établir  la  conti- 
nuité de  ses  deux  fragments,  une  vis  de  pression  sert  à en  opé- 
rer le  contact.  Avec  cet  instrument,  on  peut  porter  le  01  de 
platine  sur  le  lieu  môme  qu’il  s’agit  de  cautériser,  le  rendre 
aussitôt  après  incandescent,  et  l'utiliser  ensuite  froid,  par  suite 
de  la  disposition  de  celte  lige,  qui  permet  d’interrompre,  quand 
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on  veut,  le  courant  électrique.  Les  ligures  436  et  438  repré- 
sentent cet  instrument  vu  île  profil  et  de  face;  la  Ggure  437  le 
représente  avec  la  moitié  du  manche  enlevée,  pour  mettre  à nu 
les  conducteurs  qui  le  traversent. 

Le  porfe-lir/ature  galvanique  consiste  dans  des  fils  qu’on  fait 
passer,  soit  dans  des  tubes  de  verre,  soit  dans  des  tubes  métal* 
liques et  bons  conducteurs,  mais  isolés  l’un  de  l’autre;  l’anse 
coupante  fait  saillie  à l’extrémité  du  tube;  les  fils  qui  passent  à 
travers  les  tubes  permettent  de  donner  à l’anse  terminale  le  vo- 
lume et  l’étendue  que  l’on  désire. 

Les  té/on.»  galvaniques  sont  des  fils  de  platine  de  différentes 
grosseurs,  que  l’on  conduit  au  moyen  d’aiguilles  droites  ou 
courbes  à travers  les  canaux  ou  tissus  dans  lesquels  il  s’agit  de 
développer  un  travail  inflammatoire. 

Les  avantages  de  la  galvano-caustique  sont,  d’après  M.  Mid- 
deldorpff,  l'absence  d’hémorrhagie,  la  rapidité  et  l’énergie 
d’action,  la  limitation  exacte  des  effets  de  l’opération,  la  pos- 
sibilité de  brider  et  de  couper  des  parties  profondes,  qui  sont 
absolument  inaccessibles  à tout  instrument  tranchant,  enfin 
la  production  de  bourgeons  charnus  de  bonne  nature.  Le  nom- 
bre des  cas  auxquels  ce  traitement  est  applicable  serait,  d'a- 
près le  docteur  allemand,  très-considérable.  Ce  seraient,  entre 
autres,  les  hémorrhagies  qu’il  permet  d’arrêter  là  où  le  fer 
rouge  ne  peut  pénétrer,  les  névralgies  dans  lesquelles  il  con- 
vient ou  de  détruire  le  nerf  (comme  pour  le  nerf  dentaire),  ou 
de  cautériser  certaines  parties  de  la  surface  du  corps  (comme 
dans  le  cas  de  la  sciatique),  quelques  paralysies,  la  gangrène 
des  ulcérations,  les  cancers,  mais  surtout  les  fistules,  dont 
plusieurs  exemples  de  guérison  sont  cités.  Plusieurs  autres 
cas  sont  encore  énumérés,  tels  que  ceux  de  tumeurs  vascu- 
laires, de  polypes  de  différentes  espèces,  dont  la  galvano-caus- 
tique favorise  l’ablation  en  la  rendant  possible  là  où  les  instru- 
ments ordinaires  ne  peuvent  pas  pénétrer;  des  amputations 
même  peuvent  être  opérées  parcelle  méthode,  en  employant 
un  courant  électrique  très-intense  qui  réchauffe  fortement  le 
fil  ou  la  lame  de  platine:  Ainsi,  on  a pu  opérer  par  la  ligature 
incandescente  la  section  d’un  deuxième  pouce  bien  complet, 
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qui  adhérait  par  une  soudure  osseuse  au  pouce  droit  d’un  en- 
fant de  six  mois,  au-dessous  de  l'articulation  métacarpo-pha- 
langienne; on  opéra  ainsi  la  section  non-seulement  deft  parties 
molles,  mais  encore  de  l’os,  dont  le  volume  égalait  celui  d’une 
plume  de  pigeon;  l’enfant  guérit  rapidement. 

Sans  nous  arrêter  à tous  les  cas  que  M.  MiddeldorpfF  in- 
dique comme  susceptibles  d'être  traités  par  la  galvano-cans- 
tique,  et  tout  en  reconnaissant  qu’il  y a à cet  égard  de  l’exagé- 
ration, nous  croyons  que  ce  nouveau  mode  de  cautérisation 
offre  certains  avantages  incontestables.  Sans  doute,  il  est  des 
eas  où  il  est  inférieur  au  fer  rouge  ou  aux  caustiques,  vu  qu'il 
peut  donner  quelquefois  lieu  à des  hémorrhagies  et  qu'il  ne 
cautérise  souvent  les  tissus  que  très-superficiellement;  mais  il 
ne  faut  pas  conclure  de  ces  cas,  comme  l'ont  fait  quelques  au- 
teurs, qu’il  ne  puisser  être  employé  avec  succès  que  lorsqu’il 
s’agit  de  modifier  la  vitalité  des  tissus  plutôt  que  de  les 
détruire.  M.  J.  Regnauld , que  nous  avons  déjà  eu  souvent 
l’occasion  de  citer  dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  nous  parait 
avoir,  à la  suite  d'observations  très-bien  faites,  parfaitement  ' 
bien  précisé  les  limites  entre  lesquelles  l’usage  du  cautère  élec- 
trique peut  être  avantageux;  en  même  temps  qu’il  a signalé 
les  conditions  auxquelles  il  ne  peut  satisfaire,  et  les  circon- 
stances où  son  usage  parait  offrir  des  difficultés  presque  insur- 
montables. 

La  faible  masse  de  platine  qu'on  peut  réchautler  par  un 
courant  électrique,  à moins  d’employer  des  piles  d’une  puis- 
sance hors  de  -proportion  avec  le  but  qu’on  se  propose  d'at- 
teindre, rend  impossible  l’emploi  du  cautère  électrique  tontes 
les  fois  qu’il  s’agit  de  détruire  des  lis6us  volumineux.  Il  sem- 
ble, il  est  vrai,  que  le  lil  de  platine  traversé  constamment  par 
le  courant  électrique  ne  se  refroidit  point  comme  un  cautère 
ordinaire  rougi  à blanc  par  Je  feu,  et  qu'il  peut  ainsi  com- 
penser, par  la  continuité  de  son  action,  ce  qui  lui  manque  sous 
le  rapport  de  la  masse.  Mais  il  faut  remarquer  que  le  contact 
de  tissus  baignés  de  liquide  empêche  le  fil  d'arriver  à la  haute 
température  qu’il  aurait  dans  l’air,  et  cela,  non-seulement  en 
lui  ôtant  sa  chaleur,  mais  en  le  rendant,  par  l'effet  de  ce  re- 
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froidissement,  meilleur  conducteur,  et  par  conséquent  moins 
susceptible  de  s'échauffer  sous  l’action  du  courant.  Certaine- 
ment il  n'est  pas  impossible  de  faire  rougir  à blanc  un  fil  de 
platine  an  sein  des  tissus  gorgés  d'humidité  ; mais  on  est  entre 
deux  écueils  opposés,  ou  de  ne  pas  réchauffer  le  fil  suffisam- 
ment ou  de  risquer  de  le  fondre  ; cette  fusion  s'opère  dans  la 
petite  partie  du  fil  qui  sort  à ras  de  la  peau  et  qui  s'échauffe 
d’autant  plus  que  la  portion  qui  est  plongée  dans  les  tissus 
s’est  refroidie  davantage  par  le  contact  des  liquides  '.  Lors 
même  que  le  fil,  tout  en  se  réchauffant  beaucoup  ne  fondrait 
pas  dans  ses  points  d’entrée  et  de  sortie,  il  ne  cautérisera  que 
ces  points  et  non  l’intérieur  comme  on  serait  disposé  à le 
croire.  Cet  inconvénient  se  vérifie  pour  toutes  les  opérations 
dans  lesquelles  le  fil  de  platine  doit  rester  plongé  dans  les  tissus 
(cautérisation  de  longs  trajets  listuleux,  excision  et  ablation  de 
tumeurs  volumineuses).  M.  Regnauld,  tout  en  ne  rejetant  pas 
d’une  manière  absolue,  même  dans  ces  derniers  cas,  l’emploi 
des  cautères  électriques,  estime  que  ce  genre  d’appareils  dont 
l’avantage  incontestable,  résultant  de  leur  faible  masse,  est  de 
pouvoir  les  porter  aux  plus  hautes  températures,  sans  avoir  à 
redouter  les  effets  du  rayonnement  sur  les  parties  voisines  de 
celles  qu'on  veut  détruire,  possède  une  grande  supériorité  sur 
les  autres  moyens  pour  les  cautérisations  exercées  sur  des  sur- 
faces peu  étendues,  situées  dans  le  voisinage  d’organes  déli- 
cats ou  dans  la  profondeur  de  quelques  cavités  naturelles.  Il 
croit  également,  d'après  son  expérience,  que  le  mode  le  plus 
stlr  d’application  consiste  à répéter  successivement  les  con- 
tacts du  stylet  incandescent  et  de  la  partie  sur  laquelle  on 
opère. 

Nous  croyons  utile  de  donner  encore  en  terminant  quelques 
détails  sur  la  manière  d’opérer  la  galvano-causlique,  dont 
l'emploi,  nous  en  sommes  convaincu,  tend  à devenir  toujours 
plus  général  pour  les  cas  du  moins  où  elle  est  évidemment 
supérieure  aux  anciens  procédés.  L’un  des  points  essentiels  est 
de  pouvoir  chauffer  à blanc  des  conducteurs  de  volume  très- 

* Vos  ex,  pour  ce  genre  de  phénomène,  tome  11,  page  185,  au  bas. 
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variable;  il  faudrait  donc  que  l’opérateur  eût  à sa  disposition 
des  piles  de  forces  très-variables  elles-mêmes.  M.  Middeldorpff, 
qui  se  sert  de  couples  de  Grove,  a réussi  à les  combiner  de 
manière,  qu’au  moyen  d’un  commutateur,  il  peut  se  procurer 
immédiatement  et  à volonté  un  courant  plus  ou  moins  puis- 
sant en  intensité  et  en  quantité,  et  obtenir  ainsi  l'incandes- 
cence du  fil  et  de  la  lame  de  platine  dont  il  a besoin.  Nous 
croyons  qu’on  pourrait  apporter  à cette  partie  de  l’appareil  un 
grand  perfectionnement  en  ayant  une  pile  d’un  plus  petit  vo- 
lume que  la  pile  de  Grove,  d’un  maniement  plus  commode  et 
d’une  force  suffisamment  variable  pour  parer  aux  besoins 
dont  il  s’agit;  ce  serait  un  objet  intéressant  de  recherche  pour 
les  physiciens  que  de  trouver  une  pareille  pile  ; nous  ne  croyons 
pas  que  ce  fût  bien  difficile,  surtout  dans  ce  cas  où  le  prix 
de  revient  a peu  d’importance.  Le  grand  avantage  de  la 
galvano-caustique  est  qu’on  peut  manier  les  cautères  électri- 
ques avec  une  tranquillité  et  une  précision  bien  différentes  de 
la  précipitation  inséparable  jusqu’ici  de  la  cautérisation  au  fer 
rouge.  Ainsi,  lorsqu’on  veut  cautériser  le  fond  d’une  cavité, 
on  introduit  l’instrument  à froid  lentement,  doucement;  puis, 
lorsqu'on  s’est  bien  assuré  qu’il  est  exactement  en  place,  on 
appuie  sur  le  boulon  de  l’appareil  (lig.438),  ce  qui  ferme  le  cir- 
cuit qui  était  resté  ouvert;  et  immédiatement  après,  le  courant 
passe  et  la  cautérisation  commence;  on  l'arrête  par  l'opéra- 
tion inverse.  C’est,  comme  nous  l’avons  vu,  la  disposition  du 
platine  [et  sa  forme  (tantôt  lame,  tantôt  fil)  qui  établit  les 
principales  différences  entre  les  instruments  galvano-caustiques 
de  M.  Middeldorpff.  M.  liroca,  qui  a fait  un  rapport  très-inté- 
ressant à la  Société  de  chirurgie  de  Paris  sur  ce  sujet,  décrit 
des  cas  d’amputation  sur  des  animaux,  opérés  par  l’anse  cou- 
pante, qui  montrent  que,  pour  éviter  l’écoulement  du  sang,  il  ne 
faut  pas  chauffer  trop  fortement  le  fil,  et  que,  par  conséquent, 
il  est  nécessaire  d’opérer  avec  une  pile  d'une  force  moyenne. 
Il  cite  encore  trois  cas  différents  de  cautérisation  galvanique 
opérés,  deux  par  M.  Middeldorpff,  le  troisième,  par  lui-même, 
qui  ont  été  suivis  d'un  plein  succès.  Suivant  lui,  cette  cautéri- 
sation ne  met  pas  seulement  à l’abri  des  hémorrhagies  primi- 
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tives,  mais  elle  parait  encore  conjurer  la  chance  des  hémorrha- 
gies consécutives,  et  elle  présente,  sur  l’emploi  du  fer  rouge,  la 
grande  supériorité  d'élre  incomparablement  moins  effrayante 
pour  les  malades,  en  supprimant  cet  appareil  terrible  de  la 
cautérisation  ordinaire. 

Comme  on  le  voit,  les  praticiens  ne  sont  pas  encore  complè- 
tement d'accord  sur  la  portée  de  la  galvauo-eaustique,  que  les 
uns  restreignent  h un  petit  nombre  de  cas,  tandis  que  les  autres 
en  étendent  beaucoup  l’usage.  Quant  à nous,  nous  croyons  à 
ce  procédé  opératoire  un  assez  grand  avenir,  à cause  de  sa  sim- 
plicité et  de  sa  commodité;  mais  nous  estimons  aussi  qu’il  ne 
faut  en  faire  usage  qu’avec  une  extrême  prudence,  surtout 
tant  que  son  emploi  ne  sera  pas  généralisé  davantage. 


$ fi.  Effet»  phjiiologlsaeH  de  l’éleetrietté  atmosphérique. 


Nous  avons  déjà1  parlé  des  effets  mortels  que  produit  la  fou- 
dre sur  les  hommes  et  sur  les  animaux,  et  des  particularités  re- 
marquables qui  les  accompagnent.  Ces  effets  ne  sont  pas  les 
seuls  ; M.  Boudin,  qui  a fait  une  étude  particulière  des  effets  de' 
la.foudresur  l’homme,  y distingue  trois  sortes  de  phénomènes. 
1°  guérison  d’affections  préexistantes;  i°  production  de  bles- 
sures et  d'infirmités;  3°  mort.  Parmi  les  affections  dont  la  foudre 
produit  la  guérison,  on  trouve  des  exemples  d'affections  rhu- 
matismales, de  paralysies  des  membres,  d'amaurose  et  dé  sur- 
dité a;  tous  ces  cas,  qui  sont  très-rares,  sembleraient  prouver 
qu'une  forte  décharge  électrique  artificielle,  telle  que  celle 
d’une  batterie _do  bouteilles  de  Leyde,  serait  capable  d’opérer 
la  guérison  de  certaines  affections;  mais  les  chances  de  danger 

* Topie  lit,  page  147. 

1 M.  Guerard  raconte,  d'après  Tulpiua,  qu'un  jeune  homme,  muet  depuis  trois 
ans,  à la  suite  de  l'ablation  de  la  moitié  de  la  langue,  ressentit  un  grand  inoitr 
veinent  dans  les  muscles  de  cet  organe  au  moment  où  il  vit  briller  un  éciair 
suivi  d'un  violent  coup  de.  tonnerre,  et  recouvra  immédiatement  la  parole,  i Dic- 
tionnaire de  Médecine  ou  Répertoire  des  sciences  medicales.  Paris,  iSilà, 
tome  XI,  article  Electricité.  page  2 1 s .) 
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sont  tellement  plus  grandes  que  celles  de  guérison,  qu’on  n'o- 
serait conseiller  de  recourir  à un  semblable  moyen.  En  effet, 
parmi  les  affections  morbides  que  produit  la  foudre,  il  est  assez 
remarquable,  qu'iiulépendammenl  de  beaucoup  d'autres,  on 
retrouve  toutes  celles  que  l'électricité  guérit,  telles  que  paralysie 
passagère  ou  persistante  des  membres,  amaurose,  surdité,  avec 
ou  sans  perforation  du  tympan;  puis,  en  outre,  brûlures  plus 
ou  moins  étendues,  exanthèmes  divers,  épilation  partielle  ou 
totale  du  corps,  hémorrhagie*  nasales,  buccales,  auriculaires, 
cataracte,  mutisme,  imbécillité,  avortement.  Nous  ne  nous  ar- 
rêterons pas  à la  description  de  ces  divers  accidents,  qui  ont 
été  constatés  plus  d'Une  fuis,  et  qui  ont  été  traités  par  les  pro- 
cédés thérapeutiques  ordinaires;  nous  nous  bornerons  à insister 
sur  les  cas  de  mort  et  sur  les  circonstances  curieuses  qu’ils 
présentent  souvent. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  mort  n’est  qu’apparente;  M.  Bou- 
din cite  l'exemple  d’un  homme  foudroyé,  qui  ne  manifesta 
quelque  apparence  de  vie  qu’après  cinq  quarts  d'heure,  malgré 
tous  les  secours  qu'on  lui  avait  prodigués.  Cependant  il  finit  par 
reprendre  sa  connaissance,  et  avec  el|e,  toute  la  force  de  son 
intelligence;  mais  sa  vue  était  totalement  abolie,  toutes  les  di- 
verses parties  de  son  corps  ne  semblaient  plus  lui  appartenir, 
tuut  les  sensations  étaient  obtuses  et  les  mouvements  difficiles. 
Au  bout  de  trois  semaines,  les  brûlures  nombreuses  étaient  en- 
core très-vives,  le  pouls  petit,  fréquent,  irrégulier,  le  sommeil 
était  agité;  pendant  le  jour,  assoupissement  presque  continuel, 
lourd  et  fatigant,  céphalalgie  frontale,  s’étendant  parfois  jus- 
qu’à l’occiput,  line  chose  remarquable,  c’est  que  les  sens  de 
l’odorat,  du  goût,  et  surtout  de  l'ouïe,  avaient  acquis  plus  de 
délicatesse.  L'anéantissement  était  complet  ; il  y avait  une  vé- 
ritable résolution  des  forces  musculaires;  tout  le  corps,  dans 
les  déplacements  qu’on  lui  faisait  subir,  était  comme  une  masse 
inerte,  obéissant  au  gré  de  la  pesanteur,  des  crampes  doulou- 
reuses s'y  manifestaient  assez  fréquemment,  surtout  pendant 
la  nuit.  Grâce  à un  traitement  énergique,  bains,  sulfate  de  qui- 
nine administrés  tous  les  jours,  application  fréquente  de  sang- 
sues derrière  les  oreilles,  emploi  même  de  l’électricité  près 
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d'une  plaie,  ce  qui  avait  produit  un  soulagement  immédiat,  le 
malade  avait  fini  par  se  rétablir  peu  à peu  ; ce  n’est  qu’au  bout 
de  trois  mois  que  l’état  de  son  toucher,  qui  avait  été  très-al- 
téré,  redevint  à peu  près  normal,  que  la  transpiration  qui  avait 
été  jusqu’alors  complètement  nulle,  reparut,  et  qu'il  retrouva 
la  conscience  d’une  solidarité  d'union  entre  ses  différents  mem- 
bres. La  vision,  qui  avait  été  rétablie,  mais  très-imparfaite- 
ment pour  un  seul  œil,  au  bout  de  huit  jours  après  l'accident, 
finit  par  revenir  aussi  pour  le  second  œil.  Enfin,  au  bout  de 
quatre  mois,  la  guérison  étant  bien  avancée,  le  traitement 
cessa,  et  le  rétablissement  finit  par  devenir  complet. 

Revenant  aux  cas  de  mort,  rien  n'est  plus  variable  que  les 
circonstances  qui  les  accompagnent.  Tantôt  l’individu  foudroyé 
est  tné  roide  sur  place,  le  mort  restant  dans  la  position  loti  il 
était,  assis,  debout  ou  àcheval  ; tantôt  il  est  lancé  à une  distance 
considérable.  Tantôt  la  foudre  déshabille  complètement  les  vic- 
times et  emporte  le  corps;  tantôt,  au  contraire,  elle  brûle, 
désorganise  le  corps,  et  laisse  intacts  les  vêtements.  Tantôt  le 
corps  du  foudroyé  semble  braver  les  lois  de  la  décomposition  ; 
tantôt,  au  contraire,  la  plus  rapide  et  la  plus  horrible  putré- 
faction s’empare  immédiatement  du  cadavre.  Les  mutilations 
chez  l’homme,  avec  séparation  de  parties  du  corps,  accom- 
pagnent rarement  la  mort  occasionnée  par  la  foudre;  sur  plu- 
sieurs centaines  d'observations  d’individus  foudroyés,  M.  Bou- 
din dit  n’avoir  rencontré  que  six  cas  de  mutilation  proprement 
dite;  mais,  dans  ces  six  cas,  se  trouvent  quatre  arrachements 
partiels  ou  totaux  de  la  langue.  La  proéminence  des  yeux  est 
citée  par  plusieurs  auteurs  comme  un  phénomène  qui  est  ob- 
servé fréquemment  sur  les  individus  foudroyés.  On  remarque 
aussi  quelquefois  sur  eux  un  petit  trou  au  crâne  et  même, 
mais  plus  rarement,  la  fracture  complète  de  la  partie  osseuse 
de  la  tète.  (Juant  aux  désordres  dans  les  organes  intérieurs, 
tels  que  les  poumons,  le  cœur,  les  intestins,  etc.,  ils  s’observent 
souvent,  soit  isolés,  soit  concurremment  avec  les  autres  affec- 
tions. Rien,  en  un  mot,  n’est  plus  variable  que  l'état  du  corps, 
après  la  mort,  chez  les  individus  frappés  par  la  foudre.  Cela 
tient,  en  grande  partie,  très-probablement,  à la  route  que  suit 
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l’électricité  dans  son  trajet  à travers  le  corps;  route  qui  elle- 
même  dépend  de  la  direction  suivant  laquelle  arrive  l’électri- 
cité, de  l'attitude  de  l’individu,  et  de  la  position  relative  de  ses 
membres,  à l’instant  même  où  la  foudre  le  frappe,  du  degré 
plus  ou  moins  grand  de  conductibilité  électrique  des  diverses 
parties  de  son  corps 1 et  de  ses  vêlements,  et  enfin  aussi  des  cir- 
constances extérieures  au  milieu  desquelles  il  se  trouve,  telles 
que  son  isolement  ou  son  rapprochement  d’objets  conducteurs 
ou  isolants.  Mais  tous  ces  éléments  qui  concourent  à la  produc- 
tion des  eflets  spéciaux  qui  accompagnent  le  phénomène  géné- 
ral, sont  presque  toujours  très-difficiles  à déterminer,  et  ne 
peuvent,  par  conséquent,  être  facilement  étudiés  en  vue  d’être 
expliqués. 

Une  question  intéressante  et  qui  n’est  pas  encore  résolue,  est 
de  savoir  comment  la  foudre  tue,  quand  du  moins  le  cadavre 
ne  présente  aucune  lésion  organique,  à laquelle  on  puisse  attri- 
buer indirectement  la  mort  de  l’individu  frappé.  M.  Brown- 
Séquard  , qui  s’est  beaucoup  occupé  de  ce  sujet , part  du 
principe  que  toute  cause  d’excitation  des  forces  nerveuses, 
musculaires,  etc.,  agit  de  manière  à diminuer  d’autant  plus  la 
quantité  de  ces  forces  qui  se  trouvent,  à un  moment  donné, 
chez  un  individu,'  que  cette  excitation  est  plus  énergique  ; tous 
les  faits  connus  démontrent  l’exactitude  de  cette  loi.  Il  en  res- 
sort que  la  foudre,  en  tant  que  cause  d’excitation  extrêmement 
puissante,  déterminera  la  dépense  de  toute  la  quantité  des 
forces  nerveuses,  musculaires,  etc.,  chez  les  individus  qu  elle 
frappera;  ces  forces  anéanties,  on  comprend  parfaitement  bien 
que  la  vie  doive  cesser  aussitôt,  parce  qu’aucun  des  actes  vitaux 
de  quelque  importance  ne  saurait  s accomplir  en  1 absence  de 
ces  forces.  Ainsi  donc  la  foudre  lue  en  épuisant  toute  la  quan- 
tité de  forces  dynamiques  que  possède  l’économie  animale,  ce 
qui  explique  la  mort  qui  a lieu  en  l absence  de  toute  lésion  vi- 

i fl  existe  certains  individus  qui  Jouissent  d’une  espèce  d'immnnlté  contre  la 
foudre,  ce  qui  tient  probablement  au  défaut  de  conductibilité  électrique  de  leur 
corps.  Le  même  fait  a été  observé  asnci  fréquemment  sur  les  personnes  placées 
dans  la  chaîne  qu’on  forme,  pour  faire  passer  la  décharge  d'une  bouteille  de 
U\dc.  cl  qui  ne  la  transmettent  pas. 

U» 

111. 
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sible  des  organes.  Celle  explication,  qui  s'applique  surtout  aux 
cas  de  mort  produits  par  le  choc  en  retour  nous  parait  devoir 
être  complétée  par  un  examen  un  peu  plus  précis  de  la  manière 
dont  la  foudre  peut  épuiser,  comme  le  dit  M.  Brown -Séquard, 
les  forces  dynamiques  de  l'économie  animale.  11  est  évident  que 
la  puissante  décharge  électrique  , sous  l’influence  de  laquelle 
se  trouve  le  corps  vivant,  imprime  à la  fois  aux  molécules  de 
tous  les  nerfs,  comme  à celles  de  tous  les  muscles,  uue  disposi- 
tion différente  de  celle  qu'elles  possèdent  sous  l’action  de  la 
force  vitale  et  analogue  à celle  qu'on  détermine  par  le  passage 
d’une  décharge  ou  d’un  courant  artificiels,  à une  partie  seule- 
ment des  muscles  et  des  nerfs.  La  généralité,  jointe  à l’inten- 
sité de  l’action  électrique,  dans  le  cas  où  elle  est  déterminée  par 
la  foudre,  doit  produire  à la  fois  une  suspension  momentanée, 
mais  générale,  de  l'exercice  de  la  force  vitale  et  une  désorga- 
nisation moléculaire  des  muscles  et  des  nerfs,  qui  empêche 
cette  force  de  repreudre  son  empire  a , et  par  conséquent 
la  fait  disparaître  définitivement , puisqu’elle  u'a  plus  de 
moyen  de  se  manifester.  La  putréfaction  qui  survient  si  vite 
dans  le  cas  qui  nous  occupe,  chez  les  individus  foudroyés,  est 
une  preuve  très-forte  en  faveur  de  l'explication  que  nous  ve- 
nons de  donner  j car  ce  qui  retarde  en  général,  après  la  mort, 
la  décomposition,  c’est  la  lutte  qui  existe  encore  quelque  temps 
entre  la  disposition  que  les  molécules  organiques  avaient  prise 
sous  l’influence  de  la  force  vitale  et  la  disposition  qu’elles  doi- 
vent prendre  quand  elles  n’obéissent  plus,  comme  les  molé- 
cules de  la  matière  inorganique,  qu’aux  forces  physiques  ordi- 
naires et  en  particulier  aux  forces  électriques  dont  elles  sont 
naturellement  douées.  Or,  cette  lutte  ne  peut  plus  exister  après 


' Tome  Ht,  page  149. 

* L'effet  île  la  foudre,  dans  le  cas  qui  août  occupe,  serait  bien  difficile  A com- 
prendre si  cc  n’était  pas  au  moyen  de  l'électricité  que  possèdent  les  molécules 
naturellement  bipolaires  de  l’organisme  vivant,  que  sc  fait  la  communication 
entre  les  centres  nerveux  et  les  différentes  parties  du  corps;  tandis  que,  ce 
principe  étant  admis,  on  conçoit  la  perturbation  que  doit  apporter  dans  l'exer- 
cice régulier  do  cette  communication  une  électricité  extérieure  aussi  forte  que 
celle  de  la  foudre. 
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la  mort  dans  les  individus  chez  lesquels  1’aclion  de  la  foudre  a 
été  directe  et  a par  conséquent  détruit  pour  toujours,  dans 
toutes  les  parties  de  leur  corps,  l’arrangement  déterminé  par 
l’influence  de  la  force  vitale,  pour  faire  prédominer  celui  qui 
ne  provient  que  de  l’exercice  des  forces  électriques,  ce  qui  en- 
traîne nécessairement  et  d’tjne  manière  immédiate  la  forma- 
tion de  nouveaux  composés  et  par  conséquent  la  décomposition. 
J1  n’en  est  plus  de  même  pour  les  individus  chez  lesquels 
l’action  mortelle  de  la  foudre  n’a  été  qu’indirecte  et  qui  ont 
succombé,  soit  à la  lésion  d'un  organe  essentiel,  soit  à une 
asphyxie,  comme  cela  peut  avoir  lieu  par  la  contraction  des 
muscles  respirateurs  quand  la  décharge  électrique  se  porte 
principalement  sur  ces  organes.  Dans  ces  cas,  en  effet,  la  pu- 
tréfaction arrive  beaucoup  moins  vite  et  est  précédée  de  la 
rigidité  cadavérique  qui  ne  se  montre  probablement  qu’un 
instant  dans  le  cas  précédent.  Rien  ne  semble  mieux  prouver 
que  les  faits  dont  nous  venons  de  parler,  l'exactitude  de  la 
théorie  que  nous  avons  donnée  sur  la  cause  physique  et  immé- 
diate de  la  décomposition  animale  qui  suit  la  mort,  décompo- 
sition qui  n’est  autre  chose  que  la  conséquence  de  l’exercice 
des  forces  physiques  et  en  particulier  électriques,  quand  les 
particules  qui  en  sont  douées  ne  sont  plus  sous  l'influence  de 
la  force  vitale 1 . 

L’électricité  atmosphérique  n’agit  pas  sur  l'homme  unique- 
ment par  la  foudre  ; il  suffit  simplement  que  le  temps  soit  ora- 
geux et  l’atmosphère  chargée  d’électricité  pour  qu'il  en  résulte 
un  effet  sur  l’organisme.  Les  individus  sains  et  bien  portants 

1 Un  travail  tout  récent  de  M.  Brown-Séquard  (Compte  rendu  de  l’Académie 
des  Sciences,  du  S octobre  1 8ST)  vient  tout  & fait  & l'appui  de  notre  manière  de 
voir,  en  montrant  que  les  contractions  musculaires  répétées  amènent  plus 
promptement  la  mort  complète  d’un  membre,  c'est-à-dire  la  disparition  de  l’ir- 
ritabilité musculaire,  l’appariUon  et  la  disparition  de  la  rigidité  cadavérique,  et 
llnalement  le  développement  de  la  putréfaction.  Et  en  effet  tout  ce  qui  donno 
aux  particules  des  muscles  une  position  forcée,  différente  de  celle  qu'elles  affec- 
tent naturellement  sous  l’action  de  la  force  vitale,  tend  à détruire  l'irritabilité 
musculaire,  qui  est  tout  à fait  indépendante  de  l'action  nerveuse  et  qui  est  inhé- 
rente à ta  vitalité  du  muscle,  et  à 1801111»  par  conséquent  la  décomposition,  ou  ce 
qui  revient  au  même,  la  putréfaction. 
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ressentent  un  malaise,  une  agitation,  une  pesanteur  difficile  à 
exprimer;  leur  système  musculaire  est  plus  paresseux;  les  in- 
dividus atteints  de  rhumatisme  sentent  se  rcuouveler  leurs 
douleurs;  les  névralgies  augmentent  d'intensité  ou  leurs  accès 
reparaissent.  En  général,  les  malades  atteints  d’une  affection 
chronique  ou  aiguë  éprouvent , à l’instant  d’un  orage , une 
aggravation  des  principaux  accidents;  ils  sont  plus  fatigués, 
plus  agités,  et  leur  état  fébrile  augmente.  Il  est  bien  probable 
que  ces  différents  effets  tiennent  à l’écoulement  d’électricité  qui 
se  fait  à travers  le  corps  pendant  les  temps  orageux,  écoule- 
ment qui,  ayant  lieu  à travers  tout  le  corps,  à travers  les  nerfs 
aussi  bien  qu'à  travers  les  muscles,  trouble  l’équilibre  qui  existe 
dans  l'état  normal  et  par  conséquent  doit  activer  ou  contra- 
rier certaines  fonctions  dépendantes  de  l’influence  nerveuse. 

Un  effet  indirect  de  l’électricité  atmosphérique  sur  l’orga- 
nisme est  la  production  de  l’ozone  en  plus  ou  moins  grande 
proportion  dans  l'atmosphère  et  l'influence  qui  en  résulte  sur 
l’économie  animale.  On  a assimilé  l’effet  de  l’ozone  à celui  du 
chlore;  par  conséquent,  c’est  surtout  sur  les  organes  respira- 
toires que  l'oxygène  à l’état  ozoné  agirait  ; d’où  l’on  a conclu 
que  la  présence  de  l’ozone  dans  l’atmosphère  pouvait  être  liée 
avec  certaines  affections  catarrhales  épidémiques,  telles  que  la 
grippe.  D’un  autre  côté  il  paraîtrait,  d'après  les  recherches  de 
quelques  médecins,  soit  en  Europe,  soit  aux  États-Unis,  que 
l’ozone  aurait  la  propriété  d’exercer  une  action  délétère  sur  les 
miasmes  et  que  sa  présence  dans  l'air  exercerait  par  là  une  in- 
fluence heureuse  sur  certaines  épidémies.  M.  Gaillard,  médecin 
à Charleslown  aux  États-Unis,  et  M.  Wolf,  à Berne  en  Suisse, 
ont  tous  les  deux  étudié  celte  question  sous  des  points  de  vue 
différents  et  ont  également  constaté  l'influence  très-prononcée 
de  l’ozone,  dont  la  présence  dans  l’air  ne  peut  être  due  qu’à 
l’électricité  atmosphérique,  et  non,  comme  on  l'a  cru  à tort,  à 
la  végétation. 

M.  le  docteur  Boeckel,  de  Strasbourg,  a fait  dans  cette  ville  des 
observations  régulières  ozonométriques  en  employant,  comme 
M.Wolf.  l’ozonomètre  de  Schcenbein,  savoir,  des  bandes  de  pa- 
pier recou \ertes  d’une  solution  diodure  de  potassium  dans  l’a- 
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midon.  Ou  expose  ces  baades  pendant  un  temps  assez  long 
(douze  heures)  à l'air  atmosphérique,  puis  on  les  plonge  dans 
de  l’eau  pure  pour  les  comparer  à une  échelle  passant  du  blanc, 
qui  est  le  0°  de  la  division,  au  violet  obscur,  qui  est  de  10°. 
Voici  un  tableau  curieux  d’observations  faites  comparativement 
à Berne  par  M.  Wolf,  et  à Strasbourg  pur  M.  Boeckel.  En  général, 
la  réaction  ozonométrique  est  plus  faible  à Strasbourg  qu’à 
Berne,  et  à côté  de  la  réaction  observée,  on  trouve  pour  Stras- 
bourg la  réaction  calculée  par  la  comparaison  des  moyennes 
de  l’année  de  Strasbourg  avec  celles  «le  Berne;  les  observations 
ont  été  faites  en  1 854. 


BERNE. 

STRASBOURG. 
Observé.  Calculé. 

llu  21  juin  au  16  juillet 

9,92 

7, SS 

7,54 

Du  17  juillet  au  12  août 

.>,31 

2,48 

4,04 

Du  13  août  au  4 septembre.  . . . 

S, 74 

2,30 

4,36 

Du  a septembre  au  30  septembre.  . 

. S 

5,12 

3,80 

Du  t"  octobre  au  25  octobre.  . . 

7,20 

6,52 

5,47 

On  remarquera  que  pendant  la  seconde  ei  la  troisième  période 
les  réactions  de  l’ozone  ont  présenté  à Strasbourg  une  faiblesse 
exceptionnelle  qui  justifie  l’hypothèse  du  docteur  Boeckel,  de  la 
liaison  qui  existe  entre  la  préseuce  du  choléra  et  la  diminution  de 
la  quantité  de  l'ozone  dans  l'atmosphère, car  ces  deux  périodes 
sont  celles  pendant  lesquelles  le  choléra  a sévi  le  plus  fortement 
à Strasbourg.  Dans  la  quatrième  période  le  choléra  avait  cessé  à 
Strasbourg  et  sévissait  à Arau  ; aussi  la  réaction  s’est  trouvée  lé- 
gèrement plus  faible  à Berne,  qui  est  très-rap pioché  d’Arau, 
qu’à  Strasbourg  ; puis  dans  la  cinquième  période,  où  les  disposi- 
tions au  choléra  oui  disparu  à Berne  comme  a Strasbourg,  la  ré- 
action ozonométrique  a reprisa  Berne  sa  supériorité.  Un  a pu  con- 
stater encore  que  le  minimum  a eu  lieu  à Berne  pour  les  réac- 
tions de  l’ozone,  en  même  temps  que  le  choléra  avait  à Arau  son 
maximum  d'intensité,  c’est-à-dire  du  12  au  16  septembre. 

Nous  n’msisterons  pas  sur  le  rapprochement  que  nous  venons 
de  signaler,  vuqu’il  aurait  besoin  d’un  plus  grand  nombre  d’ob- 
servations pour  recevoir  une  confirmation  positive.  Nous  nous 
bornerons  à remarquerque  l’influence  évidente  en  tout  casde  l’o- 
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zone  sur  l’organisme,  est  attribuée,  suivant  les  uns  à une  action 
indirecte  de  cet  agent  chimique  qui  détruirait  les  miasmes, 
comme  le  fait  le  chlore,  et  suivant  les  autres  à une  action  di- 
recte qui  déterminerait  certaines  dispositions  maladives,  soit  en 
augmentant,  soit  en  diminuant  d'intensité.  Quoiqu’il  en  soit,  le 
sujet  est  intéressant  et  montre  sous  combien  de  fortnes  diverses, 
les  unes  indirectes,  les  autres  directes,  l’électricité  atmosphé- 
rique peut  agir  sur  la  vie  animale. 

Agit-elle  également  sur  la  vie  végétale?  Depuis  l'abbé  Ber- 
tholonqui  a consacré  en  1783  un  ouvrage  entier  à l’action  sur 
les  végétaux,  de  l’électricité  aussi  bien  atmosphérique  qu'artifi- 
cielle, jusqu’aux  tentatives  faites  il  y dix  à douze  ans  en  Angle- 
terre sous  le  nom  d'électro-cullure  par  M.  Forster  et  M.  Solly,  pour 
activer  la  végétation  en  soutirant,  en  vue  de  l’amener  dans  le 
sol  au  moyen  de  tiges  métalliques,  l’électricité  atmosphérique, 
la  question  est  restée  indécise.  On  a prétendu  que  les  pluies  d’o- 
rage avaient  une  vertu  fertilisante  que  n’avaient  pas  les  pluies 
ordinaires;  on  a cru  trouver  que  la  germination  et  même  la 
végétation  étaient  activées  dans  le  voisinage  des  conducteurs  de 
paratonnerres  implantés  dans  le  sol . Mais,  d'un  autre  côté,  des 
expériences  comparatives  faites  sur  des  pièces  de  terrain  placées 
dans  des  conditions  autant  que  possible  exactement  semblables, 
les  unes  exposées  à l’action  de  l’électricité  atmosphérique,  les 
autres  soustraites  à cette  action,  n’ont  pas  donné  des  résultats 
bien  décisifs;  ce  qui  tientàce que, en supposantque l’électricité 
ait  une  influence,  il  y a tant  d'autres  causes  qui  en  ont  aussi, 
telles  que  la  température,  la  lumière  solaire,  indépendamment 
de  la  nature  du  sol  qui  est  rarement  identique  dans  deux  places 
différentes,  qu’il  est  bien  difficile  de  discerner  la  part  qui  peut 
. être  assignée  à l’électricité  atmosphérique.  Toutefois,  sans  nous 
exagérer  cette  part,  ne  se  pourrait-il  pas  cependant  que  les  végé- 
taux fussent  l’un  des  canaux  par  lesquels  s’opère  la  neutralisa- 
tion régulière  et  constante  de  l’électricité  négative  dont  le  glèbe 
terrestre  est  constamment  chargé,  avec  la  positive  que  les  va- 
peurs de  la  mer  apportent  dans  l’atmosphère.  Or,  cette  neutra- 
lisation qui  aurait  lieu  à travers  les  parties  humides  des  plantes 
devait  y exercer  une  action  chimique,  en  amenant  l’oxygène  et 
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les  principes  acides  dans  Ta  partie  du  végétal  en  contact  avec 
l’air  qui  servirait  d’électrode 1 , et  l’hydrogcne  ainsi  que  les 
principes  alcalins  dans  la  partie  evtrèine  des  racines  ou  plutôt 
dans  le  sol  qui  les  touche.  Mais  nous  abordons  ici  les  questions 
les  plus  délicates  de  la  physiologie  végétale  ; malgré  l’intérêt 
qu’elles  présentent,  nous  ne  pourrions  les  traiter  sans  dépasser 
les  limites  qui  nous  sont  imposées;  nous  devons  nous  borner 
à les  signaler  comme  pouvant  être  l'objet  de  recherches  inté- 
ressantes. 

1 Faraday  a montré  par  plusieurs  expérience*  <pie  l'air  peut  servir  d'electrode 
dans  les  décompositions  électro-chimiques,  opérées  par  les  décharges  de  l'élec- 
tricité ordinaire  (t.  Il,  p.  USG  et  387). 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre 

Galvani,  Voila,  Humboldl,  Aobih,  Matleucci,  Murianini,  Dubois-Reymond. 
— Voy ex,  pour  l'indication  de  leurs  travaux  sur  l’électricité  physiologique,  t.  il, 
p.  455,  et  t.  tu,  p.  88. 

Marianini.  — Cas  de  paralysie.  — Ann.  de  ch.  el  de  phys.  T.  liv,  p.  386. 

Nobili.  — Cas  de  tétanos. — Idem.  T.  xliv,  p.  GO. 

Matleucci.  — Idem. — Blbl.  unir.  T.  xv(l388),  p.  1 88.  — Phénomènes  de 
la  contraction  musculaire.  — Ann.  de  ch.  el  de  phys.  [K.  S.).  T.  xlvii,  p.  129. 

Helmholtz.  — Vitesse  de  propagation  de  faction  nerveuse.  — Ann.  de  ch.  et 
de  phys.  (N.  S.).  T.  xliii,  p.  367. 

A.-J.  Ducal.  — Coup  d'œil  historique  sur  les  applications  de  l'électricité  à la 
médecine.  — Arc  h.  des  sc.  phys.  (Bibl.  unie).  T.  xi.ii,  p.  5. 

Masson.  — Effets  physiologiques  des  courants  induits.  - Ann.  de  ch.  et  de 
phys.  T.  lxvi,  p.  36. 

Duchenne  de  Boulogne,  [le  docteur).— De  l’électrisation  localisée  et  de  son  ap- 
plication à la  physiologie,  à la  pathologie  et  à la  thérapeutique,  Paris,  1855. 
l fort  vol.  in-8.  — Plusieurs  Mémoires  dans  les  Archives  de  médecine,  et  le  Bul- 
letin général  de  thérapeutique. 

A.  Becquerel,  (le  docteur).  — Application  de  l’électricité  à la  thérapeutique, 
1 vol.  in-g,  1857. 

Bouvier  (le  docteur).  — Rapport  sur  l'électricité  médicale  & l'Académie  de 
médecine  ( Bulletin  de  l'Académie  de  médecine,  Paris,  1856,  t.  xxi,  p.  650  et 
suiv.). 

Remak.  — Action  physiologique  et  thérapeutique  des  courants.  — Compte 
rendu  de  l'Académie  des  Sciences.  T.  xliii,  p.  603  et  855. 

1 Le  sombre  des  Mémoires  dans  lesquels  sont  traitées  tes  applications  de  l'électricité  à la 
physiologie,  et  en  particulier  à la  thérapeutique,  est  si  considérable,  que  nous  nous  bornons  a 
indiquer  les  plus  importants  et  les  plus  récents,  renvoyant  pour  les  autres  ans  Traités  spé- 
ciaux sur  ta  matière,  dont  nous  donnons  également  l'indication. 
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Jacubowilsch. — Histologie  du  système  nerveux. — Compte  rendu  de  l'Aca- 
démie des  Scienees.  T.  ilv,  p.  50. 

Prévost  et  Dumas.  — Traitement  des  calculs  par  la  pile.  — Ann.  de  ch.  et  de 
phys.  T.  XXIII,  p.  205  et  334. 

Bonnet.  — Idem.  — Bibl.  «nie.  T.  lviii  (1835),  p.  391. 

Bence-Jones.  Idem.  — Phil.  trans.,  1833. 

Poey  et  Verynés.  — Extraction  par  la  pile  de  métaux  dans  l'organisme.  — 
Arch.  des  sc.  phys.  [Bibl.  uni»  ).  T.  xxviu,  p.  208. 

Petrequln.  — Guérison  des  anévrismes  par  l'électro-puncturc.  — Arch.  de 
l'ilect.  T.  v,  p.  485. 

Middeldorpf.  — Galvano-caustique.  — Compte  rendu  de  l’Académie  des 
Sciences.  T.  xun,  p.  618. 

PhUippeaux.  — Idem.  — Traité  pratique  de  la  cautérisation,  I vol.  in-8,. 
chez  J. -B.  Baillière,  1850. 

Jules  Regnauld.  — Idem.  — Idem. 

Boudin.  — Histoiro  physique  et  médicale  de  la  foudre  et  de  sC6  effets  sur 
l'homme  ( Annales  d’ hygiène  publique,  1854,  1855,  t.  il,  p.  395;  t.  in,  p.  *4 1 ; 
t.  iv,  p.  341}.  — Traité  de  géographie  et  de  statistique  médicales  et  des  mala- 
dies endémiques.  Paris,  1857,  2 vol.  ln-8, 1. 1,  p.  455. 

Wolf/.  — Influence  physiologique  de  l'otone,  brochure  in-8,  Berne,  1855. 

Gaillard.  — Idem,  Charlestown,  1856,  brochure  in-8. 

Bertholon.  — Electricité  des  végétaux,  1783,  I vol.  in-8. 

Walker.  — Electro-culture.  — Arch.  de  l’élect.  T.  v,  p.  535. 

Fyfe  et  Pcersall. — Idem — Arch.  des  sc.  phys.  [Bibl.  unie.).  T.  ii,  p.  292 
et  293. 
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$ 1.  Hrrhrrrho  récentes  ur  l'Indnctlon  électrostatique. 

l’eu  do  jours  avant  sa  mort,  Melloni,  dans  une  lettre  adres- 
sée à M.  Régnault  et  insérée  dans  les  romptes  rendus  de  l’Aca- 
démie des  Sciences’,  fit  connaître  une  nouvelle  théorie  de  l’in- 
duction électrostatique,  fondée  sur  le  principe  que  l’électricité 
induite  dans  la  partie  la  plus  rapprochée  du  corps  inducteur, 
et  de  nom  contraire  par  conséquent  à celui  de  l’électricité  de 
ce  corps,  est  complètement  dissimulée , c’est-à-dire  sans  mobi- 
lité et  sans  tension  si  ce  n’est  relativement  à l’électricité  induc- 
trice, tandis  que  l’électricité  libre  est  douée  de  ces  propriétés. 
Il  généralisait  ainsi  le  principe  qu’on  avait  plus  ou  moins  ad- 
mis dans  la  théorie  du  condensateur,  et  il  expliquait  la  diver- 
gence des  deux  pendules  placés  à chacune  des  extrémités  d’un 
cylindre  métallique  isolé  rapproché  d’un  corps  électrisé,  en 
attribuant  la  divergence  de  celui  des  pendules  voisin  du  corps 
électrisé  à l’attraction  exercée  par  l’électricité  de  ce  corps,  et 
non  à l'action  de  l’électricité  induite  qui,  suivant  lui,  étant 
toute  dissimulée , ne,  pouvait  produire  un  semblable  effet. 
M.  Riess  a heureusement  modifié  cette  expérience,  pour  mon- 
trer que  l’explication  de  Melloni  ne  saurait  être  admise.  Il 
place  au-dessus  et  très-près  d’une  sphère  électrisée  positive- 

* Nous  avons  résumé  sous  le  titre  à’ Appendice,  A la  On  du  troisième  et  der- 
nier volume  de  ce  Traité,  quelques  additions  aux  matières  traitées  dans  les  trois 
volumes,  qui  ont  pour  objet  de  compléter  les  sujets  sur  lesquels,  soit  par  omis- 
sion, soit  par  l’eitet  d'une  publication  postérieure  A la  nôtre,  nousavions  laissé 
quelques  lacunes.  Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  les  avoir  toutes  comblées  ; 
mais  du  moins  nous  avons  l'espoir  d'avoir  indiqué  les  points  les  plus  importants, 
parmi  ceux  que  des  travaux  récents  ont  signalés  à l’attention  des  physiciens. 

1 Compta  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XXXIX,  p.  117. 
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uieul  uu  conducteur  isolé,  cylindrique  et  vertical,  portant  vers 
ses  extrémités  de  petits  pendules  de  moelle  de  sureau.  Les 
deux  pendules  divergent,  celui  d’en  bas  plus  fortement  que 
celui  d'en  haut,  sans  qu’on  puisse  attribuer  sa  divergence  à 
l'action  de  l’électricité  de  la  sphère, *ar  cette  action  ne  peut 
être  évidemment  qu’une  force  verticale,  tandis  que  celle  qui 
fait  diverger  le  pendule  est  horizontale;  il  est  facile  d'ailleurs 
de  constater  que  les  deux  pendules  ont  une  électricité  con- 
traire. On  peut  s’assurer  également,  en  touchant  la  tige  in- 
duite avec  un  corps  conducteur  isolé  de  petite  dimension,  qne 
celle  des  électricités  qu'on  dit  être  dissimulée  n'a  pas  perdu  la 
propriété  de  passer  d’un  conducteur  sur  un  autre. 

S'il  n’y  a pas  d’électricité  dissimulée  dans  l’expérience  par 
laquelle  on  démontre  la  décomposition  de  l’électricité  naturelle 
d'un  corps  conducteur  isolé  par  l’inlluence  à distance  d’un 
corps  électrisé,  il  ne  doit  pas  y en  avoir  davantage  dans  les 
appareils  tels  que  le  condensateur  et  la  bouteille  de  Leyde,  au 
moyen  desquels  on  obtient  la  condensation  de  l’électricité. 
Cependant,  par  une  contradiction  incroyable,  la  plupart  des 
traités  de  physique,  qui  n’admettent  pas  d’électricité  dissimu- 
lée dans  le  premier  cas,  en  admettent  dans  le  second  ; et  ce- 
pendant il  n’y  a d’autres  différences  entre  les  deux  cas  que 
celles  qui  tiennent  à la  forme  et  à la  distance  des  deux  corps, 
dont  l'un  est  électrisé  et  l’autre  influencé.  M.  lliess  a bien  senti 
que  celte  contradiction  ne  pouvait  subsister;  aussi  a-t-il  donné 
une  nouvelle  théorie  du  condensateur,  qui,  ne  s'appuyant  pas 
sur  l’hypothèse  de  l’électricité  dissimulée,  ne  constitue  plus  un 
cas  d’exception  aux  lois  générales  de  la  distribution  de  l’élec- 
tricité et  aux  principes  établis  par  Æpinus,  Coulomb  et  Poisson 
sur  l’équilibre  de  l’électricité  à la  surface  des  corps  conduc- 
teurs Mais  le  problème  devient  alors  difficile  et  ne  comporte 
plus  une  solution  simple  et  générale  comme  dans  l'hypothèse 
de  l'électricité  dissimulée  ; c’est  en  contrôlant  au  moyen  de 
l’expérience  l’exactitude  de  la  formule  fondée  sur  celle  hypo- 
thèse que  M.  Ricss  a réussi  à en  démontrer  le  peu  de  fonde- 

1 Annalts  de  ctumie  tt  de  physique  (N.  S.),  t.  XLU,  p.  114  et  816. 
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ment.  Une  série  d’expériences  faites  avec  des  condensateurs, 
dont  les  plateaux  étaient  à différentes  distances  et  avaient  des 
surfaces  plus  ou  moins  grandes,  et  dans  lesquelles  le  plateau  qui 
ne  recevait  pas  l’électricité  communiquait  plus  ou  moins  par- 
faitement avec  le  sol,  ont  démontré  que  le  problème  du  con- 
densateur est  un  problème  complexe,  dépendant  de  toutes  les 
particularités  que  peut  offrir  la  disposition  des  appareils,  en 
un  mot  du  même  genre  que  tous  les  problèmes  relatifs  à la  dis- 
tribution de  l’électricité.  On  voit  qu'il  n’y  a pas  de  force  con- 
densante dépendant  uniquement  de  la  distance  des  plateaux, 
e u simultanément  de  leur  distance  et  de  leur  superficie.  U n’y 
a donc  pas  lieu  de  chercher  une  expression  simple  de  cette 

force,  ella  vérification  de  la  formule  ■ * ^ 1 devient  superflue. 

Néanmoins  M.  Riess  s’est  occupé  de  rechercher  un  moyen  exact 
et  commode  de  déterminer  la  quantité  m,  c’est-à-dire  le  rap- 
port de  deux  quantités  absolues  d’électricité  qui  s’accumulent 
sur  le  plateau  du  condensateur.  Il  a renoncé  au  procédé  qui 
consiste  à séparer  les  deux  plateaux,  et  à mesurer  les  densités 
électriques  en  des  points  semblablement  situés  sur  ces  deux 
plateaux , à cause  des  difficultés  qui  résultent  de  la  nécessité 
de  faire  très-rapidement  la  comparaison  de  deux  électricités  de 
nature  différente.  Il  a disposé  l’expérience  de  manière  à n’a- 
voir à comparer  que  des  électricités  de  même  espèce.  Pour  cela 
il  a pris  la  densité  de  l’électricité  en  un  point  du  plateau  col- 
lecteur avant  de  l’approcher  du  plateau  condensateur,  puis  il 
l’a  prise  encore  après  avoir  rapproché  les  deux  plateaux  l’un  de 
l'autre,  supprimé  la  communication  du  plateau  condensateur  / 

avec  le  sol,  et  réuni  les  deux  plateaux  par  un  arc  métallique 
isolé,  de  manière  à ce  qu’ils  ne  possédassent  plus  que  l’excès  de 
l’électricité  du  premier  sur  celle  du  second  ; il  a recommencé 
ensuite  l’expérience  en  maintenant  toujours  isolé  et  sans  com- 
munication avec  le  sol  le  plateau  condensateur,  de  façon  qu'il 
y avait  sur  ce  plateau  des  quantités  égales  des  deux  électricités 
contraires.  Ces  dernières  expériences  lui  ont  fourni  les  données 


> Vojei  tome  I,  page  583. 
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nécessaires  pour  calculer,  au  moyen  de  formules  très-simples, 
la  valeur  du  rapport  cherché. 

Le  principe  des  électricités  dissimulées,  généralisé  avec  rai- 
son, s'il  est  vrai,  par  Melloni,  a trouvé  des  défenseurs  habiles, 
parmi  lesquels  l’un  des  plus  ardents  et  des  plus  ingénieux  'st, 
sans  aucun  doute,  M.  Volpicelli.  'Le  savant  physicien  italien 
conclut  de  plusieurs  expériences,  que  nous  ne  pouvons  repro- 
duire ici  ',  que  l'électricité  induite  n’a  de  tension 
qmnl  ft  l'Alnotriaii»  inductrice,  et  que  par  conséquent,  pendant 
l'induction,  elle  ne  peut  ni  faire  diverger  les  électromètres,  ni 
produire  une  induction  sur  l'électricité  libre  de  signe  contraire, 
/ ni  se  neutraliser  avec  elle,  que  par  conséquent  cette  électricité 
— libre  doit  se  distribuer  sur  tout  le  corps  induit,  comme  si  celle 
qui  est  dissimulée  n'existait  pas,  en  obéissant  aux  lois  ordi- 
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naires  de  la  distribution  jointes  à l'influence  répulsive  exercée 
par  l’électricité  inductrice  qui  est  de  même  nature.  Parmi  les 
expériences  de  M.  Volpicelli,  nous  citerons  les  deux  suivantes 
qui  nous  paraissent  les  plus  simples  et  les  plus  concluantes  en 
faveur  de  sa  thèse,  surtout  la  seconde.  La  première  consiste  à 
disposer  vers  l'extrémité  du  cylindre  métallique  isolé  et  induit, 
le  bout  d’un  fil  conducteur  très-mince,  isolé  et  dirigé  perpen- 
diculairement à l’axe  du  cylindre,  dont  l'autre  extrémité  est  re- 
liée à un  éleclroscope.  Au  moyen  d'un  fil  de  soie,  ou  peut  mettre 
le  premier  bout  du  fil  facilement  en  contact  avec  la  surface  du 
cylindre  induit  dont  il  n'est  éloigné  que  d’un  demi-millimètre. 
C’est  avec  un  gros  cylindre  de  cire  d’Espagne  électrisé  par 
frottement,  qu'on  produit  l’induction  sur  le  cylindre  et  sur  le 
fil  en  les  mettaul  tous  les  deux  en  communication  avec  le 
sol  ; puis  on  interrompt  cette  communication  de  manière  à les 
isoler  tous  les  deux,  et  on  met  aussitôt  le  bout  du  fil  métallique 
en  contact  avec  le  cylindre  à l’aide  du  fil  de  soie;  l'électroscope 
ne  donne  aucun  signe  d’électricité,  d'où  M.  Volpicelli  conclut 
que  l'électricité  induite  n’a  pas  de  tension.  On  répète  la  même 


> Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences, t.  Xl.I,p.  653,  t.  XLIII,  p.lis, 
et  t.  XUV,  p.  9l  1 — Archives  des  sciences  physiques  (B.  unie.),  années  18S6 
si  m,;. 
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expérience  en  metlanl  le  fil  conducteur,  et  non  le  cylindre,  en 
communication  avec  le  sol  pendaut  l’induction;  puis,  après 
l'avoir  isolé,  on  met  son  extrémité  en  contact  avec  le  cylindre  ; 
à l’instant  l’éleclroscope  accuse  de  l’électricité  libre  semblable 
à celle  de  l’inducteur,  et  cela  quel  que  soit  le  point  de  la  sur- 
face du  cylindre  induit  qui  touche  te  bout  du  fil  conducteur; 
seulement  il  y a une  moindre  quantité  d’électricité  dans  l'ex- 
trémité du  cylindre  la  plus  voisine  du  corps  inducteur  que  dans 
celle  qui  en  est  la  plus  éloignée.  On  peut  faire  à celte  expé- 
rience l’objection  que  le  fil  conducteur,  qu’on  fait  communi- 
quer avec  le  cylindre  induit,  ne  peut  pas  être  considéré  comme 
un  simple  véhicule  de  l’électricité,  mais  que,  dès  qu’il  est  en 
contact  avec  ce  cylindre,  il  constitue  avec  lui  un  nouveau  sys- 
tème de  conducteurs,  dans  lequel  l’électricité  produite  par 
l’induction  de  la  cire  électrisée  doit  affecter  une  nouvelle  dis- 
tribution à laquelle  est  due  la  présence,  à l’extrémité  du  fil  en 
contact  avec  l’électroscope,  de  l’électricité  du  même  nom  que 
celle  de  l’inducteur.  La  seconde  expérience  de  M.  Volpicelli, 
que  nous  tenons  encore  à citer,  est  à l’abri  de  cette  objection  ; 
elle  consiste  à toucher  les  différents  points  de  la  surface  du 
cylindre  induit  avec  un  plan  d’épreuve  assez  petit  pour  qu’il 
puisse  se  confondre  avec  l'élément  de  surface  sur  lequel  on 
l’applique;  un  disque  de  cuivre  d’un  demi-centimètre  de  dia- 
mètre et  d’un  quart  de  millimètre  d’épaisseur,  fixé  avec  de  la 
cire  d’Espagne  à l'extrémité  d’un  tube  de  verre  très-mince, 
remplit  cette  condition.  Après  avoir  vérifié  qu’il  n’y  a pas  trans- 
port sensible  d’électricité  à travers  l’air,  entre  les  corps  induit 
et  inducteur,  vérification  toujours  nécessaire,  on  touche  avec 
le  petit  plan  d’épreuve  l’extrémite  du  cylindre  induit  la  plus 
voisine  de  l’inducteur,  et  on  trouve  l’électricité  semblable  à 
celle  de  l'inducteur;  on  eu  trouve  dans  tous  les  points  de  la 
surface  du  cylindre  induit  d’uu  bout  à l'autre;  d'où  l'on  con- 
clut que  l’électricité  induite  de  nom  contraire  à celle  de  l’in- 
ducteur n’a  pas  de  tension,  et  que  celle  de  même  nom,  qui  est 
libre,  est  distribuée  sur  toute  la  surface  du  cylindre  induit, 
comme  s’il  ne  possédait  point  d’autre  électricité.  Si  le  plan 
d’épreuve  est  de  grande  dimension,  il  se  charge  alors  d’électri- 
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cité  de  nom  contraire  à celle  de  l'inducteur,  ce  qui  tient  à ce 
qu’il  joue  lui-même  le  rôle  d’un  corps  induit  qui  garde  tou- 
jours, après  avoir  été  soustrait  à l’induction,  une  portion  de 
l’électricité  induite,  celle  de  même  nom  que  l’électricité  induc- 
trice s'étant  en  partie  dissipée  dans  l'air. 

Malgré  tout  ce  que  cette  dernière  expérience  présente  de 
spécieux  en  faveur  de  la  thèse  que  soutient  M.  Volpicelli, 
nous  avons  de  la  peine,  nous  en  convenons,  à comprendre  cet 
état  de  l’électricité  tel  qu’elle  peut  perdre  ses  propriétés  or- 
dinaires, sauf  à l'égard  de  l'électricité  des  corps  inducteurs, 
et  il  nous  en  coûte  de  renoncer  aux  lois  si  simples  et  si  géné- 
rales de  l'équilibre  des  forces  électriques,  telles  qu’elles  ont  été 
établies  par  Poisson.  Aussi  croyons-nous  que,  tout  en  prenant 
en  sérieuse  considération  les  expériences  si  remarquables  de 
M.  Volpicelli,  il  faudrait  les  varier  encore  en  les  étudiant  de 
plus  près,  en  vue  de  chercher  si  elles  sont  réellement  inconci- 
liables avec  l’ancienne  théorie  ; celle  du  plan  d’épreuve  en  par- 
ticulier mériterait  un  pareil  examen.  C’est  une  recherche  que 
nous  nous  permettons  de  recommander  à l’attention  des  phy- 
siciens, et  avant  tout  à celle  de  M.  Volpicelli  lui-mème  qui 
a ouvert  ce  nouveau  champ  d’investigations. 

Nous  ne  pouvons  pas  passer  sous  silence,  à l’occasion  de  l’in- 
duction électrostatique,  la  discussion  remarquable  qui  s’est  éle- 
vée entre  MM.  Riess  et  Faraday  sur  le  rôle  des  diélectriques  dans 
celle  induction  '.  M.  Faraday,  comme  nous  l'avons  dit,  n’ad- 
mettant pas  d'action  & distance,  estime  que  l'induction  s'opère 
par  l’intermédiaire  des  particules  isolantes  qui  séparent  le  corps 
induit  du  corps  inducteur,  et  en  particulier  par  l’intermédiaire 
des  particules  d'une  plaque  de  gomme  laque,  si  c'est  une  sem- 
blable plaque  qui  est  interposée.  Il  résulte  de  là  des  différences 
entre  les  divers  corps  isolants,  soit  diélectriques,  quant  à leur 
faculté  de  transmettre  l'induction.  Suivant  M.  Riess,  toute 
plaque  intermédiaire  entre  un  corps  inducteur  et  un  corps  in- 
duit, qu’elle  soit  d'une  substance  conductrice  ou  non,  est  im- 
médiatement chargée  par  l’induction,  des  deux  électricités  qui 


1 Archives  des  sciences  physiques  \li.  unie'.),  1.  WM,  p.  IX. 
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sont  disposées  d’une  certaine  manière  sur  les  deux  faces  de  la 
plaque.  La  distribution  des  deux  électricités  ne  peut  pas  être 
déterminée  d'une  manière  rigoureuse  dans  le  cas  de  la  plaque 
non  conductrice  comme  il  peut  l’être  dans  le  cas  de  la  plaque 
conductrice;  mais  il  n’en  résulte  pas  qu’il  y ait  une  différence 
essentielle  entre  l’action  d’un  corps  conducteur  et  celle  d’un 
corps  isolant,  relativement  à l’induction  électrostatique , quoi- 
qu’il soit  bien  évident  que  la  manière  dont  l'induction  se  pro- 
duit sur  une  plaque  conductrice  et  sur  une  plaque  non  con- 
ductrice ne  soit  pas  la  même  à tous  égards.  Les  deux  savants 
physiciens  invoquent  chacun  en  faveur  de  leur  opinion  une 
expérience  dans  laquelle  un  disque  de  gomme  laque  placé  sous 
l’influence  du  conducteur  positif  d’une  machine  électrique  et 
exposé  sur  celle  de  ses  surfaces  qui  n'est  pas  tournée  du  côté  du 
conducteur,  à l'action  de  la  flamme  d'une  lampe  à alcool,  se 
trouve  électrisée  négativement.  Mais  M.  Riess  remarque  avec 
raison  que  cette  expérience  est  très-complexe,  le  rôle  de  la 
flamme  d'alcool  étant  moins  simple  que  ne  le  suppose  M.  Fara- 
day, et  il  parvient  à expliquer  l’état  négatif  de  la  surface  ex- 
posée à la  flamme,  qui  d’après  la  théorie  de  l'induction  devrait 
être  positive,  sans  être  obligé  de  renoncer  à cette  théorie  et 
d’admettre  les  idées  de  M.  Faraday.  Nous  avons  déjà  remarqué 1 
qu’on  peut  concilier  le  principe  de  l’action  à distance  avec  les 
effets  obtenus  par  M.  Faraday  sur  l’influence  des  diélectriques, 
en  admettant  que  ces  derniers  se  polarisent  quand  ils  sont  pla- 
cés entre  deux  corps  chargés  d’électricités  contraires. 

$ 2.  Influence  des  ni-tlon*  mécanique*  Mar  l'aimantation. 

Nous  avons  parlé  déjà,  mais  en  très-peu  de  mots2,  des  expé- 
riences de  M.  de  Wertheim,  sur  l’influence  de  la  torsion  sur  le 
magnétisme;  mais  dès  lors  des  expériences  de  ce  savant,  d’un 
grand  intérêt,  sont  venues  compléter  son  travail*.  On  savait 

1 fT-aïc  I,  p»ee  1 1 fi 

’ Tome  I,  page  SIS. 

* Annale!  de  chimie  et  de  physique,  toinc  !..  p.  .ISS. 
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depuis  longtemps  que  les  actions  mécaniques  modifient  l’état 
magnétique  d’une  barre  de  fer  placée  sous  l’influence  de  la 
terre  ou  d’un  aimaut  quelconque.  Pour  expliquer  ces  faits,  on 
se  bornait  à dire  que  toute  action  mécanique  diminue  momen- 
tanément la  force  coercitive  d’un  aimant  et  permet  ainsi  aux 
molécules  qui  le  composent,  soit  d'obéir  plus  complètement 
aux  forces  extérieures  magnétisantes,  soit  de  revenir  à un  état 
plus  voisin  de  l’état  d’équilibre  ordinaire , lorsque  la  cause 
d’aimantation  a cessé.  C'est  en  effet  ce  qui  a lieu  d’une  manière 
générale;  mais  parmi  les  actions  mécaniques,  il  en  est  une,  la 
torsion,  dont  les  effets  sur  le  magnétisme  des  aimants  sont 
soumis  à des  lois  particulières.  M.  Wertheim,  dans  un  mémoire 
sur  les  effets  magnétiques  de  la  torsion  a fait  connaître  des 
faits  qui  établissent,  comme  nous  le  verrons,  des  rapports  nou- 
veaux entre  cette  action  mécanique  et  le  magnétisme  des  ai- 
mants sur  lesquels  on  l’exerce. 

L’appareil  de  M.  Wertheim  est  une  table  horizontale  sur 
laquelle  deux  mâchoires,  dans  lesquelles  s’encastrent  les  extré- 
mités de  la  barre,  peuvent  se  mouvoir  le  long  d'un  rail,  de  ma- 
nière à laisser  entre  elles  une  distance  voulue.  L’une  des  mâ- 
choires est  fixe  et  l'autre  est  centrée  sur  l’axe  d’une  grande 
poulie,  à la  circonférence  de  laquelle  deux  poids  équivalents 
agissant  à l’extrémité  d’un  même  diamètre,  l’un  directement 
de  haut  en  bas,  l’autre  de  bas  en  haut  à l’aide  d'une  poulie  de 
renvoi,  constituent  le  couple  de  torsion  ; dans  la  surface  anté- 
rieure de  la  roue  est  encastré  un  cercle  divisé  en  sixièmes  de 
degrés  sexagésimaux  et  les  angles  de  torsion  se  mesurent  au 
sixième  de  minute  près  au  moyen  d’un  vernier  fixe.  Avec  cet 
appareil,  ou  peut  tordre  la  barre  dextrorsum  ou  sinis/rorsum, 
mesurer  dans  chaque  cas  les  angles  des  torsions  temporaires 
ou  permauenles,  la  laisser  revenir  en  se  détordant,  à sa  position 
primitive  ou  enfin  la  maintenir  sous  une  torsion  temporaire 
fixe  qu’il  ue  faut  pas  confondre  avec  une  torsion  permanente. 

La  partie  de  l’appareil , qui  sert  à aimanter  la  barre  et  à 
étudier  les  variations  de  son  magnétisme,  se  compose  de  deux 
hélices  dans  l’axe  desquelles  on  la  place.  L’une,  inductrice,  est 
formée  d'uu  gros  fil  et  reçoit  le  courant  d'une  pile;  l'autre,  en 
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fil  plus  miner,  comprend  dans  son  circuit  un  galvanomètre  sen- 
sible. Toutes  les  variations  brusques  qu’éprouve  le  magnétisme 
de  la  barre  font  naître  des  courants  d'induction,  dont  la  direc- 
tion et  l’intensité  sont  mesurées  par  le  galvanomètre.  La  posi- 
tion de  l’hélice  induite  par  rapport  à la  barre  est  indifférente  ; 
mais  il  est  très-important  que  la  barre  aimantée  ne  présente 
pas  de  points  conséquents  ; elle  se  comporterait  alors  par  rapport 
au  galvanomètre  comme  deux  aimants  dirigés  en  sens  inverses 
et  développant  par  conséquent  des  courants  de  sens  con- 
traires. 

On  sait  que  le  fer  doux  et  l'acier  sont  deux  termes  extrêmes 
qui  n'existent  pas  en  réalité,  c’est-à-dire  qu’il  n'est  pas  de  fer 
doux  qui  ne  garde  un  peu  de  magnétisme,  ni  d'acier  qui  n’en 
perde  quand  la  cause  d'aimantation  vient  à cesser.  M.  Wer- 
theim  a dù  chercher  à distinguer,  dans  les  effets  de  la  torsion, 
la  partie  qui  se  rapporte  à l’aimantation  temporaire  de  celle 
qui  se  rapporte  à l’aimantaliou  permanente,  et  pour  cela  me- 
surer directement  le  magnétisme  permanent  des  barreaux  par 
le  nombre  des  oscillations  d’une  aiguille  aimantée. 

Dans  une  première  série  d’expériences  sur  des  barreaux  dif- 
férant par  le  degré  de  dureté  du  fer,  M.  Werthcim  a établi  les 
faits  suivants.  L'action  mécanique  de  la  torsion  ou  de  la  détor- 
sion ne  développe  pas,  à elle  seule,  le  magnétisme;  mais,  lors- 
qu’un barreau  est  placé  sous  une  action  magnétique  quelconque, 
les  torsions  rendent  le  fer  doux  capable  de  fixer  d’une  manière 
permanente  une  quantité  de  magnétisme  beaucoup  plus  consi- 
dérable que  si  son  équilibre  mécanique  n’avait  pas  été  dérangé. 
Voici  maintenant  le  fait  important;  dès  que  le  fer  a acquis  toute 
l’aimantation  temporaire  ou  permanente  qu’il  est  capable  d’ac- 
quérir sous  l'action  d’un  aimant  donné,  toute  torsion  qu’on 
exerce  sur  lui  fait  diminuer  son  aimantation  totale,  tandis  que 
la  détorsinn  correspondante  la  rétablit  Enfin,  si  l’on  soustrait 


> En  effet,  chaque  torsion,  dans  un  aena  ou  dana  un  autre,  développe  dana 
l’hélice  induite  un  courant  appelé  négatif  par  H.  Werlheiin.  c'est-à-dire  résul- 
tant d'une  désaimantation,  et  la  détorsion  correspondante  donne  an  courant 
égal  et  de  signe  contraire. 
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la  barra  à l’action  magnétique  extérieure,  les  torsions  on  détor- 
sions,  agissant  comme  tous  les  autres  ébranlements  mécaniques, 
détruisent  promptement  l'aimantation  temporaire,  mais  conti- 
nuent indéfiniment  à exercer  leur  effet  sur  l'aimantation  perma- 
nente qui  est  diminuée  par  les  torsions  et  rétablie  par  les  détor- 
sions. Les  expériences  deM.Wertheim,  répétées  sur  des  barreaux 
de  diverses  espèces,  lui  ont  montré  que  plus  le  fer  est  dur,  plus 
il  faut  de  torsions  pour  lui  faire  prendre  ou  perdre  sou  aiman- 
tation temporaire,  et  quant  à l’acier,  les  torsions  accélèrent 
bien  l’établissement  de  l’équilibre  magnétique,  mais  une  fois 
établi,  il  ne  peut  plus  être  dérangé  par  la  seule  torsion,  «ans 
l’aide  d’une  influence  magnétique. 

Dans  cette  première  série  d’expériences,  la  barre  n’était  sou- 
mise à aucune  torsion  ( zéro  mécanique ) au  moment  OÙ  l’on 
fermait  ou  ouvrait  le  circuit  magnétisant,  et  c’était  à partir  de 
cette  position  que  l’on  avait  appliqué  des  torsions  toujours 
assez  faibles  pour  pouvoir  être  considérées  comme  temporaires. 
On  a vu  que  le  résultat  de  ces  expériences  avait  été  la  coïnci- 
dence du  maximum  de  V aimantation  1 avec  la  position  du  zéro 
mécanique.  M.  Wertheim  a successivement  modifié  son  mode 
d’expérimentation  de  la  manière  suivante. 

1°-ün  commence  par  donner  à la  barre  une  torsion  tempo- 
raire quelconque,  [fuis  on  l’aimante;  en  répétant  alors  les  expé- 
riences précédentes,  on  retrouve  les  mêmes  phénomènes,  c’est- 
à-dire  que  tout  se  passe  comme  si  l’on  n’avait  exercé  la  torsion 
temporaire  qu’après  l’aimantation  de  la  barre.  Ainsi,  dans  ce 
cas,  nouvelle  coïncidence  du  maximum  d’aimantation  avec  le 
zéro  mécanique. 

2°  On  imprime  à la  barre,  avant  de  l’aimanter,  une  torsion 
permanente  quelconque,  et  on  trouve  que  cette  barre  ainsi  mo- 
difiée mécaniquement  ue  l’est  pas  sous  le  rapport  magnétique, 
et  que  le  maximum  de  l’aimantation  coïncide  avec  ce  nouveau 
zéro  mécanique. 

1 C'est-à-dire  de  la  position  de  la  barre,  qui  est  telle,  qu’en  la  tnrdimt  soit  à 
droite,  soit  à gauche,  son  magnétisme  diminue  et  rerterlent  ce  qu'il  était  par  le 
lad  des  détoT&ions. 
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3“  Pendant  que  le  fer  est  sous  l’action  du  courant  aimantant, 
on  applique  à la  barre  une  torsion  permanente;  ou  observe 
alors  le  déplacement  du  maximum  ou  une  rotation  du  maxi- 
mum dans  le  sens  de  la  torsion  permanente;  la  grandeur  de 
l’angle  varie  suivant  la  qualité  du  fer. 

4°  Pendant  que  la  barre  est  sous  l’action  d’une  torsion  tem- 
poraire, on  interrompt  le  courant  aimantant,  et  cette  interrup- 
tion produit  une  rotation  du  maximum  dans  le  sens  de  la 
torsion  temporaire;  l'angle  de  rotation  ne  dépasse  jamais 
l’angle  de  cette  torsion,  mais  il  en  est  d'autant  plus  rapproché 
que  le  fer  est  plus  doux. 

Eu  partant  de  ces  faits,  M.  Wertheim  s’est  d’abord  attaché  à 
montrer  que  l'hypothèse  de  la  force  coercitive  ne  suffit  pas  pour 
les  expliquer.  L explication  qu’en  adonnée  M.  Matteucci,  en  at- 
tribuant les  effets  magnétiques  de  la  torsion  aux  changements  de 
volume  qu'elle  produit  dans  les  barres,  ne  peut  pas  en  rendre 
compte,  dans  la  plupart  des  cas,  d’une  manière  satisfaisante. 
M.  Wertheim  a cherché  ensuite  à faire  rentrer  ces  faits  dans 
une  théorie  d'après  laquelle  le  magnétisme  serait  dû  à des  vibra- 
tions, et  où  la  coïncidence  de  leurs  phases,  détruite  parla  torsion 
et  rétablie  par  la  délorsiou  correspondante,  produirait  les  divers 
effets  dont  nous  avons  parlé. 

Il  nous  semble  que  ces  effets  peuvent  facilement  s’ex- 
pliquer daus  la  théorie  que  nous  avons  admise . et  qui  con- 
siste à partir  du  principe  que  les  molécules  du  fer  étant  na- 
turellement entourées  de  courants  électriques , l'aimantation 
n'est  que  le  résultat  d’une  action  extérieure  soit  électro-dyna- 
mique ou  magnétique,  qui  oblige  ces  courants  à se  disposer 
d'une  manière  régulière.  Les  actions  mécaniques,  et  en  parti- 
culier la  torsion  et  la  détorsion,  peuvent  faciliter  ou  contrarier 
l’action  maguétisanle  de  la  même  manière  que  le  plus  ou  moins 
de  frottement  qu’éprouve  un  courant  mobile  dans  son  mode 
de  suspension  empêche  plus  ou  moins  ce  conducteur  d’obéir  à 
l’action  d’un  courant  ou  d’un  aimant  fixe.  La  variation  de  con- 
ductibilité électrique  que  détermine  l’aimantation  dans  l’acier  et 
dans  le  fer,  suivant  M.  Thompson,  comme  nous  le  verrous  plus 
loin,  est  une  nouvelle  preuve  à ajouter  à celles  que  nous  avons 
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données  déjà  sur  le  changement  moléculaire  qui  accompagne 
l'uimanlntion.  cliangeuieul  qui  consisterait  à rapprocher  les 
pari  icules  dans  le  sens  perpendiculaire  à la  ligne  qui  joint  les 
pilles  magnétiques,  et  à les  éloigner  les  unes  des  autres  dans  la 
direction  de  cette  ligne. 

$ a.  ■nllui-Mri'  «le  I»  température  »ur  le  magnétisme. 

Nous  avons  indiqué  d’une  manière  générale,  dans  la 
troisième  partie  de  ce  Traité  que  l'élévation  de  la  tempéra- 
ture diminuait  et  même  linissait,  lorsqu'elle  était  très-consi- 
dérable, par  faire  disparaître  le  magnétisme  îles  barreaux 
aimantés.  Depuis  la  publication  de  notre  premier  volume,  deux 
physiciens  distingués,  M.  Dufour  ‘ et  M.  Wiedemann 1 *  3 se  sont 
occupés  de  ce  sujet.  C'est  le  résumé  de  leurs  recherches  que 
nous  donnons  ici. 

Pour  étudier  d'une  manière  exacte  la  manière  dont  se  com- 
porte le  magnétisme  des  aimants  à une  température  élevée, 
M.  Du  four  a placé  un  barreau  aimanté  dans  une  caisse  en  cuivre 
remplie  d'huile  et  chauffée  par  deux  lampes  à alrool  ; l’inten- 
sité magnétique  du  barreau  était  mesurée  par  une  aiguille 
aimantée  suspendue  librement  au-dessus  de  lui  et  mise  par 
divers  moyens,  hors  de  riiiiluerirc  calorifique  de  l’appareil.  Il 
a pu  constater  ainsi  qu  à line  température  eucore  bien  éloignée 
du  rouge,  les  aimants  ne  gardent  plus  qu'une  très-petite  frac- 
tion de  leur  force  primitive;  chauffés  au  rouge,  ils  ne  possèdent 
plus  de  polarité,  mais  celle-ci  reparaît  par  le  refroidissement. 
Ce  u'est  q u apres  avoir  été  chauffé  quatre  fois  jusqu'au  rouge 
vif,  qu'un  barreau  a fini  par  perdre  complètement  son  magné- 
tisme. Liutluence  de  la  trempe  a été  constatée  d’une  manière 
très  nette;  les  barreaux  d’acier  fortement  trempés  perdent  une 

1 Tome  I,  page  191 . 

* Archives  des  sciences  physiques  (B.  univ.),  t.  XXXI,  p.  105,  et  t.  XXXIV, 

(i.  5 6t  206.  i 

3 Archives  des  sciences  physiques  (B.  finie.),  I.  XXXV,  p.  «il. 
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proportion  moins  grande  de  leur  magnétisme,  lorsqu'on  le? 
porte  de  10e  à 250°  que  ceux  qui  ont  éprouvé  une  trempe 
plus  faible,  et  ils  en  recouvrent  aussi  une  moindre  proportion 
quand  un  les  refroidit.  En  général,  lorsqu'on-  chauffe  plusieurs 
fois  un  barreau,  la  variation  d’intensité  magnétique,  correspon- 
dant à une  meme  variation  de  température,  diminue  d'autant 
plus  rapidement  que  la  trempe  du  barreau  est  moins  forte,  et 
par  des  réchauffements  répétés  et  successifs  ou  affaiblit  ainsi 
plus  promptement  un  barreau  fortement  trempé  qu'un  autre  à 
trempe  plus  faible.  Eu  résumé,  il  résulte  de  cette  première 
série  de  recherches  que  la  loi  des  variations  de  l'intensité  ma- 
gnétique avec  la  température' doit  suivre  des  modifications 
pour  chaque  réchauffement  d’un  même  barreau;  d’ailleurs, 
pour  une  seule  et  même  expérience,  elle  parait  très-complexe, 
la  variation  d'intensité  du  magnétisme  étant  plus  grande 
entre  100°  et  200°  qu’entre  0°et  100°  ou  au-dessus  de  200°. 

Dans  les  formules  de  correction  relatives  à l'influence  de  la 
température  sur  le  magnétisme  des  aiguilles  aimantées,  on 
admettait  implicitement  que,  si  l'élévation  de  la  température 
produit  une  diminution  d’intensité  magnétique,  son  abaisse- 
ment doit  produire  une  augmentation.  Or,  d’après  les  expé- 
riences de  M.  Dufour,  il  faut  tenir  compte  de  la  température 
absolue  à laquelle  le  barreau  a été  aimanté,  et  un  changement 
de  température  dans  un  sens  comme  dans  l'autre,  à partir  de 
cette  limite,  produit  une  diminution  de  magnétisme,  aussi  bien 
par  refroidissement  que  par  réchauffement;  diminution  qui 
disparaît  plus  ou  moins  par  le  retour  à la  température  primi- 
tive d'aimantation.  Un  assez  grand  nombre  d’expériences  sem- 
blent confirmer  ce  fait  important  qui  peut  être  rapproché  du 
rapport  établi  par  M.  Wertheim,  entre  l'état  d'équilibre  mé- 
canique d'un  barreau  qu'on  aimante  et  son  maximum  d'ai- 
mantation. 

M.  'Wiedemann,  en  répétant  les  expériences  de  M.  Dufour,  a 
vérifié  qu’un  abaissement  de  température  au-dessous  de  celle  à 
laquelle  l'ai  nanlalion  a eu  lieu,  produit  en  effet  une  diminu- 
tion de  magnétisme;  mais  il  a trouvé  que,  si  l'on  continue  à 
faire  subir  au  barreau  des  variations  successives  de  tempéra- 
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ture,  il  rentre  biemêt  dans  la  loi  générale,  comme  M.  Dufour 
I a reconnu  plus  tard  lui-même,  et  que  le  degré  de  tempéra- 
ture à laquelle  le  barreau  a été  aimanté  n’influe  plus  sur  le 
sens  de  la  variation  de  l'intensité  magnétique.  Ce  qui,  par 
contre,  demeure  vrai  d’une  manière  absolue,  c’est  le  fait 
constaté  par  M.  Dufour,  que  les  variations  du  magnétisme 
d’un  barreau  aimanté  à une  température  plus  élevée  que  celles 
auxquelles  on  l’a  aimanté,  sont  plus  faibles  qu’elles  ne  seraient 
si  1 aimantation  avait  eu  lieu  à une  température  plus  basse.  U 
va  plus;  les  oscillations  thermométriques  font  promptement  ac- 
quérir au  barreau  une  insensibilité  à peu  près  complète  à de 
faibles  variations  de  température.  Sur  ce  point,  M.  Wiedemann 
ne  va  pas  tout  h fait  aussi  loin  que  M.  Dufour,  bien  qu’il  ait 
trouvé  aussi  que  des  barreaux  aimantés,  à 100°  chauffés  et 
refroidis  à plusieurs  reprises,  ne  gardaient,  sous  le  rapport 
rie  l’influence  de  la  température  sur  leur  magnétisme,  qu’une 
sensibilité  bien  moindre  que  les  barreaux  aimantés  à 0°  ex- 
posés aux  mêmes  variations  de  température.  Ce  dernier  fait 
est  d’une  importance  bien  grande  dans  le  choix  des  aiguilles 
dont  on  doit  se  servir  pour  les  observations  de  magnétisme  ter- 
restre, dans  lesquelles  on  cherche  l’étal  le  plus  convenable  pour 
diminuer  les  corrections  et  les  erreurs  dues  à la  température. 
Voici,  à cet  égard,  les  règles  à suivre  que  recommande 
M.  Dufour  : 

1°  Aimanter  à une  température  supérieure  à celles  dans  les- 
quelles les  observations  seront  faites. 

2°  Faire  varier  la  température  de  l’aiguille  un  grand  nombre 
de  fois  (de  20  à 30),  entre  la  température  d’aimantation  et  la 
température  minimum  à laquelle  on  pourra  être  exposé. 

3°  Chercher  la  correction  propre  à l’aiguille,  seulement  après 
lui  avoir  fait  subir  les  opérations  indiquées  ; correction  qui  se 
déterminera,  du  reste,  comme  on  le  jugera  convenable,  soit 
en  cherchant  le  vrai  coefficient  de  variation  pour  1 degré  de 
température,  soit  en  déterminant  une  ou  plusieurs  constantes 
empiriques,  suivant  le  genre  d’observations  qu’on  veut  entre- 
prendre. 
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S 4.  Théorie  de  IHndaettoii  électro-dynamique  de  H.  Felici1. 

Bans  le  chapitre  que  nous  avons  consacré  à l'induction  élec- 
tro-dynamique, nous  avons  dit  quelques  mots  des  théories  pro- 
posées par  plusieurs  physiciens  pour  l’explication  des  faits  qui 
s'y  rattachent, et  en  particulier  de  celles  de  Weber  et  de  Neu- 
mann. Ces  théories  ont  peut-être  l’inconvénient  de  s’appuyer 
moins  sur  les  faits  de  l’induction  elle-même  que  sur  ses  rap1 
ports  évidents,  il  est  vrai,  avec  les  actions  électro-dynamiques  ; 
elles  sont  jusqu'à  un  certain  point  l’expression  mathématique 
de  la  loi  de  Louz;  en  outre,  elles  n'embrassent  que  les  phéno- 
mènes de  l’induction  produite  par  le  mouvement  sans  les  rat- 
tacher à ceux  de  l’induction  par  l’ouverture  et  la  fermeture 
des  circuits.  M.  Felici  a fait  de  l’induction  électro-dynamique 
l’objet  de  ses  nombreuses  et  intéressantes  recherches;  il  s’est 
appliqué  à rassembler  le  plus  grand  nombre  possible  de  faits 
pouvant  donner  naissance  à uqe  théorie  mathématique  de  l'in- 
duction qui  se  déduisit  ainsi  de  l’expérience  seule.  La  méthode 
qu'il  a suivie  est  celle  qu’Ampère  a appliquée  à la  théorie  des 
actions  électro-dynamiques , et  l’ensemble  de  ses  recherches , 
dont  nous  ne  pouvons  donner  ici  qu'un  résumé  succinct , est 
destiné,  nous  le  pensons  , à jeter  du  jour  sur  cette  partiç  en- 
core si  peu  connue  et  si  peu  expliquée  de  l’électricité  dyna- 
mique. . 

M.  Felici  a commencé  par  étudier  les  lois  des  courants  in- 
duits produits  par  l'ouverture  et  la  fermeture  d'un  circuit 
voisin.  L'appareil  dont  il  a fait  usagé  est  un  cylindre  de  bois 
autour  duquel  on  enroule  un  61  de  cuivre  isolé  formant  un 
cercle  complet , et  dont  les  deux  bouts  tordus  ensemble  com- 
muniquent avec  un  galvanomètre  : c’est  le  circuit  induit.  A 
droite  et  à gauche,  à des  distances  égaies , sont  disposés  des 
conducteurs  semblables  formés  par  le  fil  qui  joint  les  pèles 
d’une  pile;  ce  sont  les  circuits  inducteurs  dans  lesquels  on  in- 
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troduil  un  rhéotome.  En  général , la  méthode  de  M.  Felici  con- 
siste à faire  agir  simultanément  les  deux  inducteurs,  de  façon 
que  leurs  effets  étant  contraires , l’absence  de  courant  induit 
constate  leur  égalité.  Le  fait  que  les  conducteurs , à partir  du 
cylindre,  sont  enroulés  ensemble,  permet  de  rapporter  les  effets 
étudiés  aux  cercles  seulement. 

L'intensité  des  courants  induits  est  indépendante  de  la  ua- 
ture  des  circuits.  11  suffit  pour  cela  de  remplacer  un  des  an- 
neaux de  cuivre  par  uu  anneau  de  zinc,  etc.,  et  de  constater 
que  l’aiguille  du  galvanomètre  est  toujours  au  0*. 

L’intensité  des  courants  induits  est  proportionnelle  à celle  des 
courants  inducteurs.  On  remplace  un  deâ  anneaux  inducteurs 
par  un  anneau  formé  de  n iils  égaux;  l’action  inductrice  de  ce 
système  est  égale  à celle  de  l’autre  anneau  unique,  c’est-à-dire 

K 

que  l’action  inductrice  de  n courants  égaux  chacun  à — est 

égale  à celle  d’un  courant  égal  à leur  somme  K.  On  peut  véri- 
fier d’une  manière  analogue  que  l’intensité  des  courants  in- 
duits est  indépendante  de  la  section  des  fils  qui  composent  les 
circuits. 

M.  Felici  a pu  facilement,  au  moyen  de  ce  même  appareil, 
étendre  au  cas  des  courants  induits  le  théorème  des  courants 
sinueux  , soit  quant  au  circuit  inducteur,  soit  quant  au  circuit 
induit,  et,  en  s’appuyant  sur  cette  généralisation,  déterminer 
la  forme  générale  de  la  formule  algébrique  qui  exprime  la 
force  éleclromotrice  induite  dans  un  élément.  Un  cas  parti- 
culier d’équilibre  a permis  à l’auteur  de  déterminer  l’une 
des  constantes  qui  y entre;  l’autre  reste  indéterminée,  et  sa 
valeur  ne  peut  être  obtenue  qu’en  expérimentant  sur  des  cir- 
cuits ouverts,  seul  cas  du  reste  oit  la  partie  de  la  formule  dans 
laquelle  elle  entre  ne  disparaisse  pas. 

Après  avoir  ainsi  exprimé  d’une  manière  générale  la  force 
éleclromotrice  des  courants  induits  par  l’ouverture  et  la  fer- 
meture des  courants  inducteurs,  l’auteur  s’est  proposé  de  rat- 
tacher à cette  théorie  la  production  des  courants  induits  par  le 
mouvement,  et  il  pense  avoir  établi  le  théorème  suivant  : 

Le  courant  induit  développé  dans  un  conducteur  par  la  fer- 
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meture  d'un  circuit  dans  une  position  A , est  égal  à la  somme 
des  courants  induits  qui  s’y  développent  en  amenant  le  circuit 
fermé  d’une  position  suffisamment  éloignée  à la  position  A , et 
plus  généralement  la  somme  des  courants  induits,  produits  par 
le  mouvement  du  courant  île  B en  A,  est  égale  «à  la  différence  des 
courants  induits  développés  par  la  fermeture  du  circuit  suc- 
cessivement dans  les  deux  positions  A et  B. 

Les  expériences  sur  lesquelles  repose  ce  théorème  montrent 
la  proportionnalité  des  quantités  dont  l'auteur  énonce  l’égalité, 
et  elles  nous  paraissent  avoir  besoin  d’être  étendues  à des  cas 
plus  généraux,  et  peut-être  en  même  temps  plus  simples.  Quoi 
qu’il  en  soit,  ce  théorème  admis  donne  le  moyen  de  calculer  les 
forces  électromotrices  induites  par  un  mouvement  quelconque, 
et  ces  formules  sont  d’accord  avec  celles  de  MM.  Weber  et  Neu- 
mann. 

M.  Felici  a ensuite  abordé  le  cas  des  circuits  induits  ouverts 
qui  donne  lieu  aux  phénomènes  connus  sous  le  nom  d'induc- 
tion unipolaire  ou  axiale , étudiés  déjà  par  Faraday,  puis  par 
MM.  Weber  et  Matteucci.  On  sait  qu'un  aimant  cylindrique , 
c’est-à-dire  dont  le  magnétisme  est  supposé  symétriquement 
distribué  tout  autour  de  son  axe,  peut  produire,  en  tournant 
autour  de  cet  axe  même,  des  courants  induits,  mais  à la  condi- 
tion que  les  circuits  dans  lesquels  ils  se  développent  aient  une 
portion  en  mouvement  ; en  d’autres  termes , on  trouve  exacte- 
ment ici  la  réciproque  des  lois  de  la  rotation  d’un  courant  par 
un  aimant,  c’est-à-dire  que  toutes  les  fois  que  l’aimant  produi- 
rait une  action  sur  le  courant,  le  mouvement  du  circuil  pro- 
duit un  courant.  Ce  genre  d’induction,  qui  diffère  de  l’induc- 
tion ordinaire,  en  ce  qu'on  ne  voit  pas  de  changement  relatif 
de  position  entre  le  circuit  et  l’aimant,  se  rattache,  quant  à ses 
lois,  à l'induction  ordinaire  par  l'expérience  suivante  que 
M.  Matteucci  cite  le  premier,  et  qui  a été  reprise  avec  plus  de 
rigueur  par  M.  Felici.  On  a un  électro-aimant  cylindrique  et 
un  disque  métallique  disposé  perpendiculairement  à l'axe  du 
cylindre  avec  son  centre  sur  cet  axe.  Des  deux  fils  du  galvano- 
mètre, l’un  communique  avec  le  disque  ; quant  à l'autre,  dont 
la  surface  doit  être  recouverte  de  soie,  on  eu  forme  uue  spirale 
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que  l’on  dispose  de  manière  qu'il  ne  s’y  développe  pas  de  cou- 
rant induit,  lorsqu’on  ferme  le  circuit  qui  aimante  l'électro- 
aimant.  Si  l’on  fait  maintenant  décrire  rapidement  à l'extré- 
mité mise  à nu  de  ce  dernier  fil  une  courbe  quelconque  sur  le 
disque,  en  ayant  soin  que  le  fil  de  la  spirale  se  superpose  exac- 
tement sur  la  courbe  décrite  par  son  extrémité , l’aiguille  du 
galvanomètre  reste  au  O*.  Or,  la  partie  du  fil  qui,  parlant  d’une 
position  dans  laquelle  il  n’y  a pas  de  courant  produit  par  la 
fermeture  du  circuit  de  l’électro-aimant,  va  se  placer  sur  le 
disque,  donne  lieu  à un  courant  dont  l’intensité  peut  se  calcu- 
ler par  la  méthode  ci-dessus  mentionnée;  mais,  d'un  autre  côté, 
le  glissement  du  bout  du  fil  sur  le  disque  en  présence  de  l'ai- 
mant produit  un  courant  de  sens  contraire  et,  d’après  le  résultat 
de  l’expérience,  on  voit  que  son  intensité  est  la  même  que  celle 
du  premier,  et  l’on  en  conclut  d’une  manière  générale  que  le 
courant  développé  par  le  glissement  de  l’extrémité  du  galvano- 
mètre est  égal  à celui  qu’il  produirait  dans  ce  même  fil  placé 
sur  la  courbe  décrite,  par  la  fermeture  du  circuit  de  Pélectro- 
aimant. 

Nous  n’avons  parlé  que  des  recherches  de  M.  Felici  sur  les 
circuits  filiformes;  il  a étendu  sa  théorie  aux  corps  à trois  di- 
mensions , en  considérant  chaque  point  comme  le  siège  d’une 
force  électro-motrice  produisant  un  courant  élémentaire  qui 
se  diffuse  dans  le  corps  tout  entier.  M.  Felici , en  appliquant 
le  calcul  au  disque  tournant  dans  l’action  d’un  aimant,  est  ar- 
rivé à des  résultats  conformes  à ceux  qu’a  signalés  M.  Mat- 
teucci  dans  son  étude  spéciale  sur  ce  cas  de  l’induction. 

§ 8.  Perfectionnement»  apporté» aux  appanlia É’iaMnttn. 


L’induction  électro-dynamique  est,  depuis  quelques  années, 
l'objet  de  nombreuses  et  intéressantes  recherches  et , depuis  la 
publication  de  notre  premier  volume  dans  lequel  nous  avons 
traité  cette  branche  de  l’électricité,  on  est  parvenu  à quelques 
résultats  nouveaux  dont  nous  croyons  utile  de  donner  ici  l’ana- 
lyse. 
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Nous  avons  donné  la  description  complète 1 de  l’appareil 
RuhmkorfF,  y compris  les  perfectionnements  apportés  par 
M.  Fizeau,  consistant  en  un  condensateur  dont  les  deux  lames 
communiquent  avec  les  extrémités  du  01  inducteur;  mais  cet 
appareil,  quelque  simple  qu’en  paraisse  la  théorie,  donnait  lieu 
souvent  h des  difficultés  par  la  manière  dont  il  fonctionne  dans 
certaines  circonstances.  Les  recherches  récentes  de  M.  Poggen- 
dorff2  ont  fait  disparaître  ces  difficultés,  et  l'analyse  complète 
de  cequi  se  passe  dans  l’appareil  Ruhmkorff  a de  plus  l’avantage 
de  montrer  d’une  manière  logique  quelle  est  la  meilleure  dis- 
position  à donner  aux  diverses  pièces  qui  le  composent.  Voici 
les  principaui  résultats  de  ce  travail. 

La  construction  de  l’hélice  inductrice  ne  donne  lieu  à aucune 
observation  importante.  L’hélice  induite  n’est  généralement 
pas  construite  d’une  manière  convenable,  en  ce  sens  qu’elle  est 
formée  d’un  grand  nombre  de  couches  superposées  et  que  les 
deux  extrémités  du  fil  se  trouvent  sur  le  même  bout  de  l’hélice,  ce 
qui  fait  que  le  développement  des  deux  tensions  qui  y sont  con- 
traires et  les  plus  grandes  possibles,  est  nécessairement  contra- 
rié. Le  meilleur  moyen  pour  diminuer  cet  inconvénient  est  de 
diviser  l’hélice  en  hélices  partielles  composées  chacune  d’un 
nombre  impair  de  couches,  ce  qui  fait  que  pour  chacune  les 
deux  extrémités  du  fil  sont  aux  deux  bouts  opposés.  En  outre, 
M.  Poggendorff  pense  qu’il  y aurait  avantage  à remplacer  le 
vernis  solide  par  un  liquide  isolant,  car  une  étincelle  partant 
entre  deui  spires  voisines  ne  détruirait  l’isolement  que  d’une 
manière  temporaire. 

L’interrupteur  est  ordinairement  mis  en  mouvement  par  le 
faisceau  des  fils  de  fer  qui  se  trouve  dans  les  hélices.  Il  est 
avantageux  de  faire  de  cet  interrupteur  une  pièce  distincte  mise 
en  mouvement  par  un  électro-aimant  particulier.  M.  Poggen- 
dorff s'est  servi  de  deux  interrupteurs  différents,  dont  l’un  pro- 
duisait l’interruption  du  courant  à l’intérieur  d’un  liquide  iso- 

‘ Tome  I,  piige  395. 

* PoggendorIT,  Annale n,  t.  XCIV.  p.  289.  Annale i de  chimie  eide  physique, 
t.  XLIV.p.  375. 
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lant,  et  l’autre  consistait  en  un  électro-aimant  tournant  sous 

l’action  d’un  aimant  en  fer  à cheval. 

Le  condensateur,auquelM.Poggendortf  donne  la  préférence, 
est  composé  d une  feuille  de  mira  recouverte  d’étain  sur  les 
deux  faces;  la  différence  d’action  des  condensateurs  résultant 
de  la  différence  de  leur  surface  ne  se  fait  sentir  que  lorsque  l’on 
se  place  dans  des  conditions  telles  que  l'extra-conrant  dans  le 
fil  inducteur  soit  énergique,  c'est-à-dire  lorsqu’on  fait  usage 
d’un  grand  nombre  d’éléments  et  d’un  fil  long  et  tin. 

On  peut  distinguer  dans  le  mode  d’actioq  de  l’appareil  trois 
cas  différents. 

Premier  cas.  Le  circuit  induit  étant  fermé  par  un  conduc- 
teur solide  ou  liquide,  il  s’y  développe  des  courants  de  direc- 
tions alternativement  contraires;  les  courants  de  directions 
opposées  sont  égaux  eu  quantité,  mais  différents  en  durée. 

Deuxième  ran.  Les  deux  extrémités  du  fil  induit  sont  sépa- 
rées par  de  l’air  ou  par  un  gaz  quelconque.  Il  arrive  alors  que 
le  courant  induit  direct  est  le  seul  qui  se  développe  et  que  l’hé- 
lice induite  présente  deux  pôles  bien  définis.  Ko  effet,  les  extré- 
mités du  til  induit  étant  trop  éloignées  pour  qu’il  se  développe 
des  étincelles,  si  l’on  approche  un  électroscope  de  l’une  de  ces 
extrémités,  il  se  charge  d’électricité  d’une  nature  constante  et 
dont  le  signe  indique  qu  elle  résulte  du  courant  induit  direct. 
En  outre,  en  rapprochant  les  extrémités  du  fil  de  façon  à pro- 
duire des  étincelles,  on  constate  soit  à l’aide  du  galvanomètre, 
soit  par  des  procédés  électro-chimiques,  qu’elles  sont  dues  au 
courant  direct. 

Cette  différencedans  la  tension  des  deux  courants  induits  peut 
s’expliquer  de  la  manière  suivante.  Au  moment  où  le  circuit 
se  ferme,  l’extra-courant  qui  s’y  produit  diminue  la  tension  du 
courant  induit  inverse  ; on  peut  placer  le  courant  induit  direct 
dans  des  conditions  apalogues,  en  faisant  passer  le  courant 
principal  à travers  un  seul  des  fils  de  l’hélice  inductrice  et  en 
réunissant  les  deux  extrémités  du  second  ; le  courant  induit 
dans  ce  second  fil  réagit  alors  sur  l'induit  direct  au  point  de 
faire  disparaître  toute  étincelle. 

M.  Poggendortf  a fait  quelques  expérieuees  en  plongeant 
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l’appareil  interrupteur  dans  un  liquide  et  en  supprimant  le 
condensateur.  Dans  des  liquides  très-conducteurs,  on  n'obtenait 
que  de  faibles  étincelles  à cause  de  l’influence  de  l’extra-courant 
qui  pouvait  librement  s'établir.  Avec  des  liquides  complète- 
ment isolants,  les  étincelles  étaieul  également  faibles,  car  alors 
l'appareil,  dépourvu  de  condensateur,  fonctionnait  comme  dans 
l’air;  mais  avec  des  liquides  mauvais  conducteurs,  l'alcool, 
l'eau  distillée,  les  étincelles  étaient  très-fortes,  le  liquide  jouant 
ici  le  rôle  de  condensateur. 

Ces  expériences  ont  conduit  M.  Poggeudortf  à placer  l’in- 
terrupteur dans  de  l’air  raréfié  h une  pression  de  3 à 4 mil- 
limètres de  mercure.  Les  étincelles  d’induction  sont  devenues 
tout  aussi  fortes  que  par  l’emploi  du  condensateur;  cependant 
les  étincelles  toujours  très-fortes  qui  se  produisent  dans  l’ap- 
pareil interrupteur  altèrent  prompteineut  les  surfaces  métal- 
liques. 

Troisième  cas.  Les  extrémités  du  til  induit  sont  séparées  par 
un  milieu  isolant  solide  ou  liquide.  Si  les  extrémités  du  circuit 
induit  sont  des  fils  de  grosseur  ordinaire,  il  ne  se  produit  aucun 
phénomène;  mais  s'il  est  terminé  parties  plaques  d'une  certaine 
étendue  séparées  par  la  lame  non  conductrice,  ce  condensateur 
se  charge  sous  l'influence  de  chaque  courant  induit  et  se  dé- 
charge immédiatement  par  le  fil  induit  lui-méme.  On  ne  peut 
constater  aucune  accumulation  d’electricité  sur  les  plaques,  et 
l'on  entend  des  bruits  qui  indiquent  le  passage  continuel  de 
l'électricité  dans  un  sens  et  dans  l’autre  entre  les  plaques  et  la 
lame  isolante. 

Si,  en  môme  temps  que  les  extrémités  du  fil  induit  commu- 
niquent avec  un  condensateur,  on  fait  communiquer  ses  deux 
armatures  avec  deux  boules  ou  deux  poiutes  rapprochées  l’une 
de  l'antre,  il  passe  entre  ces  deux  boules  des  étincelles  plus 
fortes  que  les  étincelles  ordinaires  induites,  ce  qui  provient  de 
ce  (pue  le  condensateur  chargé  par  le  courant  induit  se  décharge 
presque  totalement  par  ces  boules  à cause  de  la  grande  résis- 
tance du  fil  induit. 

Le  moyeu  d’augmenter  la  puissance  de  l’appareil  Ruhmkorff 
a élé  aussi  l’objet  des  recherches  de  M.  Foucault,  qui  a eu  l’in— 
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geuieuse  idée  «le  faire  fonctionner  simultanément  plusieurs 
appareils  à la  fuis  1 . Eu  effet  l'obstacle  qui  s’oppose  toujours  à 
l'augmentation  «le  l'énergie  des  étincelles  induites  est  la  diffi- 
culté d'interrompre  instantanément  le  courant  inducteur, 
difficulté  qui  croit  à mesure  que  celui-ci  devient  plus  intense  et 
le  fil  conducteur  plus  long.  Or,  si  l’on  arrive  à disposer  plu- 
sieurs machiues  inductrices  de  façon  à fonctionner  d’une  ma- 
niéré parfaitement  concordante,  l’étincelle  de  l’extra-courmil 
dans  chacune  d’elles  ne  sera  pas  plus  ferle  que  si  elle  fonc- 
tionnait seule,  et  la  puissance  du  courant  induit  sera  augmentée 
proportionnellement  au  nombre  des  appareils. 

M.  Foucault  a réussi  à obtenir  la  concordance  de  deux  appa- 
reils de  la  manière  suivante.  Le  courant  partant  du  pôle  positif 
de  la  pile  pénètre  en  se  bifurquant  dans  les  bobines  inductrices; 
chacun  des  courants  partiels  traverse  un  interrupteur,  puis  ils 
se  réunissent  pour  revenir  au  pôle  négatif;  de  celle  façon  les 
deux  machines  sont  indépendantes  l’une  de  l’autre,  mais  il  suffit 
de  réunir  les  deux  circuits  partiels  par  un  conducteur  commu- 
niquant de  part  et  d’autre  avec  le  fil  inducteur  entre  la  bobine 
et  l’interrupteur;  l’accord  s’établit  alors  et  le  système  fonctionne 
avec  la  puissance  d’une  machine  double.  Les  étincelles  induites 
sont  bruyantes,  sinueuses  et  longues  de  16  à 18  millimètres. 
Eu  opérant  avec  deux  machines  il  faut,  pour  maintenir  l’isole- 
ment du  fil  induit,  établir  les  communications  de  telle  sorte 
que  les  tensions  positives  et  négatives  s’accumulent  aux  extré- 
mités externes  et  libres  du  conducteur;  en  opérant  avec  un  plus 
nombre  d'appareils,  cet  isolement  offrirait  d’assez  grandes  diffi- 
cultés. 

M.  Foucault  a ajouté  un  nouveau  perfectionnement J à l’ap- 
pareil d'induction  de  Uuhmkorif  en  en  employant,  comme  je  l’a- 
vais déjà  fait 3,  le  mercure  comme  interrupteur,  mais  bd  recou- 
vrant sa  surface  d’une  couche  d’alcool  pour  prévenir  son  oxyda- 
tion qui  résulterait  de  la  chaleur  produite  dans  l’air  par  la  forte 

1 Comptes  rendus  de  l’Académie  des  Sciences,  t.  XI  II,  p.  ? i &.  Archives  des 
sciences  physiques  et  naturelles,  t.  XXXI  de  la  4*  série,  p.  243. 

* Compte  rendu  de  t" Académie  des  Sciences,  t.  XMll,p.  44. 

> Tvmc  1,  page*  298  et  389. 
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étincelle  de  l'exlra-?<iouranL.  Une  lame  élastique  en  cuivre,  re- 
courbée et  terminée  par  une  pointe  de  platine,  vient  fermer 
une  soixaotaiue  de  fois  par  seconde  le  circuit  inducteur  en  pé- 
nétrant par  celle  pointe  un  plus  moins  grand  nombre  de  fois 
dans  le  mercure.  Le  contact  qui  s’établit  alors  n’en  est  pas 
moins  parfait,  malgré  sa  courte  durée;  ces  contacts  se  succè- 
dent à des  époques  régulièrement  distribuées  dans  le  temps, 
ainsi  qu’on  peut  en  juger  par  la  persistance  du  son  rendu,  qui 
est  le  même  que  celui  que  rend  la  série  d'étincelles  qui  éclatent 
aux  extrémités  du  lil  induit.  Lorsqu'on  a plusieurs  machines 
on  les  réunit  par  paire;  on  supprime  les  marteaux  qu'on  rem- 
place par  des  conducteurs  à demeure;  on  réunit  les  deux  bis 
inducteurs  à la  suite  l'un  de  l'autre  et  l'on  introduit  dans  le 
circuit  l’interrupteur  accompagné  du  condensateur  d'extra- 
courants. Par  précaution,  chaque  mackiue  doit  conserver  ses 
bis  de  décharge  écartés  à distance  normale  ; elles  conservent 
aussi  chacune  leurs  commutateurs  qui  servent  à diriger  respec- 
tivement les  deux  parties  du  courant  en  sens  tels  que  des  ten- 
sions de  signes  contraires  s'accumulent  aux  extrémités  internes 
.des  deux  bis  induits;  ceux-ci  enün  étant  mis  eu  communica- 
tion, les  bouts  extérieurs  qui  restent  libres,  deviennent  les  deux 
pôles  du  système  et  donnent  des  étincelles  à la  distance  de  30  à 
3o  millimètres  pour  deux  appareils  associés  de  manière  à for- 
mer une  paire.  Quand  on  veut  placer  plus  de  deux  machines 
sous  la  conduite  de  l'interrupteur  à mercure,  il  devient  néces- 
saire d’isoler  avec  un  soin  tout  particulier  ces  appareils  surnu- 
numéraires,  c’est-à-dire  d'établir  dans  ces  appareils  un  isolement 
absolu  entre  le  fil  inducteur  de  la  surface  intérieure  de  l'hélice 
induite  ; cet  isolement  s’obtient  d’une  manière  complète  en  glis- 
sant un  tube  de  verre  dans  l’espace  annulaire  qui  sépare  les 
deux  hélices  concentriques.  A partir  du  moment  où,  parles  soins 
de  M.  Ruhmkorff,  cette  condition  a été  remplie,  quatre  machines 
réunies  ont  donné  les  effets  de  tension  qu'on  en  pouvait  atten- 
dre, et  le  flux  des  étincelles  s’est  élancé  à la  distance  de  7 à 8 cen- 
timètres. Il  n’est  pas  nécessaire  d’insister  sur  les  effets  remarqua- 
bles qu’on  peut  produire  au  moyen  d’un  appareil  aussi  puissant. 
Le  passage  de  ces  étincelles,  déjà  si  longues,  à travers  la  flamme 
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d nue  lampe  à alcool,  permet  d’éloigncreucore  plus  les  électrodes 
de  manière  à avoir  des  étincelles  bien  plus  longues  encore  et  qui 
eu  se  déchargeant  à travers  la  vapeur  d’alcool,  rendent  un  son  lout 
à fait  particulier  semblable  à celui  d’une  trompette.  L'emploi  du 
condensateur  d’induction  communique  aux  étincelles  un  pou- 
voir éclairant  considérable. 

Nous  ne  devons  pas  oublier  de  rappeler,  en  terminant  ce  pa- 
ragraphe, que  si  c’estM.Fizeauquiaeu  l’idée  de  faire  communi- 
quer lesdeuxextrémitésdu  fil  inducteur  avec  les  deux  armatures 
d’un  condensateur,  c’est  à M.  Grove  qu’on  doit  le  perfectionne- 
ment qui  consiste  à mettre  les  deux  extrémités  du  Hl  induit  éga- 
lement en  communication  avec  les  deux  armatures  d’un  conden- 
sateur tel  qu’une  bouteille  de  Leyde  par  exemple;  il  en  résulte, 
comme  nous  l'avons  vu,  un  accroissement  considérable  dans  la 
puissance  des  étincelles  données  par  le  fil  induit.  Ce  phénomène 
est  d’autant  plus  remarquable  qu’on  avait  essayé  souvent,  mais 
en  vain,  de  charger  une  batterie  électrique  par  le  contact  de  ses 
deux  armatures  avec  les  deux  extrémités  d’un  fil  induit;  mais  on 
n’avait  jamais  obtenu  que  des  effets  très-faibles,  l’électricité 
communiquée  par  le  courant  induit  à la  batterie  se  déchargeant 
a travers  le  fil  induit  lui-mème.  Ici  la  décharge  a lieu,  du  moins 
en  grande  partie,  en  traversant  sous  forme  d’étincelle  la  couche 
d'air  qui  sépare  les  deux  pointes  métalliques  voisines  l’une  de 
l’autreelcommuniquantavec  les  deux  armatures;  si  la  décharge 
ne  se  fait  pas,  du  moins  entièrement,  à travers  le  fil  induit,  c'est 
que  ce  fil  est  encore  soumis  à des  actions  inductrices  qui  s’op- 
posent à ce  qu’il  serve  au  retour  de  la  décharge  '. 

Ç A.  Nouvelle»  recherche»  nr  I»  polarité  dlamaf  nétlqne  et  iur 
le  dlnmagnétUme  en  général. 


Dans  la  théorie  que  nous  avons  donnée  du  diamagnétisme, 
dans  la  troisième  partie  de  ce  Traité’,  nous  sommes  arrivés,  en 


< Voyez  Phitosophicale  magasine,  t.  IX,  p.  I (janvier  1855),  et  Annales  de 
chtmie  et  rie  physique  f/V.  S.)t  t.  XLI1I,  p.  :|19. 

1 Tome  I,  p.  568  et  tulv. 
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nous  basant  sur  les  faits,  à admettre  l’existence  d'une  polarité 
diamagnélique.  Les  recherches  qui  ont  été  faites  depuis  lors 
viennent  confirmer  cette  conclusion  que  nous  avions  tirée  prin- 
cipalement des  expériences  de  Weber. 

Nous  avions  remarqué  qu’un  des  principaux  arguments  en 
faveur  de  l’hypothèse  du  développement  d'une  polarité  spéciale 
dans  les  corps  diamagnétiques,  était  que  la  répulsion  exercée 
par  un  électro-aimant  ou  un  aimant  sur  ces  corps,  varie  pro- 
portionnellement au  carré  de  l'intensité  du  magnétisme,  ce  qui 
prouve,  comme  je  l’avais  fait  observer,  que  le  corps  diamagné- 
tique  ne  joue  pas  un  rôle  purement  passif  dans  le  phénomène, 
mais  qu’il  y a sa  part  aussi  bien  que  le  corps  aimanté,  et  par 
conséquent  qu’il  éprouve  une  induction  analogue,  quoique  non 
semblable,  à celle  qu’éprouve  un  corps  magnétique,  dans  des 
circonstances  pareilles.  La  loi  que  nous  venons  de  rappeler, 
découverte  par  M.  E.  Becquerel  et  confirmée  par  M.  Tyndall, 
vient  de  recevoir  une  nouvelle  confirmation  de  M.  Reich,  qui 
s’est  servi  dans  ce  but  de  la  grande  balance  de  torsion  au 
moyen  de  laquelle  il  avait  mesuré  la  densité  moyenne  de  la 
terre  *.  11  a suspendu  à l'extrémité  du  levier  horizontal  de  cette 
balance  une  boule  de  bismuth,  et  il  en  a approché  tantôt  un 
barreau  aimanté,  tantôt  un  électro-aimant.  L’intensité  des  bar- 
reaux aimantés  était  mesurée  par  l’action  qu'ils  exerçaient  sur 
une  petite  aiguille-placée  à une  grande  distance;  l'intensité  de 
l’électro-aimant  était  regardée  comme  proportionnelle  à celle 
du  courant  voltaïque,  et  l’intensité  de  la  répulsion  était  me- 
surée par  le  déplacement  du  bras  de  levier  de  la  balance.  Les 
répulsions  observées  ont  varié  à peu  près  comme  le  carré  de 
l’intensité  du  magnétisme,  mais  sans  suivre  exactement  cette 
loi;  différence  qui  peut  s’expliquer,  comme  le  remarque 
M.  Reich,  par  la  variation  de  la  distance  entre  la  boule  de 
bismuth  et  l'aimant,  qui  résulte  du  mouvement  même  de  la 
balance. 

M.  Tyndall , à l’appui  des  conclusions  déjà  tirées  des  expé- 
riences de  M.  Reich,  avait  montré  qu’un  corps  diamagnélique 

1 ArcAiW»  des  sciences  physique i (B.  unie.),  t.  XXXI,  p.  337, 

m.  45 
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(un  barreau  de  bismuth)  étant  mobile  et  suspendu  dans  l’inté- 
rieur d’une  puissante  hélice  magnétisante,  on  voyait,  lorsqu’on 
approchait  de  chacune  des  extrémités  de  ce  corps  le  pôle  d'un 
barreau  aimanté,  ces  deux  extrémités  manifester  des  propriétés 
exactement  opposées  à celles  qu’auraient  manifestées  les  extré- 
mités d'un  barreau  de  fer  doux  placé  dans  les  mêmes  condi- 
tions. On  pouvait  objecter  à M.  Tyndall  que  le  mouvement  du 
bismuth  placé  dans  l'intérieur  de  l’hélice  magnétisante  n'était 
pas  dû  à une  action  répulsive  de  l’aimant  sur  un  pôle  de  même 
nom  créé  dans  le  morceau  de  bismuth,  mais  à un  changement 
dans  la  direction  des  forces  qui  constituent  le  champ  magné- 
tique, apporté  par  la  présence  de  l’aimant.  On  pouvait  lui  ob- 
jecter encore,  comme  l’ont  fait  MM.  Matteucci  et  Feitzlich,  que 
l’action  de  l'aimant  sur  le  corps  diamagnétique  pouvait  être  due 
à la  production  de  courants  induits,  ainsi  que  Faraday  l’a  dé- 
montré dans  une  série  d’expériences  ‘,  que,  pour  évifer  la  pro- 
duction de  ces  courants  et  prouver  ainsi  que  l'effet  observé 
tient  bien  à la  polarité  diamagnétique,  il  faudrait  employer, 
au  lieu  de  corps  diamagnétiques  conducteurs , des  corps  dia- 
magnétiques  isolants,  ou  réduits,  soit  en  poudre,  soit  en  petits 
fragments,  afin  d’empêcher  le  développement  de  courants  in- 
duits. Pour  dissiper  tous  les  doutes  et  répondre  à toutes  les 
objections,  M.  Tyndall  a repris  la  question  dans  son  entier,  et 
il  a réussi,  au  moyen  de  nombreuses  expériences  faites  avec  le 
plus  grand  soin,  d’après  un  système  tout  différent  de  celui  qu’il 
avait  adopté  dans  ses  premières  recherches,  à confirmer  d’une 
manière  qui  nous  parait  sans  réplique  l’existence  de  la  polarité 
diamagnétique,  que  nous  avions  déjà  admise1 2. 

L’appareil  que  M.  Tyndall  a employé  a été  construit  par 
M.  Leyser,  de  Leipsick,  d’après  les  directions  de  M.  Weber, 
qui  a introduit  d’heureuses  modifications  à l’appareil  dont  il 
s’était  primitivement  servi.  Il  surpasse  en  exactitude  et  en  sen- 
sibilité tous  ceux  du  même  genre  dont  on  a fait  usage  jusqu’à 
présent.  Cet  appareil  se  compose  essentiellement  de  deux  hé- 

1 Voyez  tome  I,  page  470. 

* Archives  des  sciences  physiques,  [R.  univ  ),  t.  XXXII,  p,  83. 
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Jices  magnétisantes  II E et  H E'  que  le  courant  traverse  dans  le 
même  sens,  et  dans  l’intérieur  desquelles 
se  trouvent  deux  barreaux  de  la  substance 
à éprouver,  agissant  sur  un  système  as- 
iatique de  deux  barreaux  aimantés  dont 
la  projection  verticale  est  représentée  en 
N S (fig.  439),  la  projection  horizontale 
en  S N et  N'  S'  (fig.  440) . Les  hélices  ont 
482  millimètres  de  hauteur,  20m“,  3 de 
diamètre  intérieur,  33  millimètres  de  dia- 
mètre extérieur,  et  leurs  axes  se  trouvent 
à 101  millimètres  de  distance  l’un  de 
l’autre.  Le  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie 
qui  les  constitue  est  enroulé  sur  deux 
tubes  de  cuivre  dont  les  extrémités  su- 
périeures G et  G'  dépassent  de  quelques 
centimètres  les  extrémités  supérieures  des 
hélices.  Les  barreaux  diamagnétiques 
mn  et  op  sont  fixés  à une  corde  sans 
(in  ss>  qui  passe  sur  les  deux  poulies  W 
et  W',  de  manière  qu’on  peut  à volonté 
les  placer  tous  les  deux  à la  hauteur  du 
milieu  des  hélices,  ou  les  déplacer  en 
sens  inverse,  de  quantités  égales  à partir 
de  cette  position.  Le  système  astatique 
se  compose  de  deux  barreaux  aimantés 
égaux  S N et  S'  N'  (fig.  440),  situés  dans 
un  meme  plan  horizontal  et  réunis  par  une  tige  transversale  en 
cuivre  P,  suspendue  elle-même  par  un  faisceau  de  fils  de  soie 
sans  torsion  au  support  R t (fig.  4391.  Les  *£ 

deux  barreaux  sont  placés  à l’intérieur  jr"c==-  E 
d’une  boîte  en  cuivre  rouge  a d a' d!  qui  (°) 
sert  à arrêter  leurs  oscillations;  un  mi-  ^ . 

roir,  représenté  par  un  cercle  noir  sur  F'ig.  44o< 
la  figure,  est  invariablement  lié  au  système,  et  l’observation 
de  1 image  d une  règle  divisée , réfléchie  par  le  miroir,  per- 
met d en  apprécier  les  plus  petits  déplacements  angulaires. 


Fig.  439. 
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Par  suite  de  la  disposition  de  l'appareil , si  les  deux  hélices 
et  les  deux  barreaux  aimantés  étaient  parfaitement  identi- 
ques, et  si  lçs  deux  barreaux  se  trouvaient  exactement  à la 
hauteur  du  milieu  des  hélices , les  actions  des  hélices  sur  les 
barreaux  se  feraient  rigoureusemeut  équilibre.  Il  n'en  est  ja- 
mais ainsi , et  lorsque , après  avoir  bien  ajusté  l’appareil , sans 
introduire  de  barreaux  diamagnétiques  dans  l'axe  des  hélices  , 
on  fait  passer  le  courant , on  observe  toujours  une  légère  dévia- 
tion du  système  astatique.  On  a soin  de  la  détruire  par  l’action 
d’un  circuit  auxiliaire  placé  à quelque  distance , et  l’on  n'in- 
troduit les  barreaux  diamagnétiques  que  lorsque  le  passage  ou 
l’interruption  du  courant  ne  détermine  plus  de  déviation  ap- 
préciable. Si  les  barreaux  diamagnétiques  ont  la  position  indi- 
quée sur  la  figure,  c'est-à-dire  si  leurs  milieux  sont  exactement 
à la  hauteur  des  axes  des  aimants,  l’action  des  barreaux  sur  les 
aimants  est  nulle  ; mais  si,  parle  mouvement  des  poulies  àV  et 
W’,  on  amène  les  extrémités  opposées  des  deux  barreaux  dia- 
magnétiques m n et  op  à se  trouver  dans  le  plan  horizontal  qui 
contient  les  axes  des  aimants,  il  est  facile  de  voir  que  ces  extré- 
mités étant  des  pôles  de  noms  contraires,  elles  doivent  exercer 
sur  le  système  asiatique  des  actions  concordantes.  On  doit  donc 
observer  une  déviation  si  ces  actions  sont  sensibles,  et,  en  rem- 
plaçant les  barreaux  diamagnétiques  par  des  barreaux  de  fer 
doux,  on  peut  reconnaître  si  les  pôles  des  corps  diamagnétiques 
sont  semblables  ou  contraires  à ceux  des  corps  magnétiques. 
L’expérience  montre  qu’ils  sont  contraires  dans  tous  les  cas. 
On  reconnaît  aussi  que  loutes  les  substances  faiblement  ma- 
gnétiques, telles  que  l’oxyde  de  fer,  le  sulfate  de  nickel,  etc., 
agissent  exactement  dans  le  même  sens  que  le  fer  doux;  il  n’y 
a de  différence  que  dans  la  grandeur  de  l’action.  Il  est  essen- 
tiel dans  ces  observations  d'éviter  toutes  les  déviations  acci- 
dentelles, dues  soit  à l'agitation  du  sol,  soit  aux  courauts  d’air 
qui  peuvent  exister  dans  la  boîte  où  tout  l’appareil  est  ren- 
fermé. On  y parvient  en  fixant  l’appareil  à un  mur  vertical 
très-solide,  en  ayant  soin  de  n’opérer  qu’aux  heures  où  le  sol 
des  rues  voisines  n'est  pas  ébranlé  par  le  passage  des  voilures, 
et  en  introduisant  dans  la  boîte  du  coton  ou  des  morceaux  do 
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papier  qui  ne  permettent  pas  aux  courants  d'air  de  s'établir, 
tout  en  laissant  parfaitement  libre  le  mouvement  des  barreaux 
aimantés.  11  n’est  pas  nécessaire  d’employer  une  pile  très-puis- 
sante pour  produire  le  courant  destiné  à parcourir  les  hélices; 
cinq  couples  de  Grove  sont  suffisants. 

M.  Tyndall  a fait  sur  l’appareil  que  nous  venons  de  décrire  un 
très-grand  nombre  d’expériences  dont  nous  transcrivons  ici 
quelques-uns  des  résultats.  Nous  désignons  par  déviation  Indif- 
férence exprimée  en  divisions  de  la  règle  graduée  dont  l’image 
s'observe  dans  le  miroir  mobile  avec  les  aimants,  entre  les  deux 
positions  dans  lesquelles  se  place  le  système  asiatique  quand  on 
fait  successivement  prendre  aux  barreaux  mobiles  dans  l’inté- 
rieur des  hélices  deux  positions  symétriques  par  rapport  au  plan 
horizontal  qui  contient  les  axes  des 
aimants.  Ainsi,  par  exemple,  avec 
deux  cylindres  de  bismuth , longs 
de  76""”,  2 et  de  17  millimètres  de 
diamètre,  la  position  n°  1 (fig.  441  ) 
correspondait  à 670  divisions , et 
la  position  n“  2 (fig.  442)  à 630,  ce 
qui  donne  une  différence,  soit  dévia- 
tion , de  40  divisions  ; la  position  in  ter- 
médiaire  de  la  fig.  439,  correspon- 
dait à 650  divisions.  En  changeant  le 
sens  des  courants  qui  parcourent  les 
hélices,  on  change  le  sens  de  la  dévia- 
tion, et,  par  conséquent,  celui  de  la 
polaritédiamagnétique,cequiprouvc 
que  l’effet  des  barreaux  de  bismuth 
sur  le  système  asiatique  des  deux  ai- 
mants tient  bien  à la  polarité  qu’y  dé- 
veloppent les  courants.  La  position 
d’équilibre  des  aimants  étant  permanente,  il  est  évident  que 
1 effet  observé  ne  provient  point  des  courants  induits,  car  ces 
courants  n étant  qu  instantanés,  ils  ne  pourraient  donner  qu’un 

1 J al  eu  le  plaisir  d’élre  témoin  de  plusieurs  do  ces  expériences,  soit  seul  avec 
M.  Tyndall,  soit  on  présence  de  MM.  Faraday  et  Marcet. 


Fig.  44t.  Fig.  442. 
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élan  aux  aimants , qui  reviendraient  immédiatement  à leur  po- 
sition primitive.  D'ailleurs,  si  les  courants  induits  entraient 
pour  quelque  chose  dans  le  phénomène,  celui-ci  serait  beau- 
coup plus  prononcé  avec  deux  cylindres  de  cuivre,  qui,  étant 
40  fois  plus  conducteurs  que  ceux  de  bismuth,  devraient  avoir 
des  courants  induits  40  fois  plus  forts.  Or,  c’est  précisément  le 
contraire  qui  arrive,  caraveè  les  cylindres  de  cuivre  on  a un 
elTet  à peine  sensible;  la  déviation  est  au  plus  d’une  division. 
Enlin  , M.  Tyndall  a réussi  à démontrer  de  la  même  manière 
l’existence  de  la  polarité  diamagnétique  dans  les  corps  isolants 
comme  le  verre  pesant , le  spath  calcaire,  etc.,  aussi  bien  que 
dans  les  corps  conducteurs  tels  que  les  métaux , ce  qui  prouve 
bien  que  l'induction  n’est  pour  rien  dans  les  expériences  des- 
tinées à démontrer  l’existence  de  la  polarité,  et  que  celle-ci  est 
bien  un  phénomène  moléculaire.  La  poudre  de  bismuth,  tassée 
dans  un  cylindre  de  verre,  présente  aussi  la  polarité  diamagné- 
lique,  quoiqu’elle  soit  incapable  de  conduire  un  courant  élec- 
trique; il  eii  est  de  même  de  plusieurs  liquides  soumis  égale- 
ment à l’expérience,  et  qu’on  avait  renfermés  dans  des  tubes  de 
verre  minces,  fermés  à leurs  extrémités  au  moyen  de  bouchons 
bien  nettoyés. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  M.  Tyndall  obtint 
avec  des  cylindres  de  70"'“, 2 de  longueur  et  de  17““, 8 de  dia- 
mètre les  déviations  suivantes  : pour  le  bismuth  40,  pour  l’an- 
timoine 10 , pour  le  verre  pesant 1 4 , pour  le  spath  calcaire  2. 
Le  cuivre  ne  donna  que  1 , et  le  sens  do  la  déviation  indiquait 
qu’il  avait  pris  des  pèles  mngnétiqubs  au  lieu  de  pôles  diama- 
gnétiques.  Dans  une  seconde  série  d’expériences,  M.  Tyndall  a 
soumis  à l'action  de  son  appareil  des  corps  magnétiques  aussi 
bien  que  des  diamagnétiques;  il  a trouvé  ainsi  des  pôles  ma- 
gnétiques fortement  prononcés  dans  le  perchlorure  de  fer,  le 
carbonate  de  fer  et  le  sulfate  de  fer  solides2.  Les  dissolutions  de 

1 Les  morceaux  de  verre  pesant,  au  lieu  d’avoir  ta  forme  cylindrique,  avaient 
celle  d'un  prisme  de  7G"m,2  de  longueur,  sur  15"“'’, 2 de  largeur,  et  12"““,'  d’é- 
paisseur. 

* L'ordre  dans  lequel  les  trois  sels  de  fer  sont  placés,  indique  le  degré  d'é- 
nergie de  leur  polarité  magnétique. 
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sulfate  de  fer,  de  chlorure  de  cobalt  et  de  nickel  prenaient  aussi 
des  pôles  magnétiques.  Quant  aux  corps  diamagnétiques,  voici 
les  déviations  qui  résultent  de  leur  polarité  dans  celte  même 
série  d’expériences  dans  laquelle  les  effets  étaient  plus  intenses 
que  dans  la  première  : bismuth  solide  75,  bismuth  en  poudre  37 , 
marbre  statuaire , 5,  phosphore  4,  soufre  2,  nitre  1,75,  cire  1,25, 
eau  distillée  4,  sulfure  de  carbone  5,5 

Quoique  l'existence  de  la  polarité  diamagnétique  nous  paraisse 
solidement  établie  par  les  travaux  de  M.  Tyndall , nous  devons 
ajouter  cependant  queM.  Matteucci  était  arrivé,  à la  suite  d’un 
très-grand  nombre  d'expériences  faitesaveedes  hélices  traversées 
par  des  courants , et  disposées  de  façon  que  le  corps  diamagné- 
lique  fût  mobile  dans  l’une  pendant  qu'on  agissait  avec  l’autre 
sur  différents  points  du  corps,  à conclure  qu’on  peut  expliquer 
tous  les  mouvements  d'un  corps  diamagnétique  en  présence  de 
deux  pôles  magnétiques  &aus  recourir  à l’hypothèse  de  la  pola- 
rité diamagnétique,  et  il  avait  remarqué  en  outre  que  l’étal  d’in- 
duction n’est  pas  accompagné , dans  les  corps  diamagnétiques , 
comme  il  l’est  pour  les  corps  magnétiques,  d’une  action  réci- 
proque entre  les  éléments,  qui  donne  lieu  aux  résultantes  polai- 
res, et  que,  pour  peu  que  les  dimensions  du  corps  diamagnétique 
soient  grandes,  les  états  qui  y sont  induits  par  différents  centres 
de  force  magnétique  , s’y  superposent  en  quelque  sorte  sans  se 
troubler.  Tout  en  reconnaissant  avec  M.  Matteucci  que  la  pola- 
rité diamagnétique  n'est  pas  tout  à fait  de  la  meme  nature  que 
la  magnétique2,  nous  ne  pouvons  aller  jusqu'à  contester  comme 
lui  l’existence  de  la  première,  que  les  dernières  expériences  de 
M.  Tyndall  nous  paraissent , comme  nous  venons  de  le  dire, 
avoir  mise  hors  de  doute.  Du  reste,  nous  empruntons  à M.  Mat- 
leucci  lui-même  des  faits  qui,  parfaitement  conciliables  avec 
l’hypothèse  de  la  polarité,  sont  de  nature  à jeter  de  nouvelles 
lumières  sur  le  sujet  si  intéressant  du  diamagnétisme.  Il  a 

1 Les  dimensions  cylindriques  données  aux  corps  diamagnétiques  n'étaient  pas 
exactement  les  mêmes  pour  tous  ; les  plus  faibles  étaient  celles  des  deux  cy- 
lindres de  bismuth  solide  et  de  bismuth  en  poudre,  qui  étaient  également  pour 
chacun  d'eux  de  7 G””1, 2 de  largeur,  sur  17““, 8 de  diamètre. 

* Nous  avons  exposé  en  quoi  les  deux  polarités  diffèrent.  (T.  I,  p.  S69  et  suir.) 
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trouvé  que  l’état  de  division  des  corps  diamagnéliques  n'exerce 
aucune  influence  sur  leur  degré  de  diamagnétisme  quand  ces 
corps  sont  isolants , tels  que  le  soufre , la  stéarine , etc. , tandis 
que  le  pouvoir  diamagnétique  des  corps  conducteurs  augmente 
notablement  avec  le  degré  de  division  de  ces  corps,  et  cela  d'au- 
tant plus  qu’ils  sont  plus  conducteurs.  C’est  ce  qu’il  a vérifié 
surtout  pour  l’or,  l'argent  et  le  cuivré.  Il  n’a  pas  trouvé  que  le 
bismuth  en  poudre  fût  plus  diamagnétique  que  le  bismuth  en 
gros  fragments;  il  le  serait  plutôt  moins.  Nous  avons  vu  que 
M.Tyndall  a observéque  la  poudre  de  bismuth  produisait  dans 
son  appareil  une  déviation  moitié  moindre  que  celle  à laquelle 
donnaient  naissance  des  cylindres  semblables  de  bismuth  mas- 
sif. L’état  de  division  n’augmenterait  donc  le  diamagnétisme 
que  dans  les  corps  en  même  temps -très-peu  diamagnéliques  et 
très-peu  conducteurs. 

Aces  recherches  directes  sur  le  diamagnétisme,  M.  Matlcucci 
en  a joint  d’autres  destinées  à saisir,  si  c’est  possible,  quelques 
rapports  entre  le  diamagnétisme  et  l’induction  électro-dyna- 
mique ; c’est  en  essayant  l’action  de  l’aimant  tournant  sur  des 
mélanges  de  colophane  fondue  et  de  poudres  métalliques  très- 
fines,  qu’il  a cherché  à établir  ces  rapports.  Ces  mélanges,  faits 
soit  avec  de  l’or,  soit  avec  du  cuivre , obtenus  à un  état  très- 
grand  de  division  par  des  moyens  chimiques , sont  doués  d’un 
pouvoir  diamagnétique  qui  résulte  de  la  somme  des  pouvoirs 
diamagnéliques  des  quantités  de  résine  et  de  métal  qui  les  con- 
stituent ; ils  obéissent  également  à l’action  de  l’aimant  tour- 
nant, et,  ce  qui  est  assez  étonnant,  c’est  que,  passé  une  certaine 
limite  de  petitesse,  les  poudres  les  plus  fines  tournent  un  peu  plus 
rapidement , ou  tout  au  moins  aussi  rapidement  que  les  moins 
fines.  Quelques  parcelles  d’une  poudre  d'or  aussi  fine  que  pos- 
sible, fixées  avec  de  l’eau  gommée  à l’extrémité  d'un  lil  de  co- 
ton délicatement  suspendu,  obéissent  à l'action  de  l’aimant 
tournant'.  Tous  ces  phénomènes,  développés  dans  ces  divers 
cas  par  l’élcclro-aimant  tournant,  semblent  être  toujours  plus 

1 Voyez,  pour  ces  divers  travaux  de  M.  Matteuccl,  les  Comptes  rendus  de 
l'Académie  des  Sciences,  t.  XL1V,  p.  245,  33!  et  625;  t.  XI.V,  p.  353. 
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favorables  à l’hypothèse  de  l’induction  électro-dynamique  molé- 
culaire; mais  celte  induction  différerait  du  diamagnétisme  en  co 
quelle  ne  pourrait  se  développer  que  dans  les  corps  d’une  nature 
conductrice;  car,  malgré  toutes  ses  tentatives,  M.  Matteucci 
n’a  jamais  pu  exercer  la  moindre  action  avec  l’électro-aimant 
tournant  sur  des  corps  diamagnétiques  isolants,  soit  en  masse, 
soit  en  poudre.  Le  diamagnétisme  serait  donc  le  fait  général,  et 
l’induction  électro-dynamique  serait  une  propriété  commune 
aux  corps  magnétiques  comme  aux  diamagnétiques,  mais  ne 
pouvant  se  manifester  que  dans  ceux  de  ces  corps  qui  sont 
d’une  nature  conductrice. 

Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  la  théorie  que  nous  avons 
donnée  des  phénomènes  magnétiques  et  diamagnétiques  1 ; 
nous  croyons  que  les  nouveaux  faits  que  nous  venons  de  rap- 
porter sont  plutôt  propres  à la  confirmer.  Que  les  courants 
moléculaires  préexistent  dans  les  corps  magnétiques,  et  que 
l’aimantation  ne  soit  que  le  résultat  d’un  arrangement  parti- 
culier des  molécules  de  ces  corps,  c’est  ce  qui  nous  parait 
résulter  de  l’influence  toujours  mieux  constatée  des  actions 
mécaniques  sur  le  magnétisme.  Quant  aux  corps  diamagné- 
tiques, l'action  d’un  courant’  ou  d'un  aimant  ne  consiste  pas 
à donner  à leurs  particules  une  direction  déterminée,  puis- 
que ces  particules  ne  sont  pas,  comme  celles  des  corps  magné- 
tiques , entourées  de  courants  préexistants  ; mais  c'est  sur  les 
atomes  dont  chaque  particule  se  compose,  que  l’action  s’exerce, 
et  cette  action , analogue  à celle  qui , dans  un  corps  de  gran- 
deur finie,  constitue  l’induction  électro-dynamique,  détermine 
autour  de  la  particule  un  courant  dirigé  en  sens  inverse  de  ce- 
lui avec  lequel  on  agit.  Si  le  corps  diamagnétique  est  conduc- 
teur, on  conçoit  qu’il  peut  arriver  que  les  courants  moléculaires 
se  réunissent  au  premier  instant  de  manière  à constituer  un 
courant  induit  résultant  de  la  rupture  de  l’équilibre  qui 
existait  sous  le  rapport  électrique  dans  le  corps;  puis,  pendant 
tout  le  temps  que  dure  l’action  du  courant  ou  de  l’aimant  ex- 
térieur, un  nouvel  équilibre  s’établit  dans  lequel  les  courants 

1 Tome  I,  pages  669  et  suiv. 
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circuleut  autour  de  la  molécule , ce  qui  doune  aux  corps  la 
propriété  diamagnétique.  Au  moment  où  l'action  cessant  cet 
équilibre  cesse  aussi,  un  second  courant  induit  semblable  au 
premier,  mais  dirigé  en  sens  contraire,  circule  dans  le  corps, 
mais  seulement  aussi  si  celui-ci  est  conducteur.  Ainsi,  dans 
tous  les  corps  diamagnétiques,  l’action  extérieure  d'un  aimant 
ou  d’un  couraut  serait  la  même  sur  leurs  molécules;  mais  elle 
serait  accompagnée  , chez  ceux  d'entre  eux  qui  sont  conduc- 
teurs , d’un  premier  couraut  induit  au  moment  où  elle  com- 
mence , et  d’un  second  au  moment  où  elle  cesse.  Ne  se  pour- 
rait-il point  que  chez  ceux  d’entre  eux  qui  ne  sont  pas 
conducteurs,  la  production  des  courants  induits  fût  remplacée 
par  celle  de  quelques  traces  d’électricité  de  tension  ; ce  serait 
une  expérience  à tenter,  quoique  peut-être,  à cause  de  la  fai- 
blesse probable  des  signes  électriques , elle  présentât  peu  de 
chances  de  succès.  Quant  à l’objection  de  M.  Matteucci  contre 
la  polarité  diamagnétique,  tirée  do  ce  que  celte  polarité  n’est 
pas  accompagnée  nécessairement,  comme  la  magnétique,  de 
l’existence  de  deux  pôles  opposés,  il  est  facile  de  comprendre  que 
cette  dilférence  tient  à ladilférence  même  qui  existe  entre  les  deux 
causes  qui  déterminent,  l’une  le  magnétisme,  l’autre  le  diama- 
gnétisme, La  première  étant  une  direction  commune  et  concor- 
dante donnée  à des  courants  préexistants,  l'opposition  de  deux 
pôles  en  est  une  conséquence  forcée;  la  seconde  n’étant  que  la 
production  de  courants  induits  dans  chaque  molécule  soumise 
à l'action  extérieure,  il  n'y  a de  pôles  diamagnétiques  que  dans 
les  points  où  l’action  s'exerce,  et  s'il  n’y  a qu’un  point,  il  n’y 
a qu’un  pôle. 

Nous  nous  bornons  à mentionner  encore,  en  terminant  ce 
paragraphe,  quelques  recherches  de  MM.  Plucker  et  lleer  sur 
les  axes  magnétiques  des  cristaux*  ; ce  sujet  a perdu  beaucoup 
de  son  intérêt  depuis  que  MM.  Tyndallet  knoblauch  ont  démon- 
tré que  tous  les  phénomènes  magnéto-cristallins  ne  se  ratta- 
chent point  à un  nouveau  principe,  mais  qu’ils  ne  sont  que  le 
résultat  de  l’influence  de  la  structure  moléculaire  sur  des  corps 

1 Annules  de  chimie  et  de  physique  (N.  S.),  t.  XUX.  p.  S2I. 
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ou  magnétiques  ou  diamagnétiques,  et  qu’ils  dépendent  uni- 
quement des  lois  qui  régissent  le  magnétisme  ou  le  diamagné- 
tisme; seulement  avec  la  diflérence  que  dans  les  corps  cristal- 
lisés la  polarité  tend  à se  développer  suivant  certaines  directions 
fixes,  tandis  que  dans  les  corps  non  cristallisés,  la  direction  de 
la  ligne  des  pôles  n'est  déterminée  que  par  la  forme  des  corps. 
MM.  I’luckef  et  Beer  ont  soumis  à l'expérience  un  très-grand 
nombre  de  cristaux,  soit  magnétiques  , soit  diamagnétiques, 
appartenant  aux  différents  systèmes,  à un  axe  et  à deux  axes. 
Leurs  résultats  sont  surtout  intéressants  pour  la  cristallogra- 
phie, car  ils  Obtiennent,  par  l’étude  de  l’action  magnétique,  un 
nouvel  élément  à ajouter  à tous  ceux  tirés  des  phénomènes  op- 
tiques, de  la  conductibilité  pour  la  chaleur,  pour  l’électricité,  et 
autres  encore,  qui  servent  à donner  une  idée  de  l’arrangement 
des  particules  dans  les  cristaux.  M.  Faraday  a également  repris 
le  même  sujet1;  mais  en  vue  d’étudier  l’influence  de  la  tempé- 
rature sur  la  force  magnéto-cristalline,  et  il  est  arrivé  à trouver 
que,  dans  les  mêmes  circonstances,  la  force  de  direction  des 
corps  cristallisés,  aussi  bien  diamagnétiques  que  magnétiques, 
diminue  sensiblement  avec  l'élévation  de  la  température;  Ce 
résultat  était  plus  facile  à déterminer  sur  les  corps  cristallisés 
que  sur  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  parce  que  la  force  directrice 
du  cristal  aussi  bien  de  celui  qui  est  diamagnétique,  que  de 
celui  qui  est  magnétique,  n’étant  point  influencée  par  le  milieu 
ambiant  comme  c’est  le  cas  quand  le  corps  n’est  pas  cristallisé, 
on  peut  élever  facilement  la  température  du  cristal  en  le  pinçant 
dans  un  milieu  liquide  qu’on  chauffe,  sans  que  la  présence  de 
ce  milieu  modifie  sa  force  directrice  autrement  que  par  l’in- 
fluence du  changement  de  température. 

$ î.  Propriétés  optiques  des  corps  transparents  soumis  à 

l’action  du  magnétisme. 

Depuis  la  publication  du  premier  volume  de  ce  traité  dans 
lequel  nous  avions  fait  connaître  les  phénomènes  de  la  polari- 

* Archives  des  sciences  physiques  (fi.  unir.),  i.  XXXII,  p.  SS. 
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sation  circulaire  magnétique',  ce  sujet  a été  soumis  par  M.Vcr- 
det  à un  examen  aussi  approfondi  que  détaillé1 * 3.  Au  moyen  d'un 
électro-aimant  très-puissant  et  à armures  très-larges  pour  avoir 
un  grand  champ  magnétique  d’égale  intensité,  M.  Verdet  est 
parvenu  à déterminer  les  lois  du  phénomène;  il  a d'abord  trouvé 
qu’il  y avait  proportionnalité  entre  la  rotation  du  plan  de  pola- 
risation et  l'intensité  de  la  force  magnétique;  il  mesurait  cette 
dernière  au  moyen  du  courant  d'induction  développé  dans  une 
bobine  placée  dans  le  champ  magnétique  à laquelle  on  imprime 
un  mouvement  qui  rend  son  plan,  de  parallèle  qu'il  était  à la 
ligne  des  pôles,  perpendiculaire  à cette  ligne.  M.  Wiedemann 5 
avait  déjà  démontré  que  la  rotation  produite  par  les  courants 
électriques,  sans  l’intervention  du  magnétisme,  est  proportion- 
nelle à l’intensité  de  ces  courants.  Les  expériences  qui  ont 
permis  à M.  Verdet  d’établir  sa  loi,  ont  été  faites  en  très-grand 
nombre  sur  le  verre  pesant,  le  flint  ordinaire  et  le  sulfure  de 
carbone.  Le  même  physicien  a ensuite  considéré  les  phénomènes 
qui  ont  lieu  lorsque  la  direction  du  rayon  lumineux  fait  un 
angle  quelconque  avec  la  direction  de  l'action  magnétique,  et 
il  a trouvé  que  la  rotation  est  proportionnelle  au  cosinus  de 
l’angle  compris  entre  les  deux  directions  et  par  conséquent  à la 
composante  de  l’action  magnétique  parallèle  au  rayon  de  lu- 
mière; il  a étendu  ses  expériences  qui  ont  porté  sur  les  trois 
mêmes  substances,  jusqu’à  des  angles  de  80  degrés  compris 
entre  la  direction  du  rayon  lumineux  et  celle  de  l’action  ma- 
gnétique. 

Dans  des  recherches  ultérieures4,  M.  Verdet  a cherché  à dé- 
terminer au  moyen  du  même  appareil  très-parfait  qui  lui  avait 
permis  de  trouver  les  lois  que  nous  avons  indiquées,  le  pouvoir 
rotatoire  magnétique  de  dilférentes  substances;  il  n'a  pas  trouvé 
qu’il  existât,  comme  je  l'avais  crus,  de  relation  entre  le  pouvoir 

1 Tome  I,  page  529. 

’ Annales  de  chimie  et  de  physique  {K.  S.),  t.  XU,  p.  370,  et  t.  XL1I,  p.  37  . 

* Annales  de  chimie  et  de  physique  (N.  S.),  t.  XXXIV,  p.  121. 

* Compte  Tendu  de  l'Académie  des  sciences,  t.  XL1II,  p.  529,  t.  Xt.IV, 
p.  1209,  et  t.  XLV,  p.  33. 

* T.  I,  p.  550. 
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réfringent,  soit  l’indice  de  réfraction  des  différentes  substances 
essayées  et  leur  pouvoir  rotatoire  magnétique.  Ainsi  l’indice 
moyen  de  réfraction  étant  pour  Veau  1,334,  pour  le  protochlorure 
d’étain  concentré  1,426  et  pour  le  nitrate  d’ ammoniaque  1,448, 
leurs  pouvoirs  rotatoires  magnétiques  sont  respectivement 
de  4°, 00,  de  8°,  16  et  de  3°, 44. 

Parmi  les  substances  soumises  à l'expérience  par  M.  Verdet, 
les  dissolutions  des  sels  de  fer  et  des  autres  métaux  magné- 
tiques lui  ont  présenté  des  phénomènes  très-remarquables. 
Ainsi  la  présence  d’un  sel  de  fer  dans  l’eau,  non-seulement 
n’augmente  pas  son  pouvoir  rotatoire  magnétique,  mais  le 
diminue,  effet  qui  provient,  ainsi  qu’il  est  facile  de  le  prouver, 
de  ce  que  les  sels  de  fer  exercent  sous  l’influence  du  magnétisme, 
sur  la  lumière  polarisée,  une  action  contraire  à celle  qu’exer- 
cent dans  les  mêmes  circonstances,  l’eau,  le  verre,  le  sulfure  de 
carbone  et  les  autres  substances  transparentes  en  général 
Cette  propriété  est  désignée  sous  le  nom  de  pouvoir  rotatoire 
magnétique  négatif,  par  M.  Verdet,  qui  donne  la  dénomination 
de  positif  h celui  des  autres  substances;  en  effet,  l'eau,  le  sul- 
fure de  carbone,  le  verre  font  tourner  le  plan  de  polarisation 
dans  le  sons  où  l’électricité  positive  parcourt  le  fil  conducteur 
de  l’électro-aimant,  tandis  que  les  sels  de  fer  le  font  tourner  dans 
le  sens  du  mouvement  de  l’électricité  négative.  Les  sels  de  pro- 
toxyde de  fer  n’ont  pas  un  pouvoir  rotatoire  négatif  assez  grand 
pour  faire  disparaître  entièrement  le  pouvoir  rotatoire  positif  de 
l’eau,  tandis  qu'une  solution  aqueuse  qui  contient  40  pour  100 
de  percblorurede  fer,  exerce  sur  la  lumière  polarisée  une  action 
contraire  à cellede  l’eau,  etsixàsept  fois  plus  grande;  lesdisso- 
lulions  éthérées  et  alcooliques  donnent  les  mêmes  résultats.  Le 
dissolvant  le  plus  convenable  est  l’esprit  de  bois  qui  peut  se 
charger  d’une  quantité  considérable  de  sel  de  fer  en  restant 

1 C'est  en  essayant  des  dissolutions  de  fer  de  diiTérenles  natures,  alcooliques, 
éthérées,  aussi  bien  qu’aqueuses,  que  M.  Verdet  s'est  assuré  que  c’est  bien  au 
■el  dissous  qu’on  doit  attribuer  la  diminution  toujours  la  même  pour  une  même 
quantité  de  fer,  qu’éprouve  le  pouvoir  rotatoire  de  la  substance  qui  sert  de  dissol- 
vant. C’est  donc  bien  ù un  pouvoir  rotatoire  en  sens  contraire  & celui  du  dissol- 
vant, possédé  par  le  sel  de  fer  dissous,  qu'on  doit  attribuer  la  diminution  observée. 
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beaucoup  plus  transparent  que  l’eau,  l'éther  ou  l’alcool  chargés 
d’une  môme  proportion  de  sel;  55  parties  de  perchlorure  de 
fer  dissoutes  dans  45  parties  d’esprit  de  bois  donnent  un  liquide 
très-transparent,  dont  l’action  rotatoire  sur  la  lumière  polarisée 
est  presque  double  de  celle  du  verre  pesant,  mais  de  sens  con- 
traire; ce  liquide  a servi  à M.  Verdet  à s’assurer  que  les  lois  qui 
régissent  la  rotation  négative  produite  par  les  sels  de  fer  sont 
les  mêmes  que  pour  la  rotation  positive  produite  par  la  géné- 
ralité des  substances  transparentes. 

Un  fait  curieux  c'est  que  tous  les  sels  de  nickel,  contrai- 
rement à ceux  de  fer,  ont  un  pouvoir  rotatoire  positif,  de  façon 
que  leurs  dissolutions  exercent  sur  la  lumière  polarisée  une 
action  plus  grande  que  celle  de  l’eau  qu’elles  contiennent.  Des 
essais  sur  les  sels  de  cobalt  et  d’autres  métaux  magnétiques  ont 
conduit  M.  Verdet  à diviser  ces  métaux  sous  le  rapport  des  pro- 
priétés qu’ils  communiquent  à leurs  composés  transparents,  en 
deux  classes  dont  l’une  contient  le  fer,  le  chrome,  le  titane,  le 
cérium,  l’uranium  et  le  lanthane,  et  l’autre  le  nickel,  le  cobalt 
et  le  molybdène  ; les  sels  des  premiers  métaux  ont  tous  un  pou- 
voir rotatoire  négatif  et  sont  en  général  magnétiques;  ceux  des 
seconds  un  pouvoir  positif  et  plusieurs  d’entre  eux  diamagné- 
Ikptes.  Le  manganèse  devrait  être  classé  dans  la  seconde  caté- 
gorie, car  ses  composés  prennent  sous  l’influence  du  magné- 
tisme un  pouvoir  rotatoire  positif,  mais  il  existe  un  composé,  le 
cyanure  double  de  manganèse  et  de  potassium  quia  un  pouvoir 
rotatoire  magnétique  négatif  Il  est  assez  remarquable  que  le 
composé  correspondant  du  fer,  savoir,  le  cyanure  jaune  de 
potassium  et  de  fer  a un  pouvoir  rotatoire  positif,  tandis  que 
tous  les  autres  composés  du  fer,  y compris  le  cyanure  rouge  de 
potassium  et  de  fer  ont  un  pouvoir  négatif.  Ajoutons  que  le 
cyanure  jaune  est  diamagnétique,  tandis  que  le  rouge  est  ma- 
gnétique. Les  cyanures  doubles  de  nickel  et  de  cobalt  ont  un 
pouvoir  rotatoire  positif;  le  second  est  même  diamagnétique.  Le 


1 Le  manganèse  semble  représenter  la  liaison  entre  leadetix  classes  des  mé- 
taux magnétiques  ; ce  qui  es»  la  règle  pour  les  composés  de  fer,  est  l'exception 
(jour  les  composés  du  manganèse,  et  vice  vend. 
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nitrate  d’urane  est  diamagnétique  quand  il  a été  amené  à un 
grand  état  de  pureté  par  des  cristallisations  successives;  mais 
l’oxyde  rouge  et  l’oxyde  noir  d’uranium  sont  l’un  et  l'autre 
magnétiques.  Le  carbonate  de  lanthane  parfaitement  pur  est 
magnétique.  Le  molybdène  et  l’acide  molybdique  sont  magné- 
tiques; mais  les  molybdates  de  soude  et  d’ammoniaque  sont 
diamagnétiques'. 


§ 8.  déduction  aux  unité»  mécaniques  des  mesures  d’intensité 
des  courants  par  UH.  Weber  et  lsohIrauaeh,. 

On  mesure  l’intensité  des  courants  par  leur  action  électro- 
magnétique, leur  action  chimique  et  quelquefois  par  leur  action 
électro-dynamique  que  l’on  sait  être  proportionnelles;  mais  en 
général  on  se  contente  d'employer  celui  de  ces  trois  procédés 
qui  parait  le  plus  approprié  aux  expériences  que  l’on  a en  vue, 
pour  comparer  les  intensités  d’une  série  de  courants,  sans  s’in- 
quiéter d’obtenir  des  mesures  absolues  fondées  sur  un  système 
d’unités  défini  indépendamment  des  appareils  particuliers  dont 
on  fait  usage.  M.  Weber  s’est  beaucoup  occupé  de  l’établisse- 
ment de  ces  mesures  absolues,  et  il  a proposé  un  système 
d'unités  analogue  au  système  d’unités  introduit  parGauss  dans 
la  mesure  des  actions  magnétiques. 

On  sait  que,  d’après  Gauss,  Punité  de  fluide  magnétique  est 
la  quantité  de  fluide  qui,  étant  concentrée  sur  un  point  et  agis- 
sant sur  une  quantité  égale  de  même  fluide  pareillement  con- 
centrée en  un  point  et  placée  à l’unité  de  distance,  exerce  une 
répulsion  égale  à l’unité  de  force.  (L’unité  de  distance  et  l’unité 


1 I.a  plupart  des  échantillons,  dont  M.  Vcrdcl  a fait  usage,  ont  été  préparés 
au  laboratoire  de  chimie  de  l'École  normale  sous  la  direction  de  M.  Deville,  ce 
qui  est  une  garantie  de  leur  parfaite  pureté.  C’est  encore  à des  échantillons  four- 
nis par  des  chimistes  distingués  qui  travaillent  dans  le  même  laboratoire, 
M.  Troostct  M.  Debray,  que  M.  Vcrdet  doit  d’avoir  pu  constater  que  le  lithium 
et  le  glucinium,  ainsi  que  leurs  composés,  sont  diamagnétiques. 

* Mémoires  de  la  Société  royale  des  Sciences  de  Saxe,  t.  V,  p.  25 1 . Aneales 
de  chimie  et  de  physique,  t.  XLIX,  p.  1 1 S. 
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de  poids  adoptées  par  Gauss,  sont  le  millimètre  et  le  milli- 
gramme.) 

L’unité  (T intensité  électro-magnétique  proposée  par  M.  Weber 
est  l’intensité  d’un  courant  qui,  traversant  un  conducteur  cir- 
culaire dont  l'aire  est  égale  à l'unité  de  surface,  et  agissant  sur 
un  aimant  dont  le  moment  magnétique  est  égal  à l’unité, 
placé  à une  très-grande  distance,  de  façon  que  son  axe  soit  pa- 
rallèle au  plan  du  conducteur  circulaire,  et  que  son  milieu  se 
trouve  sur  la  perpendiculaire  à ce  plan  menée  par  le  centre  du 
conducteur,  donne  naissance  à un  couple  dont  le  moment  est 
égal  à l’unité  divisée  par  le  cube  de  la  distance  du  milieu  de 
l’aimant  au  centre  du  conducteur. 

L'unité  (T intensité  électro-dynamique  est  l'intensité  du  cou- 
rant qui,  traversant  un  conducteur  circulaire  dont  l'aire  est 
égale  à l'unité,  et  agissant  sur  un  courant  égal  qui  traverse  un 
autre  conducteur  circulaire  identique  au  précédent  et  placé  à 
une  très-grande  distance,  de  façon  que  son  plan  soit  perpendi- 
culaire à celui  du  premier  conducteur,  et  que  l'intersection  des 
deux  plans  soit  un  diamètre  du  premier  conducteur,  donne 
naissance  à un  couple  dont  le  moment  est  égal  à l'unité  divisée 
par  le  cube  de  la  distance  des  centres  des  deux  conducteurs. 

L'unité  (T intensité  électro-chimique  est  l’intensité  du  courant 
qui,  traversant  un  voltamètre,  décompose  pendant  l’unité  de 
temps  l'unité  de  poids  d'eau,  ou  une  quantité  équivalente  d'un 
électrolyte  quelconque.  L’nnité  d’intensité  électro- chimique 
est  à l’unité  d’intensité  électro-magnétique,  comme  106,66 
est  à 1 . 

Établissant  aussi  une  mesure  absolue  pour  l’électricité  stati- 
que, en  prenant  pour  unité  de  fluide  électrique  la  quantité  qui, 
étant  concentrée  en  un  point,  cl  agissant  sur  une  quantité 
égale  de  même  fluide,  pareillement  concentrée  en  un  point  et 
placée  à l’unité  de  distance,  exerce  une  répulsion  égale  à l'unité 
de  force,  M.  Weber,  de  concert  avec  M.  Kohlrausch,  s’est  oc- 
cupé de  déterminer  la  quantité  absolue  d’électricité  qui  traverse 
pendant  l’unité  de  temps  la  section  quelconque  d’un  conduc- 
teur où  circule  un  courant  d’intensité  égale  à l’unité.  La  mé- 
thode qu'ils  ont  suivie  consiste  à déterminer  l’intensité,  et  la 
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durée  du  courant  qui  donne  à l’aiguille  d’un  galvanomètre  la 
même  impulsion  que  la  décharge  d’une  quantité  donnée  d’élec- 
tricité. 

Sans  entrer  dans  le  détail  des  expériences,  nous  indiquerons 
ici  la  suite  des  opérations. 

On  mesure  la  fraction  de  la  charge  de  l’armature  interne 
d’une  bouteille  de  Leyde,  que  cette  armature  communique  à 
une  sphère  métallique  qui  est  mise  en  contact  avec  elle,  et  pour 
cela  on  met  en  communication  avec  un  électromèlre  l'armature 
intérieure  de  la  bouteille,  avant  et  après  un  nombre  de  contacts 
déterminés  de  la  sphère. 

Ensuite,  on  mesure  simultanément  l’impulsion  donnée  à 
l’aiguille  du  galvanomètre  par  la  décharge  de  la  bouteille  de 
Leyde,  et  l’action  qui  s'exerce  entre  les  boules  de  la  balance  de 
torsion  chargées  d’une  fraction  connue  de  l’électricité  de  la 
bouteille.  Pour  cela,  après  avoir  chargé  la  bouteille,  on  en 
touche  l'armature  interne  avec  la  sphère  métallique  dont  nous 
avons  parlé,  et  celle  sphère,  mise  en  contact  avec  la  boule  fixe 
de  la  balance  de  torsion,  communique  une  fraction  de  sa  charge 
électrique  que  l'on  peut  déterminer  en  connaissant  les  diamè- 
tres des  deux  sphères.  La  balance  de  torsion  donne  la  mesure 
absolue  d'électricité  de  la  boule  fixe,  et  on  peut  remonter  de  là 
à celle  de  l'électricité  de  la  bouteille,  en  tenant  compte  aussi  de 
la  déperdition  qui  a lieu  entre  le  moment  où  on  l’a  mise  en  con- 
tact avec  la  sphère  métallique  et  celui  où  on  la  décharge.  Un 
second  observateur  décharge  la  bouteille  après  un  nombre  de 
secondes  déterminé  à partir  de  l’instant  du  contact,  et  il  note 
l’amplitude  de  la  déviation  de  l’aiguille. 

11  ne  s'agit  plus  maintenant  que  de  déterminer  la  durée  Tque 
devrait  avoir  un  courant  d'intensité  égale  à l’unité  électro-ma- 
gnétique, pour  donner  à l’aiguille  la  même  vitesse  que  lui 
donne  le  passage  instantané  de  la  quantité  d’électricité  E pré- 
cédemment mesurée.  On  peut  conclure  de  là  que,  lorsque  ce 
courant  traverse  un  fil,  il  passe  pendant  un  temps  T par  une 
section  donnée  de  ce  fil  une  quantité  d’électricité  égale  à E,  et 
comme  le  courant  est  constitué  par  le  mouvement  de  quantités 
égales  de  fluide  positif  et  négatif  marchant  en  sens  contraires, 
ni.  46 
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cela  revient  à (lire  que,  pendant  le  temps  T,  une  section  du  fil 

E 

est  traversée  par  une  quantité  ^ d’électricité  positive  dans  un 


E 

sens,  et  par  une  quantité  ^ d’électricité  négative  dans  l’autre. 

Pendant  l'unité  de  temps,  il  passera  par  chaque  section  du  111 
E 

une  quantité-^-™  de  fluide  positif  et  une  quantité  égale  de  fluide 

2 1 


négatif. 

Pour  calculer  cette  durée  T,  les  données  expérimentales  sont 
l'angle  de  déviation  de  l'aiguille  du  galvanomètre  sous  l’action 
de  l’électricité  E,  et  les  constantes  de  l’appareil  relatives  soit  à 
l’aiguille  elle-même,  soit  à son  Q1  de  suspension. 

MM.  Weber  et  Kohlrausch  ont  exécuté  cinq  séries  d'expé- 


E 

riences  qui  leur  ont  donné  en  moyenne,  pour  la  valeur  de  ^ le 


nombre  155,370,000,000.  Ainsi,  par  chaque  section  d’un  fll  où 
circule  un  courant  d’intensité  égale  à l’unité  électro-magné- 
tique , il  passe  pendant  l’unité  de  temps  155,370  millions 
d’unités  d’électricité  positive,  et  une  quantité  égale  d’électri- 
cité négative  marchant  en  sens  contraire. 


$ 0.  Recherche»  relative»  à la  conductibilité. 

L'étude  de  la  propagation  de  l’électricité  dans  les  corps  con- 
ducteurs, et  la  détermination  de  la  conductibilité  électriqu 
qui  s’y  lie  intimement,  est  un  des  sujets  qui  ont  le  plus  occupé 
les  physiciens , tant  à cause  de  son  importance  théorique  qu'à 
cause  des  applications  pratiques  qu'il  présente.  Nous  avons 
déjà  fait  connaître  bien  des  travaux  parmi  ceux  qui  ont  pour 
objet  ces  questions  et  cependant,  depuis  la  publication  de 
notre  second  volume , il  a paru  de  nouvelles  recherches  parmi 
lesquelles  nous  avons  distingué  celles  de  MM.  Mousson,  Thom- 
son et  Matthiesscn. 

M.  Mousson  2,  frappé  des  divergences  que  présentent  les  ré- 

1 Tome  II,  pages  33  et  suivantes. 

* Archives  des  sciences  physiques  [B.  unie.),  t.  XXXI,  p.  1 1 1. 
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sultats  obtenus  par  divers  expérimentateurs  dans  la  détermi-. 
uation  des  résistances  des  différents  métaux,  qooique  cette  dé- 
termination ait  pour  objet  l’un  des  phénomènes  les  plus  simples, 
puisqu'il  n’est  compliqué  ni  par  des  décompositions  chimiques, 
ni  par  le  transport  de  particules,  a voulu  essayer  d’analyser  les 
causes  de  ces  divergences.  Le  procédé  employé  pour  mesurer 
les  résistances  des  fils  soumis  à l’expérience  était  le  suivant  : le 
courant,  provenant  d’un  seul  couple  de  DaDiell  faiblement 
chargé,  se  bifurquait  après  avoir  passé  par  un  galvanomètre  à 
tangentes  en  parcourant  d’une  part  le  fil  sur  lequel  portait 
l’examen,  et  de  l’autre  le  lil  d’un  rhéostat,  puis  traversait  le9 
points  de  dérivation  du  pont  galvanique  ’,  parcourait  ensuite 
les  parties  identiques  des  embranchements  et  se  confondait  de 
nouveau,  dans  le  fil  qui  retournait  au  couple.  L’iniluence  de  la 
nature  du  contact  sur  la  résistance  est  très-prononcée;  la  jonc- 
tion par  soudure  ou  par  l’immersion  dans  le  mercure  avec 
amalgamation  sont  celles  qui  ne  paraissent  pas  produire  de 
résistance  appréciable  ; le  simple  contact  même  avec  pression 
en  offre  une  d’autant  plus  grande  que  la  pression  est  moindre. 
L’influence  d’un  liquide  ambiant  sur  la  conductibilité  d’un  fil 
métallique  est  presque  nulle,  sauf  qu’il  eu  résulte  une  diminu- 
tion de  résistance  par  le  seul  fait  du  refroidissement  produit 
par  l'immersion  du  fil  dans  le  liquide.  La  tension  augmente 
sensiblement  la  résistance  d’un  fil  à la  conductibilité;  non-seu- 
lement  parce  qu’elle  diminue  son  diamètre  et  augmente  sa  lon- 
gueur, mais  aussi  d’une  manière  plus  directe,  car  les  seuls  chan- 
gements de  dimension  ne  suffisent  pas  pour  expliquer  cette 
influence.  Par  contre  l’ébranlement,  soit  les  vibrations  impri- 
mées à un  fil  d’acier  et  à un  fil  de  cuivre,  ne  modifie  en  rien 
leur  conductibilité.  L’influence  du  diamètre,  quoique  ramenée  à 
une  loi  très-simple  qu’ont  vérifiée  un  grand  nombre  de  physi— 

1 Le  galvanomètre  est  placé  sur  cette  communication  directe  entre  les  deux 
embranchements,  qu'on  nomme  pont  galvanique;  et  si  on  a soin  de  former  de 
deux  fils  identiques  les  deux  parties  des  embranchements  qui  concourent  au  point 
de  dérivation  du  pont,  l’aiguille  du  galvanomètre  ne  pourra  rester  en  équilibre 
qu'autant  que  les  deux  premières  parties  des  embranchements  présenteront  des 
résistances  identiques.  • 
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ciens,  a présenté  à M.  Mousson  une  anomalie  qui  consiste  dans 
une  résistance  constante,  indépendamment  du  diamètre  des  fils, 
et  qui  tient  probablement  à un  effet  qui  a lieu  aux  extrémités, 
là  où  le  courant  entre  ou  sort.  La  configuration  d’un  fil,  en  tant 
qu'elle  modifie  sa  constitution  intérieure,  réagit  sur  sa  résis- 
tance à la  conductibilité  en  proportion  de  la  grandeur  et  de 
l’étendue  de  l’altération  ; mais  l'enroulemeDt  d'un  fil,  même  à 
l’état  ductile,  est  accompagné  constamment  de  changements 
moléculaires  qui  produisent  un  accroissement  souvent  très- 
sensible  de  la  résistance.  L'écrouissage,  la  trempe  et  le  recuit, 
trois  opérations  qui  allèrent  profondément  la  nature  intérieure 
des  fils  métalliques,  modifient  tout  aussi  fortement  leur  résis- 
tance; c’est  ce  qu’avaient  déjà  observé  MM.  Pouillet  et  E.  Bec- 
querel. M.  Mousson,  en  confirmant  les  résultats  obtenus  par 
ces  deux  physiciens,  y a ajouté  une  observation  curieuse,  c’est 
que  le  cuivre  écroui  par  la  filière,  subit,  comme  l'acier  sortant 
de  la  filière,  une  augmentation  de  résistance  par  le  recuit; 
l’effet  de  la  trempe  est  tout  différent,  puisque  la  résistance  de 
l’acier,  comparée  à ce  quelle  était  à l'état  recuit , s’accroît  de 
près  d’un  quart,  tandis  que  celle  du  cuivre  diminue,  mni6  d’un 
quarantième  seulement.  L’influence  de  la  température  a été, 
de  la  part  de  M.  Mousson , l’objet  d’expériences  très-nom- 
breuses et  très-soignées;  il  a trouvé  également  en  défaut  les 
lois  énoncées  par  M.  E.  Becquerel  et  par  M.  Lenz.  Le  premier 
admettait  jusqu’à  200“  la  proportionnalité  entre  l’accroisse- 
ment de  la  résistance  et  celui  de  la  température;  or,  le  coeffi- 
cient qui  représente  le  rapport  de  ces  deux  accroissements  aug- 
mente même  au-dessous  de  200°  d'une  manière  très-évidente. 
Le  second  tirait  comme  conséquence  de  ses  formules  l'existence 
d’un  maximum  de  résistance  à une  température  particulière 
pour  chaque  métal;  or,  l’expérience  a donné  à M.  Mousson, 
pour  le  fer,  Une  progression  continuellement  ascendante  jus- 
qu’à la  plus  forte  incandescence  qu’un  bon  chalumeau  fût  ca- 
pable de  produire.  Ainsi,  tout  considéré,  la  loi  exponentielle 
est  celle  qui,  dans  l’état  actuel  de  nos  connaissances,  répond  le 
mieux  aux  observations.  M.  Mousson  termine  son  travail  par 
une  élude  du  rhéostat  dont  l’emploi  doit  être,  suivant  lui,  ac- 
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compagne  de  grandes  précautions,  si  l’on  veut  éviter  les  erreurs 
graves  auxquelles  peuvent  donner  lieu  les  diverses  influences 
qu'il  a étudiées. 

M.  Mousson  n’avait  pas  trouvé  que  le  magnétisme  exerçât 
d'influence  sur  la  conductibilité  électrique  du  fer.  M.  Thomson, 
dans  une  étude  sur  les  propriétés  électro-dynamiques  des  mé- 
taux est  parvenu  à montrer  que  l'aimantation  dans  le  sens 
de  la  longueur  diminue  la  conductibilité  électrique  du  fer,  et 
que  cette  conductibilité  est  plus  grande  perpendiculairement 
que  parallèlement  aux  lignes  d’aimantation  ; ce  qui  est  d'accord 
avec  les  phénomènes  moléculaires  qui  accompagnent  l’aiman- 
tation, puisque  par  cette  action  les  particules  sont  éloignées 
dans  le  sens  longitudinal  et  rapprochées  dans  le  sens  trans- 
versal. 


Nous  avons  décrit,  dans  notre  second  volume,  les  procédés  de 
M.  Becquerel  et  de  M.  Pouillet,  pour  mesurer  la  conductibilité 
des  différents  métaux  ; ces  procédés  reposent  sur  l’usage  du 
galvanomètre  différentiel,  qui  permet  de  constater  quelle  est  la 
longueur  du  fil  type  dont  la  résistance  est  équivalente  à celle 
du  fil  du  métal  dont  on  cherche  la  conductibilité.  L’emploi  du 
galvanomètre  différentiel  offre  des  difficultés  assez  grandes 
qu’une  méthode,  inventée  par  M.  Kirchoff  ',  supprime  complè- 
tement; cette  méthode,  dont  on  nous  saura  /t 

gré  de  donner  la  description,  est  fondée  sur  ('■ 
un  cas  particulier  des  courants  dérivés, 
celui  où  l’intensité  du  courant  dans  un  fil  1 ^ 
de  dérivation  est  nulle  par  suite  des  va-  "Ci  r 


leurs  qu’on  donne  aux  résistances  de  cer-  j 

laines  parties  du  circuit.  Soit  en  effet  P 
(fig.  443)  une  pile  dont  les  pôles  sont  réunis  I ** 

par  le  conducteur  p ad  b;  a b est  un  fil  de  Fig^*i3. 
dérivation  et  c d un  conducteur  qui  réunit  les  deux  courants 


dérivés;  les  résistances  et  les  intensités  sont  désignées  dans 
les  cinq  branches  du  circuit  que  nous  avons  à considérer  par  les 
lettres  ).  et  t. 


> Vhilosophical  magazine,  novembre  1850,  et  Annales  des  sciences  physi- 
ques, t.  XXXIV,  p.  149. 
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D'après  les  lois  de  KirchotF,  dont  nous  avons  déjà  parlé  ' sur 
la  théorie  générale  des  courants  dérivés,  on  peut  établir  les  re- 
lations suivantes  : 

1 + > 

*t  — 's  + 'il 

. ù + h *i  ■+■  '«  *x  — o : 

. ■ ‘t  *»  ri"  h H ri*  'a  = 0 ; 

Au  moyen  de  ces  quatro  équations,  nous  pouvons  exprimer 
i,  en  fonction  d’une  seule  des  autres  intensités,  »,  par  exemple, 
et  on  trouve  aisément  en  éliminant  les  autres  : 

h (x,  x,  + x,  x,  - x,  x,  —\>r.)=  «a(>,  >»  — >-,  x.J. 

Par  conséquent,  quelle  que  soit  la  valeur  de  »'„  si  les  résis- 
tances X„  X„  X„  >.,  satisfont  à lajrelation  X.  X»  = X,  X»,  l'inten- 
sité »,  est  nulle,  c’est-à-dire  qu'il  ne  passe  pas  de  courant  dans 
le  conducteur  c d. 

Introduisons  maintenant  un  galvanomètre  dans  c d , puis 
dans  b d le  ül  de  métal  à expérimenter,  dont  la  résistance  in- 
connue est  x , ainsi  qu’un  rhéostat;  au  moyen  de  ce  dernier,  on 
fait  varier  Xs,  jusqu'à  ce  que  sa  valeur  satisfasse  à la  relation 
ci-dessus,  ce  qu’indique  le  galvanomètre  dont  l’aiguille  est  ra- 
menée au  0°.  On  enlève  alors  le  fil  et  on  ramène  de  nouveau,  à 
l’aide  du  rhéostat,  l’aiguille  du  galvanomètre  au  0°;  la  lon- 
gueur de  fil  qu’il  a fallu  ajouter,  donne  la  valeur  de  x , la  résis- 
tance cherchée 

1 tome  II,  page  853. 

’ J|.  Quincke  (Ann.  der  f'oygcndorff,  t.  Xt’.VII,  p.  AK 2 , mars  I8ifi,  et  *4»». 
de  ch.  etdephys.,  t.  XI-MI,  p.  203),  dans  un  Mémoire  sur  la  propagation  de 
l'électricité  dans  les  plaques  métallique»,  s'est  proposé  de  vérifier  par  l'expérience 
la  théorie  de  M.  Kirclioiï  (t.  Il,  p.  829),  que  ec  savant  n'avait  soumise  A l'expé- 
rience que  dans  le  cas  d'une  plaque  circulaire,  communiquant  par  deux  points 
de  sa  circonférence  avec  les  électrodes  d’une  plie.  M.  Quincke  a examiné  den\ 
autres  cas  un  peu  moins  simples,  et  a trouvé,  comme  M.  Kirchoff,  un  accord 
très-satisfaisant  entre  l’expérience  et  la  théorie.  Le  premier  cas  est  celui  d'une 
plaque  carrée  dans  laquelle  l'électricité  arrive  par  un  des  sommets,  et  par  un 
point  pris  sur  la  diagonale  qui  passe  par  ce  sommet.  Le  deuxieme  cas  est  celui 
d une  plaque  hétérogène,  composée  d'une  plaque  seml-elrrulalrc  de  plomb  et 
d une  plaque  semi-circulaire  de  cuivre,  soudées  cnscmblo  suivant  leur  diamètre 
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M.  Mntthiessen*  a appliqué  la  méthode  de  M.  Kirchoff  à la 
détermination  de  la  conductibilité  électrique  de  quelques  mé- 
taux les  plus  oxydables,  dont  les  propriétés  physiques  ont  pu 
êtfe  étudiées  depuis  les  progrès  qui  ont  été  réalisés  dans  leur 
préparation.  C’est  dans  le  laboratoire  de  M.  Kirchoff,  à Heidel- 
berg, que  M.  Maltbiessen  a fait  ses  expériences. 

La  principale  difficulté  que  présentaient  ces  recherches  était 
la  fabrication  de  fils  Dns  et  homogènes  de  ces  métaux.  M.  Mat- 
thiessen  l’a  surmontée  en  faisant  passer  les  métaux  à la  filière 
par  pression  au  lieu  d’opérer  par  traction,  comme  cela  se  fait 
d’ordinaire.  Le  métal  était  introduit  dans  une  petite  cavité 
cvlindro-conique  pratiquée  dans  une  pièce  d'acier,  présentant 
au  sommet  du  cône  qui  la  terminait  une  petite  ouverture.  On 
enfonçait  dans  cette  cavilé  un  piston  d’acier  de  même  forme,  et, 
en  exerçant  sur  ce  piston  une  pression  suffisante,  on  faisait 
sortir  le  métal  sous  forme  de  fil  par  l’orifice  de  la  cavilé.  Dans 
le  cas  du  potassium,  du  sodium  et  du  lithium,  qui  sont  à la 
fois  très-ductiles  et  très-oxydables,  l’opération  avait  lieu  dans 
l’huile  de  naphte.  Dans  le  cas  du  magnésium,  qui  est  très-peu 
ductile  et  assez  peu  oxydable,  on  échauffait  la  presse  à l’aide 
d’une  lampe  d’émailleur,  et  par  conséquent  on  opérait  dans 
l’air.  Enfin , dans  le  cas  du  strontium  et  du  calcium,  qui  ne 
sont  pas  plus  ductiles  que  le  magnésium,  mais  beaucoup  plus 
oxydables,  on  échauffait  la  presse  et  on  recevait  le  fil  immédia- 
tement à sa  sortie  dans  un  tube  plein  d’huile  de  naphte. 

commun,  les  électrodes  de  la  pile  communiquant  avec  deux  pointsdela  circonfé- 
rence de  la  meme  plaque  semi-circulaire,  situes  à égale  distance  de  la  ligne  de 
soudure.  M.  Quincke  a pu,  d’après  l’ensemble  de  ses  expériences  dans  ce  dernier 
cas,  qui  lui  donnaient  les  lignes  d'égale  tension  de  la  plaque  de  plomb  et  de  la 
plaque  de  cuivre,  calculer  les  rapports  de  la  conductibilité  du  plomb  et  du  cuivre 
qu’il  avait  employé  dans  scs  recherches;  ce  rapport  a été  celui  de  IX, Al  A 100. 
Le  moyen  employé  par  H.  Quincke  pour  le  plomb  et  le  cuivre  pourrait  servir 
également  A déterminer  d'une  manière  très-exacte,  et  sans  avoir  besoin  de  les 
réduire  en  fils,  le  rapport  de  conductibilité  des  divers  autres  métaux  au  cuivre. 
Nous  ne  tachons  pas  qu'il  ait  été  mis  en  pratique  dans  d’autres  cas  que  dans  celui 
que  nous  venons  de  citer. 

1 Philosophical  magazine,  4*  série,  t.  XIII,  p.  SI . Annales  de  chimie  et  de 
physique,  t.  L,  p.  li»2. 
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Les  résistances  étaient , comme  nous  l’avons  dit,  mesurées 
par  la  méthode  de  M.  Kirchoff.  Le  fil  de  comparaison  était  un 
fil  de  cuivre  dont  la  conductibilité  avait  été  soigneusement  com- 
parée à celle  de  l’argent.  En  désignant  par  100  celle  de  l'argent, 
M.  Matlhiessen  a trouvé  les  nombres  suivants,  : 

Sodium  37,43  à la  température  de  2)  °,7 


Magnésium  23,17 17°, Ô 

Calcium  22,14 t6°,H 

Potassium  20,83  ......  20°, 1 

Lithium  19,00  20°, 0 

Strontium  0,71 2ü°,0 


Les  nombres  relatifs  au  potassium  et  au  sodium  présentent 
seuls  un  peu  d'incertitude  à cause  de  la  rapide  oxydation  de 
ces  métaux. 

M.  Matthiessen  a étudié  l’influence  de  la  température  sur  la 
conductibilité  du  potassium  et  du  sodium;  ces  métaux  étaient 
fondus  dans  des  tubes  de  verre  plongés  dans  une  dissolution  de 
chlorure  de  calcium  et  ne  communiquaient  avec  l’extérieur  que 
par  de  petites  colonnes  de  mercure.  La  conductibilité  de  ces 
métaux  diminue  quand  la  température  s’élève  et  elle  est  beau- 
coup plus  faible  à l’état  liquide  qu'à  l’état  solide.  Pour  le  so- 
dium, il  y a un  saut  brusque  à la  température  de  fusion  de 
93°  4;  pour  le  potassium,  il  y a une  variation  très-rapide  entre 
47°  et  57°,  mais  point  de  saut  brusque. 

§ ÎO.  Xoifctlet  eiptrleicn  pour  prouver  que  lu  transmission 
de  l’éleetricité  à travers  les  liquides  est  toujours  accompa- 
gnée de  leur  décomposition  électrolytique. 


L'opinion  que  les  liquides  composés  peuvent  conduire  l'élec- 
tricité à la  facondes  corps  solides  conducteurs  sans  être  par 
conséquentdécomposés.nenousavaitpasparu  pouvoirêtre  adop- 
tée malgré  l’autorité  imposante  de  Faraday*.  L’illustre  physi- 
cien avait  invoqué  particulièrementen  faveurde  cette  opinion  le 


1 Tome  II,  pages  SIC  et  369. 
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fait  que  l'eau  se  conduit  comme  les  métaux  dans  les  phénomènes 
de  l'électricité  statique.  Or  trois  physiciens  ont  montré  que, 
même  lorsqu'il  s'agit  de  cette  électricité,  la  propagation  élec- 
trique dans  un  liquide  est  acxompagnée  de  sa  décomposition. 

M.  Andrews1,  au  moyen  d'un  artifice  très-simple,  a obtenu 
la  décomposition  polaire  de  l'eau  avec  une  machine  électrique 
ordinaire  ; cet  artifice  consiste  à recueillir  les  gaz  dans  des  tubes 
capillaires  dans  lesquels  pénètrent  par  l’extrémité  fermée  des 
fils  Irès-fiDS  de  platine,  ce  qui  soustrait  ces  gaz  à l'action 
dissolvante  qui  a lieu  quand  les  électrodes  plongent  dans 
une  grande  masse  d’eau.  Si  les  tubes  sont  gradués,  on  recon- 
naît que  les  volumes  des  deux  gaz  sont  bien  dans  le  rapport  de 
1 à 2,  et  il  est  facile  de  s’assurer  que  l'un  est  de  l'oxygène  et 
l’autre  de  l'hydrogène.  Une  machine  à plateau,  faisant  deux 
cent  quarante  tours  par  minute,  a dégagé  pendant  ce  temps 
environ  66  millièmes  de  millimètre  cube  d'oxvgène.  Au  moyen 
d’un  cerf-volant,  M.  Andrews  s'est  servi  de  l'électricité  atmos- 
phérique pour  faire  la  même  expérience,  et  il  a obtenu  en  une 
heure,  par  un  temps  serein  et  nullement  orageux,  54millièmes 
de  millimètre  cube. 

M.  Buff,  qui  avait  déjà  réussi  à rendre  apparente  la  décom- 
position de  l’eau,  même  avec  un  courant  excessivement  faible, 
en  employant  des  fils  de  platine  soudés  dans  des  tubes  de  verre, 
de  manière  que  l'extrême  pointe  métallique  fût  seule  à décou- 
vert ’,  avait  également  établi  la  proportionnalité  entre  la  quam- 
tité  d’eau  décomposée  et  l’intensité  du  courant,  même  lorsque 
la  quantité  d’hydrogène  dégagé  en  une  heure  atteignait  seu- 
lement la  quatre-vingtième  partie  d’un  centimètre  cube.  Pour 
confirmer  la  conséquence  contraire  à l'idée  de  la  conductibilité 
physique  des  liquides,  qu’il  avait  déjà  tirée  de  ses  premières  ex- 
périences, il  a fait  de  nouvelles  recherches 3 en  employant  l’élec- 
tricité des  machines  électriques  ordinaires;  il  a obtenu  parce 
moyen  la  décomposition  polaire  de  l’eau,  comme  M.  Andrews, 


' Aimait*  de  chimie  et  physque  ( Y.  S.),  t.  I.,  p.  124. 

* Archives  des  sciences  physiques  (B.  univ.),  t.  XXIX,  p.  118. 

• Idem,  t.  XXXI,  p.  108. 
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et  même  de  plus  celle  du  sulfate  de  cuivre  dissous.  Puis  il  a fait 
communiquer  deux  pointes  de  platine  à la  NVollaston,  plon- 
geant par-dessous  dans  deux  cloches  pleines  d'eau,  placées  dans 
le  même  vase,  l’une  avec  le  conducteur  positif,  l’autre  avec  le 
conducteur  négatif  de  la  machine  électrique;  les  cloches  étaient 
armées  dans  leur  partie  supérieure  de  pointes  de  platine,  qui 
permettaient  de  s’en  servir  comme  d’ei,idiomètres,  afin  de  pouvoir 
s’assurer  si  les  produits  gazeux  étaient  un  mélange  d’oxygène 
et  d’hydrogène,  ou  ces  deux  gaz  séparés.  Il  a constaté  que  les 
deux  gaz  étaient  séparés  et  se  trouvaient  dans  chaque  tube  dans 
la  proportion  qui  constitue  l’eau;  puis, ayant  fait  passer  la  même 
décharge  successivement  à travers  doux  voltamètres  remplis, 
l’un  d’eau  pure,  l’autre  d’acide  sulfurique  étendu  à la  densité  de 
1,1a,  il  a obtenu,  après  avoir  fait  tourner  la  machine  pendant 
90  minutes,  27m“-c- 9a4  d’hydrogène  dans  l’eau  acidulée  et 
27,2ü8"'“•<'•  dans  l’eau  pure,  ce  qui  ne  fait  qu’une  différence 
bien  petite  facilement  explicable  par  la  plus  grande  solubilité 
des  gaz  dans  l'eau  pure.  Le  résultat  n’est  plus  le  même  quand, 
au  lieu  de  mettre  les  pointes  directement  en  communication 
avec  la  machine  électrique,  on  laisse  une  interruption  dans  le 
circuit,  et  que  l’électricité  traverse  cet  espace  sous  la  forme 
d'étincelles;  alors  les  quantités  de  gaz  recueillies  sont  plus  con- 
sidérables aux  électrodes  négatifs,  et  l’oxvgène  et  l’hydrogène 
y sont  mélangés  ; toutefois,  après  avoir  obtenu  une  diminution 
de  volume  en  faisant  passer  à travers  le  mélange  gazeux  une  étin- 
celle électrique,  on  trouve  un  excès  d’hydrogène,  ce  qui  prouve 
que  la  décomposition  polaire  a eu  également  lieu,  mais  qu’il  s’y 
est  ajouté  la  décomposition  calorifique  ; la  première  des  décom- 
positions est  proportionnelle  à l'intensité  du  courant,  tandis 
que  la  seconde  dépend  de  la  rapidité  avec  laquelle  l'électricité 
doit  vaincre  la  résistance  du  liquide,  résistance  qui  entraîne  une 
élévation  considérable  de  température.  La  décomposition  calo- 
rifique est  plus  abondante  dans  l'eau  pure  que  dans  l’eau  aci- 
dulée, à cause  du  plus  grand  développement  de  chaleur  qui  a 
lieu  dans  la  première  au  point  de  contact  de  l'électrode  et  du 
liquide,  tandis  que  la  décomposition  électrolytique  est  la  même 
dans  les  deux  liquides.  On  remarque  toujours  un  léger  dégage- 
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meut  de  lumière  à l’extrémité  de  la  pointe  plongée  dans  l'eau, 
quand  le  circuit  n’étant  pas  continu,  on  a la  décomposition  ca- 
lorifique, et  on  observe  également  dans  ce  cas  que  les  électrodes 
sont  polarisés,  parce  que  la  décomposition  électrolytique  a 
lieu  également.  Une  jolie  expérience  de  M.  iluff,  qui  montre  que 
la  décomposition  électrolytique  a lieu  aussi  bien  lorsqu’il  n’y  a 
qu’un  électrode  métallique  que  lorsqu'il  y en  a deux,  consiste 
à prendre  un  tube  fermé  en  haut  avec  une  pointe  de  platine  qui 
pénètre  dans  rie  l'hydrogène  dont  ce  tube  est  à moitié  rempli, 
pendant  que  l’autre  portion  remplie  d’eau  communique 
avec  l’eau  extérieure;  on  fait  communiquer  la  pointe  de  pla- 
tine, tantôt  avec  le  conducteur  négatif,  tantôt  avec  le  conduc- 
teur positif  de  la  machine  électrique,  pendant  que  l’eau  com- 
munique avoc  le  sol;  si  l’on  fait  marcher  la  machine  pendant 
quelqu?  temps,  on  voit,  dans  le  premier  cas,  augmenter  le  vo- 
lume de  l’hydrogène,  preuve  que  ce  gaz  se  dégage  au  contact 
de  l’eau,  et  dans  le  second  cas,  le  volume  diminue  parce  que 
c’est  de  l’oxygène  qui  se  dégage.  On  obtient  mémo  une  décom- 
l»osilion  évidente  en  mettant  l’eau  en  communication  avec  le 
conducteur  positif  de  la  machine  par  l'intermédiaire  d’une 
pointe  de  Wollaston,  et  en  approchant  simplement  de  la  surface 
de  l’eau  la  main  ou  un  autre  conducteur  qu’on  tient  à une 
assez  grande  distance  pôur  qu’il  n'y  ait  point  d’étincelles.  Evi- 
demment, dans  ce  cas  comme  dans  le  précédent,  l’air  ou  le  gaz 
joue  le  rôle  d'électrode  négatif  et  produit  un  dégagement  de 
gaz  sur  tous  les  points  de  la  surface  de  l’eau. 

Ce  n’est  pas  seulement  quand  l’électricité  chemine  sous 
forme  de  décharge  à travers  l’eau,  que  sa  propagation  est  ac- 
compagnée de  la  décomposition  de  oe  liquide,  il  y a encore  une 
action  éleclrolytique  quand  l'électricité  est  mise  en  mouvement 
par  un  ell’et  d'influence.  C'est  ce  qu’a  prouvé  M.  Soret 1 dans  une 
expérience  dont  il  a eu  l’idée  et  que  j'ai  réalisée  avec  lui  : elle 
consiste  à prendre  de  l’eau  pure  pour  armures  intérieure  et 
extérieure  d'une  bouteille  de  Leyde,  dont  la  couche  isolante  est 
formée  par  un  bocal  de  verre  très-élevé , verni  avec  soin  en 


1 Archives  des  seiences  physiques,  t.  XXXI,  p.  20 1. 
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dedans  et  en  dehors,  afin  que  l’isolement  soit  parfait.  On  intro- 
duit au  fond  de  ce  bocal  une  certaine  quantité  d’eau  qui  doit 
servir  d'armure  intérieure,  et  dans  laquelle  on  fait  arriver  l’é- 
lectricité positive  d’une  machine  électrique  au  moyen  d’une 
chaîne  de  laiton.  L’eau  qui  sert  d'armure  extérieure  est  renfer- 
mée dans  un  vase  en  verre  bien  isolé  , au  centre  duquel  est 
placé  le  bocal  qui  fait  l'office  de  couche  isolante  ; dans  cette 
eau  plongent  deux  lames  de  platine  parfaitement  décapées  , 
soudées  chacune  à un  fil  du  même  métal , et  soutenues  par  des 
tiges  de  verre  s’appuyant  sur  les  bords  du  vase.  On  commence 
par  s’assurer,  en  mettant  les  deux  lames  de  platine  en  commu- 
nication avec  les  deux  bouts  d’un  galvanomètre  très-sensible , 
qu’il  n’y  a production  d’aucun  courant;  puis,  après  avoir  dé- 
taché les  fils  du  galvanomètre,  on  met  une  des  lames  de  platine 
en  communication  avec  le  sol  et  on  fait  marcher  la  machine 
électrique.  Après  trois  tours  de  plateau  on  interrompt  la  com- 
munication de  la  lame  avec  le  sol , et  on  décharge  la  bouteille 
en  plongeant  dans  l'eau  du  vase  extérieur  l'extrémité  d'une 
tige  de  laiton  recourbée  et  en  touchant  avec  l’autre  extré- 
mité la  chaîne  métallique  qui  plonge  dans  l’eau  du  vase  inté- 
rieur. On  enlève  ensuite  la  tige  de  cuivre , on  rétablit  la  com- 
munication de  la  lame  de  platine  avec  le  sol  et  on  recommence 
à charger.  Dans  plusieurs  expériences  on  a effectué  seize  char- 
ges et  décharges  consécutives  , ce  qui  exigeait  quarante-huit 
tours  de  plateau.  Lorsqu’après  ces  seize  charges  on  mettait  les 
lames  de  platine  en  communication  avec  les  fils  du  galvano- 
mètre, on  observait  un  courant  qui  faisait  dévier  l’aiguille  de 
2b  à 30  degrés  environ.  Le  sens  du  courant  indiquait  que  c’é- 
tait la  lame  de  platine  communiquant  avec  le  sol  qui  avait  été 
polarisée  positivement,  et  sur  laquelle,  par  conséquent,  l’hy- 
drogène s’était  déposé;  ce  qui , en  effet,  devait  être,  puisque 
l'électricité  positive  décomposée  par  inlluence  devait  s’en  aller 
par  cette  lame  dans  le  sol.  L’expérience  a été  répétée  un  grand 
nombre  de  fois  et  a donné  constamment  les  mêmes  résultats; 
toutes  les  précautions  avaient  été  prises  pour  éviter  tout  écou- 
lement de  l’électricité  le  long  des  parois  de  verre  du  bocal , et 
ou  s'est  assuré  directement  que  cet  écoulement  n'avait  pas  lieu. 
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C’est  une  chose  assez  remarquable  que  d’obtenir  une  décom- 
position électrolytique  avec  un  seul  électrode;  il  est  probable 
que  tandis  que  l’hydrogène  se  dégage  à la  surface  de  la  lame 
de  platine  par  laquelle  l'électricité  positive  s'écoule  dans  le  sol, 
il  y a un  dégagement  d'oxvgène  à la  surface  de  l’eau , en  contact 
avec  la  couche  isolante.  Au  reste,  on  peut  facilement  constater 
que  la  polarisation  de  l'électrode,  et,  par  conséquent,  la  décom- 
position électrolytique,  est  aussi  forte  quand  il  n’y  a qu’un  élec- 
trode que  lorsqu'il  y en  a deux.  Pour  cela,  il  n’y  a qu’à  trans- 
mettre, au  moyen  de  deux  nouvelles  lames  de  platine  semblables 
aux  premières,  à travers  de  l'eau  renfermée  dans  un  second 
bocal  de  verre,  l’électricité  positive  qui,  sortant  de  l'eau  du 
premier,  se  rendait  dans  le  sol,  et  on  trouve,  en  reliant  succes- 
sivement au  galvanomètre  les  deux  paires  de  lame  de  platine , 
très-sensiblement  la  même  déviation  de  l’aiguille  pour  cha- 
cune, lorsqu’on  a opéré  les  seize  décharges  consécutives. 

Nous  devons  encore  mentionner  les  expériences  par  lesquelles 
M.  Despretz  avait  cru  trouver  qu’un  faible  courant  voltaïque 
peut  être  transmis  à travers  l'eau  sans  la  décomposer1  ; mais 
nous  devons  ajouter  que  MM.  LogemaD  et  Van-Breda’  ont  dé- 
montré que,  dans  ce  cas  comme  dans  d’autres  semblables,  la 
décomposition  électrolytique,  quoique  non  apparente,  avait 
bien  lieu , puisque  les  électrodes  étaient  toujours  polarisés. 

§ 11.  Phénomène»  de  *rnn»port  dnn»  l’éleclrol j»e. 

il  y a,  comme  on  le  sait,  deux  espèces  de  transport  dans  la 
transmission  d’un  courant  à travers  un  liquide  décomposable; 
l’un  que  j'appellerai  transport  chimique,  qui  est  celui  en  vertu 
duquel  l’acide  du  sel  d’une  dissolution  se  montre  à l’électrode 
positif  et  la  base  à l’électrode  négatif  ; l’autre  le  transport  mé- 
canique, en  vertu  duquel  le  liquide  lui-même  est  porté  du  pôle 
positif  au  négatif  avec  une  énergie  d'autant  plus  grande  qu’il 
est  moins  conducteur.  Nous  avons  exposé  en  détail  les  recher- 

1 Archives  des  sciences  physiques  ( B . unie.),  t.  XXXII,  p.  38. 

* Idem,  t.  XXXIII,  p.  M. 
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t hés  qui  ont  été  faites  sur  ce  dernier  point,  et  en  particulier 
celles  de  M.  Wiedemann 1 . Dès  lors,  MM . Yan-Breda  et  Logemann , 
et  M.  Wiedcmann  Jui-mème,  ont  soumis  la  question  à de  nou- 
velles eipériences.  MM.  Van-Breda  et  Logeman J ont  cherché 
en  vain  à découvrir  un  mouvement  mécanique  des  molécules 
d’un  liquide  traversé  par  un  courant  quand  il  n'y  a pas  de  dia- 
phragme, et  cependant  leurs  expériences  ont  été  conduites  de 
façon  que  si  ce  mouvement  avait  existé,  il  aurait  dù-se  manifes- 
ter. Ainsi,  ils  n’ont  pu  trouver  aucune  différence  dans  le  ni- 
veau de  l’eau  traversée  par  un  fort  courant  électrique,  au  pôle 
positif  et  au  pôle  négatif;  ainsi  encore  ils  n'ont  aperçu  aucune 
accélération  ni  aucun  retard  dans  la  vitesse  d'écoulement  de 
l'eau  placée  dans  un  vase  de  Mariette  suivant  que  le  courant  qui 
la  traversait  cheminait  dans  le  sens  de  L'écoulement  ou  en  sens 
contraire.  Les  phénomènes  se  passent  tout  différemment  des 
qu’il  y a un  diaphragme  poreux,  et  cependant  ce  diaphragme 
rendu  mobile  n’est  nullement  entraîné  dans  le  même  sens  que 
le  liquide , ce  qui  devrait  être  si  le  mouvement  était  vraiment 
l’effet  d’une  action  mécanique  directe  que  l'électricité  exerce 
sur  le  liquide , et  qui  pousse  les  molécules  liquides  à travers 
les  pores  du  diaphragme.  Du  reste,  MM.  Van-Breda  et  Loge- 
mann ont  vérilié  toutes  les  lois  du  phénomène  telles  qu’elles 
avaient  été  données  par  M.  Wiedemann , et  les  ont  trouvées 
parfaitement  exactes.  Us  ont  également  conürmé  le  résultat  que 
j’avais  obtenu3,  savoir  : que  les  quantités  de  gaz  développées 
dans  le  même  temps  dans  deux  voltamètres  successifs,  chargés 
l’un  avec  de  l'eau  acidulée,  l’autre  avec  de  l’eau  pure  et  un 
diaphragme,  sont  sensiblement  égales,  lors  même  que-dans  le 
secoud  voltamètre  il  s'opère  un  transport  mécanique  du  liquide 
qui  n’existe  pas  dans  le  premier.  ’ 

M.  Wiedemann,  dans  ses  nouvelles  recherches  sur  ce  sujet 
ne  conteste  point  les  résultats  obtenus  par  MM.  Van-Breda  et 


< Tome  II,  pages  313  et  voir. 

1 Archives  des  sciences  physiques  [II.  unir. J,  t.  XXXIII,  p.  S. 

* Tome  II,  page  379. 

* Archives  des  sciences  physiques  [B.  umv.),  t.  XXXIII,  p,  117. 
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Logemann,  qu’il  avait  lui-même  observés;  mais  il  n'en  persiste 
pas  moins  à voir  deux  phénomènes  distincts  quand  un  cou- 
rant traverse  un  liquide  décomposable , l’action  éleclrolytique 
et  l’action  de  transport.  La  première  a toujours  lieu  en 
même  temps  que  la  seconde,  avec  laquelle  elle  est  liée  par  cer- 
tains rapports.  Un  très-grand  nombre  d’expériences  faites  avec 
le  plus  grand  soin  sur  l'électrolyse  des  dissolutions  salines  et 
acides,  conduisent  M.  Wiedemann  à constater  l’exactitude  des 
résultats  obtenus  parDaniell  et  par  M.  d’Almeida,  que  nous 
avons  fait  connaître.  Ces  mêmes  éleclrolyses , faites  avec  l'ad- 
jonction d'une  paroi  poreuse  qui  sépare  hermétiquement  en 
deux  portions  distinctes  le  liquide  soumis  à l’électrolyse,  mon- 
trent que  la  quantité  de  la  base  transportée  du  pèle  positif  au 
négatif  est  plus  grande  quand  on  interpose  une  paroi  poreuse 
que  quand  il  n’y  en  a pas.  Ce  transport  est  moindre  dès  qu'il 
s’agit  de  dissolutions  d'acide  sulfurique  ou  nitrique  pour  les- 
quelles le  transport  a lieu  du  pôle  négatif  au  positif  quand  on 
opère  sans  paroi  poreuse.  Avec  une  paroi  poreuse,  outre  la 
base,  le  liquide  lui-même,  comme  on  lésait,  est  transporté  au 
pôle  négatif,  et  le  volume  de  la  dissolution  y augmente.  Cè 
transport  est  sensible  même  avec  les  liquides  les  plus  conduc- 
teurs, comme  les  dissolutions  salines;  mais  cependant  il  est 
d'autant  plus  prononcé  que  la  résistance  du  liquide  à la  con- 
ductibilité électrique  est  plus  grande. 

Si  l’augmentation  de  volume  est  produite  seulement  par  le 
transport  mécanique  du  liquide  inaltéré,  on  voit  que  pour  des 
concentrations  différentes  les  quantités  du  liquide  transporté 
sont  à peu  près  en  raison  inverse  de  la  quantité  de  sel  dissous, 
et  contiennent  par  conséquent  à peu  près  la  même  quantité 
absolue  de  sel.  En  résumé , M.  Wiedemann  est  arrivé  par 
ses  recherches  à croire  que,  dans  le  phénomène  de  l’électro- 
lyse,  le  courant  qui  pénètre  dans  le  liquide  se  divise  en  deux 
parties  dont  l’une,  la  plus  grande,  est  transmise  à travers  le 
sel,  et  l’autre,  beaucoup  plus  petite,  traverse  l’eau.  L’action 
purement  électrolytique  consisterait  en  ce  que  l’électricité  qui 
sort  par  l’électrode  positif  attire  l’élément  électro-négatif  de  la 
molécule  de  sel  la  plus  rapprochée,  tandis  que  l’élément  élec- 
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tro-posilif  (le  métal)  reste  à sa  place  pendant  que  l'élément 
électro-négatif  marche  vers  l’électrode  positif.  C’est  ainsi  que 
le  métal  est  séparé  de  l’oxygène  et  de  l’acide,  et  qu’il  se  com- 
bine avec  l'élément  électro- négatif  de  la  molécule  suivante, 
et  ainsi  de  suite,  en  sorte  qu’à  la  fin  il  se  dépose  sur  l’électrode 
négatif,  tandis  que  l'oxygène  et  l’acide  s’accumulent  au  positif 
s’il  est  en  platine  ; mais  s'il  est  en  cuivre  par  exemple,  quand 
il  s’agit  de  l’électrolyse  du  sulfate  de  cuivre,  il  s'y  dissout  au- 
tant de  cuivre  qu’il  s’en  dépose  àd’électrode  négatif.  On  voit 
que  cette  théorie  est  à peu  près  celle  que  nous  avons  donnée  de 
l'électrolyse;  seulement  M.  Wiedemann  y ajoute  à côté  de 
l’action  éleclrolytique  une  action  mécanique  qui  a lieu  pour  le 
sel  aussi  bien  que  pour  l'eau,  mais  qui  est  beaucoup  plus  pro- 
noncée pour  la  partie  du  courant  qui  passe  par  l’eau,  dont 
l’elfet  électrolytique  est  par  suite  très-faible.  Des  expériences 
ont  montré  en  effet  que,  pendant  la  décomposition  d'un 
gramme  d'eau,  il  y a un  transport  d'environ  5,600  grammes 
d’eau  à travers  une  paroi  poreuse,  ce  qui  fait  supposer  à 
M.  Wiedemann  que  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  le  tra- 
vail employé  à cette  dernière  action  est  bien  plus  grand  que 
celui  qui  produit  la  décomposition  ; mais  il  nous  parait  impos- 
sible de  comparer  ces  deux  genres  de  travail,  vu  la  nature  dif- 
férente des  deux  espèces  de  force  nécessaires  pour  l’un  et  pour 
l’autre,  le  second  exigeant  probablement  des  forces  d’une  bien 
plus  grande  intensité  que  le  premier.  Suivant  M.  Wiedemann, 
ce  qui  s'oppose  au  transport,  c’est  la  viscosité  du  liquide;  la 
résistance  électrique  doit  donc  avoir  un  rapport  très-simple 
avec  cette  viscosité,  à laquelle  elle  doit  être  proportionnelle, 
tandis  qu'elle  est  d’autant  moindre  que  la  quantité  de  sel  dis- 
sous dans  le  même  volume  est  plus  grande.  Le  degré  de  la  vis- 
cosité a été  déterminé  par  le  temps  qu’un  liquide  emploie  pour 
s’écouler  sous  une  pression  constante  par  un  tube  capillaire, 
et  on  a trouvé  ainsi  qu’il  varie  pour  chaque  solution  avec  sou 
degré  de  concentration. 

Malgré  les  nouvelles  recherches  de  M.  Wiedemann,  dont 
l’exactitude  ne  laisse  rien  à désirer,  nous  avouerons  que  nous 
ne  saurions  voir  dans  le  transport  mécanique  des  liquides  sous 
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l’influence  du  courant  électrique  un  effet  direct  de  ce  courant. 
En  d’autres  termes , la  présence  du  diaphragme  poreux  nous 
paraît  une  condition  nécessaire  non  pas  seulement  pour  mani- 
fester, mais  bien  pour  déterminer  le  phénomène.  Il  nous  sem- 
ble résulter  évidemment  des  recherches  de  MM.  Van  Breda  et 
Logemann  que  sans  le  diaphragme  il  n’y  a pas  de  transport, 
et  rien  ne  prouve  dans  les  expériences  de  Wiedemann  qu’il  en 
soit  autrement.  Nous  serions  donc  disposé  à voir  dans  le  phé- 
nomène du  transport  un  simple  phénomène  d’endosmose;  il  est 
vrai  que,  pour  qu’il  y ait  endosmose,  il  faut  que  les  liquides 
séparés  par  le  diaphragme  poreux  soient  hétérogènes;  mais 
n’est-il  pas  bien  probable  que  les  deux  surfaces  du  liquide 
électrolytique  qui  sont  séparées  par  le  diaphragme  ne  sont  pas 
identiques  dès  que  ce  liquide  transmet  un  courant  électrique; 
or,  comme  l’endosmose  s’opère  par  ces  surfaces,  il  suffit 
qu’elles  soient  entretenues  constamment  dans  un  état  d'hétéro- 
généité pour  que  l’endosmose  ait  lieu.  En  preuve  de  l’influence 
toute  spéciale  du  diaphragme  sur  les  deux  surfaces  du  liquide 
qui  sont  en  contact  avec  lui,  quand  du  moins  ce  liquide  est 
traversé  par  un  courant  électrique,  nous  citerons  le  fait  de  l’élé- 
vation considérable  de  température  qui  a lieu  dans  le  liquide 
des  deux  côtés  du  diaphragme,  et  qui  est  différente  d’un  côté 
de  ce  qu’elle  est  de  l’autre.  11  ne  serait  pas  impossible  que  cette 
élévation  de  température,  qui  est  d’autant  plus  grande  que  le 
liquide  est  moins  conducteur,  fût  assez  intimement  liée  avec  le 
phénomène  lui-mème  de  l’endosmose  électrique,  soit  comme 
cause,  soit  du  moins  comme  tenant  à la  même  cause. 

Nous  aurions  encore  à citer  quelques  autres  travaux  faits 
récemment  sur  l’électrolyse,  tels  que  celui  de  M.  Dupré1,  qui  a 
vérifié  sur  plusieurs  sels  de  cuivre  et  d’argent  la  loi  de  Fara- 
day, complétant  ainsi  les  recherches  deM.  Sorel  et  de  M.  Buff*, 
tel  surtout  que  celui  de  M.  Magnus3,  qui,  à la  suite  d’un  très- 
grand  nombre  d'expériences,  est  conduit  à repousser  la  théo- 

! Archives  des  sciences  physiques  [B.  unir.),  t.  XXXV,  p.  98. 

* T.  Il,  p.  300  et  suif. 

' Archives  des  sciences  physiques  (O.  unie.),  t.  XXXII,  p.  3î7. 
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rie  de  Oaniell,  que  nous  avions  admise1,  sur  la  manière  dont 
s’opère  la  décomposition  électro-chimique  des  sels.  11  ne  croit 
pas  que  ce  soit  le  métal  seul  qui  se  rende  à l'électrode  négatif 
pendant  qne  tous  les  autres  éléments  du  sel  se  rendent  au  posi- 
tif, mais  il  admet  que  c’est  bien  la  base  du  sel,  c’est-à-dire 
l’oxyde  lui-même  qui  se  dépose  à l'électrode  négatif  avec  l’hy- 
drogène de  l'eau,  tandis  que  l'oxygène  et  l'acide  sont  dégagés 
au  positif.  Quant  à l'objection  de  baniell  qu’il  en  résulte  dans 
le  sel  une  double  décomposition  par  la  même  force  qui  n'en 
produit  qu’une  simple  dans  un  voltamètre  placé  dans  le  même 
circuit,  il  croit  qu’il  n’est  point  nécessaire  pour  y répondre  de 
recourir  à l’expUcation  du  physicien  anglais,  mais  il  est  beau- 
coup plutôt  porté  à conclure  de  ses  recherches  que,  pour  sépa- 
rer un  corps  simple  d’une  combinaison,  il  faut  toujours  em- 
ployer la  même  force,  soit  que  ce  corps  soit  combiné  avec  un 
seul  autre  corps  simple,  de  manière  à former  un  composé  bi- 
naire, soit  qu’il  soit  combiné  avec  plusieurs  autres  corps  sim- 
ples, de  manière  à former  un  composé  salin.  M.  Magnus  estime 
qu’à  l’aide  de  ce  principe  il  n’est  pas  difficile  de  montrer  qu  e 
la  loi  de  Faraday  des  équivalents  électro-chimiques  peut  s’ap- 
pliquer non-seulement  aux  composés  binaires,  mais  aussi  aux 
composés  salins  et  aux  autres  combinaisons  inorganiques;  il 
appuie  son  opinion  sur  l’étude  qu'il  a laite  des  conditions  sous 
lesquelles  a lieu  la  séparation  d'une  substance  par  le  cou- 
rant qui  traverse  un  électrolyte  où  il  s’eu  trouve  plusieurs 
susceptibles  d’être  séparées,  et  il  trouve  que  leur  séparation 
dépend  de  plusieurs  circonstances,  telles  que  la  densité  du 
courant,  les  proportions  des  différentes  substances  dans  la  dis- 
solution, la  nature  des  électrodes  et  la  plus  ou  moins  grande 
facilité  avec  laquelle  ces  diflérentes  substances  peuvent  être 
transportées  d’une  couche  à une  autre  couche,  ainsi  que  des 
obstacles  qu’on  peut  opposer  à ce  transport  en  employant  des 
séparations  poreuses  ou  de  toute  autre  manière.  Sans  mécon- 
naître tout  ce  qu’il  y a de  plausible  dans  les  raisonnements 
de  M.  Magnus  et  l’attention  que  doiveut  provoquer  chez  les 

1 T.  II,  p.  312. 
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physiciens  les  nouveaux  faits  qu'il  décrit,  il  nous  semble 
qu’aucun  de  ces  faits  n’est  contraire  à la  théorie  que  nous 
avons  donnée  de  1 electrolyse  des  dissolutions  salines,  et  nous 
persistons  à croire  que  cette  théorie,  indépendamment  de.  l’a- 
vantage qu’elle  présente  de  se  plier  plus  naturellement  à la  loi 
de  Faraday,  a encore  celui  de  comprendre  dans  la  même  expli- 
cation la  décomposition  des  sels  qui,  comme  les  sels  de  cuivre, 
d’argent , ne  donnent  à l’électrode  négatif  que  le  métal  lui- 
même  sans  hydrogène,  et  de  ceux  qui,  comme  les  sels  alcalins 
ou  terreux,  donnent  à cet  électrode  l’oxyde  métallique  avec 
de  l’hydrogène. 

Si  nous  n’étions  pas  obligé  de  nous  restreindre,  nous  nous 
arrêterions  quelques  instants  sur  des  recherches  récentes  de 
M.  Clausius,  relatives  à l’étude  générale  de  la  transmission  de 
l’électricité  à travers  .les  liquides  décomposables.  Partant  de 
l’idée  à laquelle  il  a été  conduit  par  ses  th'éorieé  sur  la  cha- 
leur, que  les  molécules  sont  constamment  en  mouvement,  il 
suppose  que  dans  un  électrolyte  il  y a à côté  des  molécules 
composées  un  certain  Dombrc  de  molécules  simples  en  mouve- 
meht,  qu'une  molécule  électro-positive,  par  exemple,  se  mou- 
vant dans  l’électrolyte,  peut  arriver  dans  une  position  telle  que 
son  attraction  pour  la  négative  de  la  molécule  composée  soit 
plus  grande  que  ne  l'est  celle  de  la  molécule  électro-positive 
appartenant  à la  même  molééule  par  l’électro-négative  qui  lui 
est  accouplée.  11  y aura  décomposition,  mais  alors  une  molé- 
cule électro-positive  sera  mise  en  liberté  et  ira  jouer  le  même 
rôle  vers  une  autre  molécule.  Toutes  ces  décompositions  et  re- 
compositions se  reproduisent  constamment  au  sein  d'un  élec- 
trolyte; et  comme  elles  se  compensent,  on  n’ôbserve  aucun 
changement.  Mais  si  l’on  plonge  les  deux  électrodes  dans  un 
électrolyte,  alors  une  direction  est  donnée  à ce  mouvement,  et 
les  molécules  positives  mises  en  liberté  se  transportent  en  plus 
grande  quantité  vers  le  pôle  négatif,  et  réciproquement;  on  dé- 
termine par  là  un  dégagement  soit  accumulation  de  molécules 
aux  deux  extrémités.  Ainsi,  tandis  que  dans  la  théorie  do 
Grottbus  on  attribue  à l’électricité  la  faculté  de  produire  une 
décomposition,  dans  celle  de  Clausius  on  admet  que  la  décora- 
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position  préexiste  et  que  l'électricité  ne  fait  que  lui  donner  une 

direction  déterminée. 


$ 12.  Recherche*  inr  la  force  électromotrlcc. 

Dans  un  paragraphe  consacré  à la  mesure  de  la  force  électro- 
motrice relative  de  diverses  combinaisons  voltaïques',  nous 
avons  fait  connaître  en  détail  les  procédés  divers  employés 
pour  cette  détermination  et  les  résultats  obtenus  par  ces 
procédés.  Depuis  la  publication  du  second  volume  de  ce 
Traité,  de  nouvelles  recherches  ont  été  faites  sur  ce  sujet,  en 
particulier  par  M.  E.  Becquerel’,  qui  s'est  livré  à un  travail 
étendu  comprenant  la  détermination,  soit  des  forces  électro- 
motrices provenant  de  la  polarisation  des  électrodes , soit  de 
celles  ducs  à l’action  des  dissolutions  les  unes  sur  les  autres 
ainsi  qu’à  l’action  des  liquides  sur  les  métaux,  soit  enfin  des 
forces  électromotrices  des  différentes  piles,  et  en  particulier 
des  piles  à gaz.  Parmi  les  méthodes  que  nous  avons  indiquées 
pour  ce  genre  de  recherches,  il  a adopté  celle  deFechner5,  qui 
consiste  à introduire  dans  le  circuit  des  couples  voltaïques  une 
résistance  très-grande  par  rapport  à celle  de  ces  couples,  de 
sorte  que  lorsqu’on  les  compare  on  peut  regarder  leurs  résis- 
tances totales  respectivement  comme  égales,  et  admettre  par 
conséquent  que  leurs  forces  électromotrices  sont  entre  elles 
comme  les  intensités  des  courants  qu’elles  produisent.  Au  lieu 
du  galvanomètre,  dont  les  indications  ne  sont  proportionnelles 
aux  intensités  que  jusqu’à  20°,  M.  E.  Becquerel  a employé  la 
balance  électro-magnétique  imaginée  par  son  père4,  qui  lui  a 
donné  des  résultats  très-exacts.  Sans  nous  arrêter  aux  précau- 
tions nécessaires  dans  l’usage  de  cet  instrument  et  indiquées 
par  M.  Becquerel,  nous  nous  bornerons  à remarquer  que  la 

* T.  Il,  p.  721. 

* Annales  de  chimie  et  de  physique  (N.  S.),  t.  XI.VIII,  p.  257. 

* T.  II.  p.  723. 

‘ T.  I,  p.  3t2  (flg.  130). 
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résistance  que  le  courant  rencontre  en  parcourant  le  fil  des 
deux  bobines  équivaut  à celle  d’un  fil  de  312,378  mètres  de 
longueur  et  de  1 millimètre  de  diamètre,  ce  qui  représente 
une  résistance  trente-trois  mille  fois  plus  grande  que  celle  d’un 
couple  ordinaire  de  Bunzen  ou  de  Grove  à acide  nitrique,  et 
remplit  par  conséquent  la  condition  voulue  pour  l’emploi  de  la 
méthode  de  Fechner,  quoique  cependant  il  nous  paraisse  qne 
M.  Becquerel  ne  tienne  peut-être  pas  assez  compte  de  l’im- 
mense difiérence  qui  existe  entre  la  résistance  que  présentent 
des  couples  tels  que  ceux  de  Grove  et  de  Bunzen  et  des  couples 
de  même  dimension,  mais  chargés  avec  de  l'eau  pure  ou  d'au- 
tres liquides  très-peu  conducteurs.  Quoiqu’il  ait  établi  le  rap- 
port qui  existe  entre  la  force  électromotrice  d’un  couple  thermo- 
électrique bismuth-cuivre  et  celles  d’un  couple  de  Bunzen  et 
d’un  couple  de  Daniell,  rapport  qu’il  a trouvé  très-rapproché 
de  celui  qu’avait  obtenu  M.  J.  Regnauld  *,  il  a préféré  prendre 
pour  unité  de  force  électromotrice  celle  qui  résulte  de  l'action 
de  l’eau  acidulée  par  l’acide  sulfurique  (9  eau,  1 acide)  sur  du 
zinc  distillé  et  fondu.  De  cette  manière,  son  unité  était  moins 
éloignée  des  valeurs  des  forces  électromotriccs  qu’il  avait  à 
déterminer;  il  pouvait  du  reste  toujours  ramener  ses  résultats 
à l’unité  tirée  de  la  force  électromotrice  d’un  couple  thermo- 
électrique. 

La  détermination  de  la  force  électromotrice  résultant  de  la 
polarisation  des  électrodes  a beaucoup  occupé  M.  E.  Becque- 
rel; nous  nous  sommes  déjà  longuement  étendu  sur  ce  sujet1, 
aussi  nous  ne  nous  y arrêterons  pas  maintenant,  d'autant  plus 
que  M.  E.  Becquerel  conclut,  d’un  très-grand  nombre  d’expé- 
riences, qu’il  n’est  pas  possible  d’exprimer  d'une  manière  sim- 
ple les  forces  électromotrices  des  métaux  recouverts  de  gaz 
oxygène  ou  hydrogène  par  voie  électro-chimique,  vu  que  les 
effets  varient  avec  l’étendue  de  la  lame  de  métal,  sa  nature  et 
l’intensité  du  courant.  Voici  toutefois  les  résultats  d’expérien- 
ces faites  avec  des  lames  de  platine  de  de  surface,  plon- 

1 Tome  H,  page  7 35. 

* Tome  11,  pages  7 37  el  suNiotes. 


Digitized  by  Google 


742  TRAITÉ  d’ÉLIXTRICI'IÉ. 

gécs  dans  de  l'eau  acidulée  par  l’acide  sulfurique  au  dixième 

et  en  opérant  avec  une  pile  de  8 à 10  couples  de  Bunzen  : 

Force  électromotrice  du  platine  recouvert  d’hydrogône,  .17,02 
Id.  recouvert  d'oxygène,  53,56 

Cette  dernière  force  électromotrice  serait  9,00  si,  au  lieu  de 
plonger  le  platine  dans  l’eau  acidulée,  on  le  plonge  dans  l’a- 
cide nitrique  ordinaire.  Ces  forces  électromotrices  sont  ex- 
primées en  fractions  de  l’unité  représentée  par  100,  nombre 
qui  indique  de  combien  do  milligrammes  il  faut  charger  la 
balance  électro-magnétique  pour  faire  équilibre  à la  force  du 
courant  provenant  d’un  couple  platine  et  zinc  pur  dans  de 
l’eau  acidulée  avec  l’acidd  sulfurique  au  dixième.  Le  chlore 
ne  donne  aux  métaux  qu’une  polarisation  bien  faible,  ce  qui 
tient  probablement  à sa  grande  solubilité.  Quant  aux  piles  à 
gaz,  M.  Becquerel,  qui  les  a étudiées,  ne  croit  pas  qu’elles  soient 
daus  les  mêmes  conditions  que  les  couples  constitués  par  des 
lames  métalliques  polarisées,  puisque  le  gaz  hydrogène  seul, 
en  contact  avec  du  platine  en  présence  de  l’eau  acidulée  privée 
d’air  ou  d’oxygène  et  dans  laquelle  plonge  une  lame  de  pla- 
tine, ne  peut  constituer  un  couple,  tandis  qu’une  lame  de  pla- 
tine, recouverte  électro-cliimiquement  d’hydrogène,  a une  force 
électromotrice  propre,  môme  dans  le  vide  ; ce  qui  semblerait 
indiquer  que  les  gaz  transportés  par  voie  électro -chimique 
dans  l’acte  de  la  polarisation  sont  dans  d’autres  conditions  que 
ceux  qui  entourent  les  lames  et  qu’on  prépare  par  les  procédés 
chimiques  ordinaires.  Ne  serait-il  pas  possible  que  la  différence 
tint  à ce  que  dans  le  cas  de  la  pile  à gaz,  l’hydrogène  est  en 
contact  avec  le  liquide  plutôt  qu’avec  la  lame  de  platine,  tandis 
que  dans  le  second  c’est  la  lame  métallique  qui  est  recouverte 
d’une  couche  mince  d’hydrogène  qui,  dans  cet  état,  est  capable 
de  décomposer  l’eau  sans  le  secours  de  l’oxygène  dissous.  11 
nous  semblerait  donc  que  la  difficulté  soulevée  par  M.  E.  Bec- 
querel n’est  pas  si  grande  qu’il  le  présume. 

L’élude  qu’il  a faite  des  forces  électromotrices  qui  résultent 
de  l’action  des  dissolutions  les  unes  sur  les  autres,  en  les  sépa- 
rant par  un  diaphragme  poreux,  moutre  que  dans  les  couples 


Digitized  by  Google 


APPENDICE. 


7W 

voltaïques  à deux  liquides  celte  actiou  a mie  iniluence  beau- 
coup plus  grande  qu'on  ne  pourrait  le  supposer  sur  la  pro- 
duction du  courant  électrique.  Ainsi,  par  exemple,  l'action 
mutuelle  de  l’acide  nitrique  et  du  persulfure  de  potassium 
donne  naissance  à une  force  électromotrice  de  72,50,  la  lame 
de  platine  placée  dans  l’acide  nitrique  prenant  l’électricité 
positive  et  celle  qui  est  dans  le  persulfure  la  négative.  Du 
reste,  les  forces  électromotrices  qui  résultent  de  l'action  de 
deux  dissolutions  l'une  sur  l’autre,  changent  avec  le  degré  de 
concentration  et  la  température  des  liquides,  et  constituent  la 
partie  éminemment  variable  de  la  force  électromotrice  des 
couples,  surtout  de  ceux  à deux  liquides,  appelés  couples  à 
courant  constant. 

De  toutes  les  déterminations  de  forces  électromotrices,  la  plus 
importante  est  sans  aucun  doute  celle  des  forces  électromotrices 
dues  à l’action  des  liquides  sur  les  métaux;  il  faut,  pour 
l’obtenir,  se  servir  de  deux  lames  métalliques  dont  l’une  soit 
d’un  métal  tel  que  le  platine  ou  l'or,  qui  ne  soit  pas  attaquable 
et  qui  ait  une  surface  assez  grande  pour  que  sa  polarisation  ne 
soit  pas  sensible,  ce  qu’on  obtient  en  opérant  rapidement.  Le 
liquide  dans  lequel  on  plonge  les  deux  lames  exerce  naturelle- 
ment une  grande  influence  sur  la  force  électromotrice  du 
même  métal.  Avec  l’eau  chlorée,  non-seulement  les  métaux 
oxydables  ont  une  force  électromotrice  assez  grande;  mais 
encore  le  cuivre,  l’argent  et  l’antimoine,  qui  sont  attaqués 
vivement,  donnent  un  courant  énergique  ; l’or  lui-même  en 
donne  un.  En  employant  de  l'eau  acidulée  par  l’acide  sulfuri- 
que, on  voit  que  le  degré  d’acidité  a peu  d’influence  sur  la  force 
électromotrice,  sauf  pour  l’argent.  Avec  une  dissolution  de 
potasse  caustique,  l’ordre  des  métaux,  par  rapport  aux  forces 
électromotrices,  se  trouve  changé;  c'est  ce  que  nous  avions 
remarqué,  il  y a longtemps,  M.  Faraday  et  moi'.  11  y a deux 
métaux  qui  conservent  avec  tous  les  liquides  employés,  sauf 
avec  le  sulfure  de  potassium,  les  mêmes  rapports  de  force  élec- 
tromotrice; ce  sont  le  zinc  et  le  plomb.  M.  E.  Becquerel  insiste 


1 T#me  II,  po^cs  003  et  «uirintc». 
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sur  les  changements  de  sens  dans  la  direction  du  courant,  qui 
résultent  pour  un  couple  composé  des  deux  mêmes  métaux, 
de  son  immersion  dans  deux  liquides  différents;  c'est  un  point 
que  j'ai  déjà  traité  en  détail;  je  n’y  reviendrai  donc  pas.  11 
s’occupe  aussi  de  la  force  électromotrice  des  amalgames  qu’il 
trouve  tantôt,  comme  avec  le  zinc,  plus  forte,  tantôt,  comme 
avec  le  cadmium,  plus  faible  que  celle  du  métal  pur.  Enfin 
parmi  tous  les  couples  il  est  conduit  à reconnaître  que  celui 
dont  la  force  électromotrice  est  la  plus  grande,  est  le  couple 
qui  est  formé  de  l’amalgame  de  potassium  et  d'une  couche  de 
peroxyde  de  plomb  déposée  voltalquement  sur  une  lame  de 
platine;  sa  force  électromotrice  est  exprimée  par  le  nombre 
230,78,  en  appelant  toujours  100  celle  du  couple  zinc  puravec 
l'eau  acidulée  avec  l'acide  sulfurique  au  dixième;  elle  est  double 
de  celle  d’un  couple  de  Bunzen  ordinaire. 

Après  le  potassium,  le  métal  qui  a donné  à M.  Becquerel  la 
force  élcctromolrice  la  plus  grande  dans  une  dissolution  de 
potasse  caustique,  est  l’aluminium  ; dans  l’eau  acidulée  par 
l’acide  sulfurique,  sa  force  électromotrice  est  inférieure  à 
celle  du  zinc,  du  cadmium,  du  plomb,  de  l’étain  et  du  fer, 
mais  supérieure  à celle  du  nickel,  du  cobalt,  du  bismuth,  de 
l’antimoine,  du  cuivre  et  de  l’argent.  M.  Wheatstone  avait 
trouvé  des  résultats  à peu  près  semblables  à ceux  de  M.  E.  Bec- 
querel quant  à l’aluminium  ',  et  M.  Uulot  a essayé  avec  succès 
de  l'employer  comme  élément  électro-négatif  d'un  couple  dans 
lequel  le  zinc  amalgamé  est  l’élément  électro-positif  et  le  liquide 
de  l'eau  acidulée  avec  l’acidc  sulfurique  au  vingtième3.  Pcndan  t 
les  premières  heures,  le  courant  de  ce  couple  s’est  trouvé  aussi 
fort  que  celui  d'un  couple  platine  et  zinc  plongé  dans  le  même 
liquide;  il  suffit,  quand  la  force  diminue,  de  plonger  l’alumi- 
nium un  inslautdansl'acide  nitrique  et  de  le  laver  ensuite,  pour 
lui  rendre  ses  propriétés  électro-négatives.  M.  Butf  a reconnu 
que  l'aluminium  devient  positif  dans  l’acide  nitrique,  de  sorte 
qu’on  peut  former  un  couple  avec  de  l’aluminium  plongé,  d'une 


1 Archives  des  sciences  physiques  (B.  unir.),  t.  XXXIX,  p.  3S0. 
* Comptes  rendus  de  l'Academie  des  Sciences,  t.  XL,  p.  1 1 48. 
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part,  dans  l’acide  nitrique,  et  d'autre  part,  dans  l’acide  sulfu- 
rique étendu  ; la  force  électromotrice  de  ce  conple  est  les  0,63 
de  celle  d’un  couple  de  Dunzen.  Si,  au  lieu  de  l’aluminium, 
on  plonge  dans  l'acide  sulfurique  étendu  un  autre  métal , on  le 
trouve  électro-positif  par  rapport  à l’aluminium  qui  est  dans 
l'acide  nitrique;  le  platine  est  le  seul  qui  dans  les  mêmes  con- 
ditions soit  électro-négatif*. 

Dans  une  partie  de  son  travail,  M.  Becquerel  s’occupe  de  la 
détermination  de  la  force  électromotrice  des  différentes  espèces 
de  piles;  les  résultats  qu’il  obtient  montrent  que  l’action  des 
dissolutions  entre,  comme  nous  l'avons  dit,  pour  une  partie 
notable  dans  l’effet  de  chaque  couple.  En  appelant  100  la  force 
électromotrice  d'un  couple  de  Grove  (zinc  amalgamé  et  eau 
acidulée,  platine  et  acide  nitrique),  on  trouve  57,67  pour  l'ex- 
pression de  celle  d’un  couple  de  Daniell  (zinc  amalgamé  et  eau 
acidulée,  cuivre  et  sulfate  de  cuivre);  en  substituant  à l’eau 
acidulée  par  l’acide  sulfurique  de  l’eau  salée,  dans  ce  dernier 
couple,  on  trouve  que  sa  force  électromotrice  augmente  et  va 
jusqu’à  63,13.  M.  E.  Becquerel  a obtenu  32,5  pour  celle  du 
couple  de  M.  Doat,  dans  lequel  on  a pour  métal  attaquable 
le  mercure,  et  pour  liquide  actif  l’iodure  de  potassium2;  ce 
résultat  s’accorde  avec  celui  de  M.  J.  Regnauld,  qui  a trouvé 
32,9  au  lieu  de  32,5  par  une  méthode  toute  différente,  sa 
méthode  d’opposition3.  Il  a étendu  ses  recherches  à des  cou- 
ples dans  lesquels  il  a remplacé  l’iodure  de  potassium  par  le 
bromure  et  le  chlorure  de  potassium,  et  le  mercure  par  le  zinc 
et  les  amalgames  de  sodium  et  de  potassium.  La  force  électro- 
motrice est  avec  le  zinc  plus  que  double,  et  avec  les  deux  amal- 


1 M.  BufT  a également  déterminé  la  conductibilité  électrique  de  l'aluminium. 
Il  a trouvé,  en  appelant  100  la  résistance  de  l'argent  pur,  que  celle  de  l’alumi- 
nium presque  pur,  mou  et  flexible,  était  199,83,  et  que  celle  de  l’aluminium  du 
commerce  était  2 10,92  ; celle  du  cuivre  pur  et  mou  était  108,46,  et  celle  du  fer 
mou  et  peu  élastique  616,11  [Archives  des  sciences  phyt.  (B.  unie.),  t.  XXXVI, 
p.  51). 

’ Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XLII,  p.  355. 

1 Tome  11,  page  134,  et  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences, 
t.  XLIll,  p.  41, 
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gaines  à peu  près  quadruple  de  ce  qu’elle  est  avec  le  mercure. 
Elle  est  pour  chaque  métal  plus  forte  avec  le  bromure  et  avec 
le  chlorure  qu’avec  l'iodure,  dans  le  rapport  do  100  à 100 
environ  pour  le  bromure  et  de  100  à 180  pour  le  chlorure. 
Dans  le  couple  de  M.  Doat  et  dans  ceux  analogues,  l’iodure  de 
potassium  liquide  avec  lequel  est  en  contact  le  mercure  ou 
un  autre  métal  attaquable,  est  placé  dans  une  auge  poreuse; 
celle-ci  plonge  elle-même  dans  une  autre  solution  d’iodure  de 
potassium  qui  renferme  de  l’iode  dissous,  lequel  mis  en  excès  à 
l’état  solide  sert  à maintenir  la  constance;  c’est  le  charbon  qui 
sert  d’élément  négatif.  Une  pile  composée  des  couples  de  M.  Doat 
n'a  besoin  d'aucun  autre  soin  que  de  celui  qui  consiste  à souti- 
rer à l’aide  d'un  siphon  en  verre  le  liquide  saturé  d’iodure  de 
mercure,  iodure  qu’on  revivilie  facilement  par  la  chaleur  pour 
retrouver  les  éléments  primitifs.  Toutefois,  malgré  la  facilité 
qu’on  éprouve  à régénérer  les  produits  formés  par  l’action  chi- 
mique, l’embarras  qu’elle  occasionne,  le  prix  élevé  des  matières 
qu’elle  emploie,  et  surtout  sa  faible  force  électromotrice,  ne 
permettront  pas  à la  pile  de  M.  Doat  d'ètre  bien  usuelle. 

§ 13.  Transformation  de  la  ctinlenr  électrique  en  tramil 
mécanique. 


Nous  avons  exposé  les  recherches  diverses  qui  ont  été  faites 
pour  établir  un  rapport  entre  la  chaleur  produite  directement 
par  une  certaine  action  chimique  et  celle  qui  provient  de  l'élec- 
tricité qu’engendre  cette  môme  action  chimique  *.  On  sait  que 
M.  Favre  a démontré,  par  des  expériences  suivies  et  con- 
cluantes, le  principe  que  j'avais  le  premier  énoncé  à la  suite 
d’une  seule  expérience,  savoir,  que  dans  un  circuit  la  somme 
des  chaleurs  dégagées,  soit  dans  la  pile,  soit  dans  le  con- 
ducteur qui  unit  les  pôles  de  la  pile,  est  constante  pour 
une  même  quantité  d’action  chimique.  Des  recherches  ré- 
centes ont  eu  pour  objet  d'étudier  la  transformation  de  la 
chaleur  qui  résulte  de  cette  action  chimique  eu  travail  méca- 

1 Tome  11,  pages  S07  et  suivantes. 
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nique  par  l'intermédiaire  île  l’électricité.  M.  Favre  ‘ vient  de 
démontrer  eipérimentalement  que  le  travail  mécanique  produit 
par  un  courant  eniraîue  toujours  une  dépense  de  chaleur  em- 
pruntée à la  chaleur  totale  que  dégagent  les  actions  chimiques 
de  la  pile.  Voici  comment  il  opère  : un  premier  calorimètre  ren- 
ferme la  batterie  voltaïque,  les  cinq  couples  formés  de  zinc 
amalgamé  et  de  platine  platiné;  un  second  calorimètre  reçoit 
un  électromoteur  construit  par  M.  Froment  dans  ce  but  spé- 
cial; pour  rendre  les  hélices  des  électro-aimants  capables  de  se 
refroidir  plus  facilement,  on  les  a composées  d’une  série  de  dis- 
ques conducteurs  séparés  par  des  disques  isolants  très-minces;  ces 
disques,  qui  présentent  à l’extérieur  leurs  tranches  métalliques 
et  qui  sont  séparés  seulement  par  les  minces  tranches  des  dis- 
ques isolants,  communiquent  entre  eux  «le  manière  à établir  un 
euroulement  continu  de  l’une  à l’autre  des  extrémités  des  bobi- 
nes; ils  sont  isolés  du  cylindre  de  fer  doux  qu’ils  enveloppent, 
aussi  bien  qu’ils  le  sont  les  uns  des  autres.  — L’arbre  de  l’élec- 
tromoteur  sort  du  calorimètre  et  communique  par  une  courroie 
sans  fin  avec  un  arbre  à tourillons  coniques,  portant  une  pou- 
lie sur  laquelle  s’enroule  une  corde  qui  soulève  un  poids. 
M.  Favre  a -d'abord  fait  fonctionner  la  pile  seule  dans  son  calo- 
rimètre, tout  le  travail  produit  par  l’action  chimique  s’effectuant 
alors  dans  la  pile  elle-même;  la  chaleur  dégagée  lui  en  a donné 
la  mesure  ; il  a trouvé  1 8682  calories  pour  1 gramme  d’hydro- 
gène dégagé.  Eu  faisant  ensuite  passer  le  courant  à travers  les 
gros  fils  qui  doivent  faire  communiquer  la  pile  avec  l'électro- 
moteur, on  s’est  assuré  que  leur  résistance  peut  être  négligée; 
puis  en  faisant  passer  le  courant  dans  l’électromoteur,  mais 
sans  le  mettre  en  mouvement,  on  a trouvé  pour  la  chaleur  dé- 
veloppée dans  le  calorimètre  de  la  pile,  16448,  et  pour  le  ca- 
lorimètre de  l’électromoteur  2219,  ce  qui  donne  une  somme 
de  18607,  ne  différant  du  travail  primitif  considéré  toujours 
comme  travail  moteur  que  de  15  unités,  écart  inséparable  des 
expériences  de  ce  genre.  On  a mis  alors  l’électromoteur  en 
mouvement,  mais  sans  lui  faire  soulever  de  poids;  cette  série 

1 Comptes  rendus  de  l'Acaddnue  des  Sciences,  l.  XLV,  p.  50. 
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d’expériences  a donné  pour  somme  du  travail  résultant  dans  les 
deux  calorimètres  le  nombre  1 8657.  Ainsi  le  principe  delà  cons- 
tance de  la  chaleur  développée  dans  un  circuit  peut  être  con- 
sidéré comme  étendu  à celle  qui  se  développe  sous  les  actions 
extérieures. 

Lorsque  l’électromoteur  a fait  monter  un  poids  en  produisant 
un  travail  de  131  kilogrammèlres,  la  somme  des  deux  quantités 
de  chaleur  accusées  par  les  deux  calorimètres  a été  inférieure  à 
la  somme  primitive  de  308  unités;  en  sorte  qu’on  doit  consi- 
dérer ces  308  unités  comme  équivalentes  à 131  kilogrammètres 
de  travail  moteur. 

La  question  traitée  par  M.  Favre  a aussi  occupé  M.  Soret, 
qui  l’a  envisagée  sous  un  rapport  un  peu  différent1.  11  s'est 
d’abord  occupé  des  variations  d'intensité  que  subit  le  courant, 
lorsqu’il  produit  un  travail  mécanique.  Nous  avons  déjà  exposé 
les  recherches,  à cet  égard,  de  M.  Jacobi2.  Nous  nous  contente- 
rons, en  ce  qui  concerne  celles  de  M.  Soret,  de  remarquer  qu’il 
a pu  résumer  ses  résultats  en  disant  que,  quand  un  courant 
électrique  continu  tend  à déterminer  un  mouvement  relatif  de 
deux  pièces  d’un  appareil,  si  les  deux  pièces  se  déplacent  en 
cédant  à cette  action,  c’est-à-dire  s’il  se  produit  un  travail  mé- 
canique positif,  on  observe  une  diminution  d’intensité  du 
courant  pendant  que  ce  mouvement  s’effectue;  et  inversément 
quand  on  oblige  ces  deux  pièces  à prendre  un  mouvement 
opposé  à celui  que  les  forces  électriques  tendent  à leur  donner, 
c’est-à-dire  si  le  travail  mécanique  est  négatif,  on  observe  une 
augmentation  d’intensité  du  courant.  M.  Soret  a remarqué  que, 
quand  on  force  la  machine  mue  par  l'électricité  à prendre  un 
mouvement  renversé,  on  arrive  à des  conséquences  qui  ne  sem- 
blent pas  s’accorder  avec  la  théorie  des  électromoteurs,  dans 
laquelle  on  ne  s'est  occupé  que  du  cas  où  le  mouvement  de  la 
machine  s’effectue  dans  le  sens  naturel.  Celte  divergence  pro- 
vient principalement  de  ce  que  le  courant  n'est  pas  continu,  et 


1 Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XI.V,  p.  301  et  380,  et 
Archives  des  sciences  physiques  (B.  unir.),  t.  XXXVI,  p.  38. 

1 Tome  lit,  page  338. 
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de  cc  qu'il  en  résulte  la  production  de  courants  d'induction  qui 
dirigés,  les  uns  dans  un  sens  contraire  à celui  du  courant  pri- 
mitif, et  les  autres  dans  le  même  sens,  ne  se  compensent  pas,  vu 
que  les  derniers  ne  peuvent  pas  se  propager,  parce  que  le  circuit 
est  interrompu  au  moment  où  ils  se  développent.  De  plus,  dif- 
férentes expériences  montrent  que  la  variation  d'intensité,  ré- 
sultant du  déplacement  des  pièces  qui  s’attirent,  est  bien  plus 
faible  que  celle  qui  provient  de  l’inertie  magnétique  et  électri- 
que, quand  on  emploie  des  courants  discontinus. 

Venant  à la  question  même  du  rapport  qui  existe  entre  la 
chaleur  dégagée  par  le  courant  et  l’action  extérieure  qu'il 
exerce,  M.  Soret  a cherché  à se  rendre  compte  de  quelle  manière 
a lieu  la  transformation  de  la  chaleur  électrique  en  travail 
moteur  et  à déterminer  la  portion  du  circuit  où  elle  a lieu.  11  a 
dû  présumer  qu’elle  se  produisait  à l’endroit  même  où  se  déve- 
loppe le  travail  mécanique.  En  prenant  deux  hélices  parfaite- 
ment semblables  et  faisant  partie  d'un  même  circuit,  placées 
chacune  dans  un  calorimètre,  M.  Soret  a pensé  qu’en  faisant 
produire  à l’une  d’elles  seulement  un  travail  quelconque,  il 
trouverait  peut-être  une  différence  dans  les  températures  in- 
diquées par  les  calorimètres.  Sans  entrer  dans  le  détail  de  ces 
expériences,  qui  ont  été  faites  en  prenant  les  plus  grandes  pré- 
cautions pour  éviter  toute  cause  d’erreur,  nous  nous  bornerons 
à dire  qu’on  a introduit  dans  l’une  des  hélices  un  cylindre  de 
fer  doux,  que  l’établissement  et  l’interruption  du  courant 
aimantait  et  désaimantait;  et,  après  une  première  série  d’expé- 
riences faites  de  cette  manière,  on  a fait  produire  à l’une  des 
hélices  un  travail  mécanique  qui  donnait  un  mouvement  de  va- 
et-vient  au  cylindre  de  fer  doux.  L’ensemble  des  deux  séries 
d’expériences  a démontré  que  le  rapport  des  effets  thermiques 
des  deux  hélices  ne  subissait  pas  de  variation  régulière  qu’on 
pût  attribuer  à la  transformation  en  travail  extérieur  d’une 
certaine  quantité  de  chaleur;  mais  on  ne  peut  pas  encore  con- 
clure qu’il  n’y  ait  pas  un  affaiblissement  général  caloiiSque 
dans  tout  l’ensemble  du  circuit,  y compris  la  partie  agissaute. 
M.  Soret  serait  disposé  à croire  que,  lorsqu’un  courant  exerce 
une  action  extérieure,  les  choses  se  passent  comme  si  l'on  aug- 
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mentait  la  résistance  électrique  de  la  partie  du  circuit  qui 
agit  par  induction,  ce  qui  détermine  une  diminution  dans  la 
quantité  de  zinc  dissous,  et  par  conséquent  dans  la  chaleur 
intérieure  de  la  pile,  avec  celte  différence  que  l’augmenta- 
tion de  l’effet  mécanique  qui  devrait  être  produite  là  où  la 
résistance  aurait  reçu  un  accroissement,  au  lieu  de  se  porter 
sur  la  partie  inductrice  du  circuit,  se  porterait  sur  le  corps 
induit. 

M.  Leroux,  dans  un  travail  sur  les  machines  électro-magné- 
tiques et  magnéto-électriques1,  vient  de  s’occuper  des  mêmes 
questions  qui  ont  été  l’objet  deS  recherches  de  M.  Soret,  et  il  est 
arrivé,  en  même  temps  que  lui,  à une  idée  semblable,  savoir, 
que  le  mouvement  d'une  partie  d’un  circuit  ( mouvement  néces- 
sairement accompagné  d’un  travail  mécanique),  vu  la  disconti- 
nuité du  courant,  fait  naître  unérésistance  spéciale  qu’il  appelle 
résistance  dynamique.  L’intensité  du  courant,  c’est-à-dire  la 
quantité  de  travail  mise  en  jeu  pendant  l’unité  de  temps,  est 
toujours  en  raison  inverse,  toutes  chosés  égales  d’ailleurs,  de 
la  somme  des  résistances  dynamiques  ou  statiques.  Le  travail 
mis  au  jour,  que  ce  travail  soit  extérieur  comme  dans  les  ma- 
chines magnéto-électriques,  ou  intérieur  comme  dans  les  appa- 
reils où  entrent  les  éléments  de  pile,  se  partage  entre  les  diverses 
parties  du  circuit  (chacune  prise  en  bloc,  c’est-à-dire  avec  les 
corps  avoisinants)  proportionnellement  aux  résistances  dyna- 
miques et  statiques  de  ces  parties.  11  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
que  les  étincelles  et  les  aimantations  absorbent  une  certaine 
portion  du  travail;  c’est  ce  qui  explique  pourquoi,  si  on  com- 
pare la  chaleur  produite  dans  le  circuit  total  au  travail  méca- 
nique, on  trouve  un  nombre  un  peu  trop  fort  pour  exprimer 
l’équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  11  résulte  de  là  que,  dans 
les  machines  mues  par  l’électricité,  dans  lesquelles  on  veut 
faire  rendre  à l’électricité  le  plus  de  travail  possible,  il  faut 
éviter  jes  changements  de  sens  trop  fréquents  et  la  production 
des  étincelles. 

Ajoutons  encore  aux  recherches  que  nous  venons  d'énumérer 

1 Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  ».  XI.V,  p.  4M. 
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celles  toutes  récentes  île  M.  (Juin  tus  Icilius  ',  sur  la  déterroina- 
tion  du  travail  produisant  l'unité  de  chaleur,  au  moyen  du 
courant  électrique.  En  désignant  par  1 l'intensité  d’un  courant 
électrique,  supposé  constant,  parV  la  résistance  voltaïque  d’un 
fil  parcouru  par  ce  courant,  par  U la  chaleur  qui  y est  déve- 
loppée pendant  l’unité  de  temps,  et  par  A une  constante, 
on  sait  qu’on  a U = Ail  V,  formule  dans  laquelle  I IV  n'est 
autre  chose  que  le  travail  exécuté  par  l'électricité  mue  en 
vainquant  la  résistance  du  fil.  En  conséquence,  on  peut  l’ex- 
primer par  un  nombre  dont  l’unité  est  l’unité  de  travail.  On  y 
arrive  en  adoptant  les  mesures  absolues  de  M.  Weber,  pour 
mesurer  les  quantités  électriques.  Pour  employer  ces  mesures, 
il  faut  fixer  l’unité  de  distance,  le  millimètre,  l’unité  de  temps, 
la  seconde;  l’unité  de  masse,  le  milligramme.  Cela  posé,  l’unité 
de  travail  sera  le  travail  qu’il  faudra  employer  pour  mouvoir 
uDe  masse  = 1 milligramme  sur  un  chemin  = 1 millimètre , 
la  masse  n’opposant  aucune  autre  résistance  que  celle  de  sa 
propre  inertie.  11  résulte  de  là  qu'on  obtient  la  chaleur  qui  est 
excitée  par  cette  unité  de  travail,  quand  on  détermine  la  valeur 
numérique  de  la  constante  A,  en  désignant  par  unité  de  chaleur 
la  quantité  de  chaleur  qu’il  faut  pour  augmenter  la  température 
d’un  milligramme  d’eau  d’un  degré  centigrade.  Sans  nous 
arrêter  aux  expériences  faites  avec  beaucoup  de  soin  par 
M.  Quintus  Icilius,  pour  obtenir  U au  moyen  d'un  calorimètre; 
et  pour  déterminer  I et  V par  les  procédés  indiqués  par  M.  We- 
ber, nous  nous  contenterons  de  dire  qu’il  arrive,  en  prenant  la 
moyenne  do  58  expériences  faites  en  trois  séries , chaque  série 
présentant  des  conditions  un  peu  différentes,  à trouver  31 1 ,7  ki- 
logrammètres  pour  la  quantité  de  travail  que  produit  l’unité 
de  chaleur;  nombre  qui  n’excède  pas  les  limites  qui  renferment 
les  nombres  trouvés  pour  celte  constante  par  les  physiciens, 
suivant  des  méthodes  toutes  différentes. 

M.  Clausius  etM.  Soret  lui-même2  viennent  encore  de  traiter 
la  question  de  la  conversion  de  la  chaleur  du  courant  électrique 


1 Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XI.V,  p.  410. 

* Archives  des  sciences  physiques  et  naturelles,  t.  XXXVI,  p.  1 19  et  l?3. 
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en  travail  moteur  extérieur;  leurs  idées  nous  paraissantse  rap- 
procher beaucoup  de  celles  de  MM.  Joule  et  Scorcsby,  que  nous 
avons  fait  connaître  dans  notre  paragraphe  relatif  aux  électro- 
moteurs*. 

§14.  Recherche*  relative*  aux  poisson*  électrique*. 

Malgré  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entré  sur  les 
poissons  électriques2  nous  croyons  intéressant  pour  nos  lecteurs 
de  leur  faire  connaître  des  recherches  récentes  de  M.  Kolliker 
sur  la  terminaison  des  nerfs  dans  l’organe  électrique  de  la  tor- 
pille, terminaison  que  n’ont  pu  apercevoir  correctement  les 
physiologistes  qui  se  sont  servis  surtout  de  préparations  conser- 
vées dans  des  réactifs.  M.  Kolliker  ayant  étudié  à Nice,  dans 
l'automne  de  1 85(5,  l’organe  électrique  sur  des  poissons  tout  frais, 
a réussi  à trouver  la  véritable  terminaison  des  nerfs  dont  il 
s'agit3.  Après  avoir  formé  les  ramifications  pâles,  connues  et 
très-bien  figurées  par  M.  Wagner,  etregardées  jusqu’à  présent 
comme  les  véritables  terminaisons,  les  nerfs  se  divisent  en  des  ra- 
meaux pâles  et  très-déliés  qui,  en  s’anastomosant  de  toutes  parts, 
forment  un  réseau  nerveux  très-élégant  et  délicat.  Ce  réseau 
dont  les  fibrilles  constituantes  ne  mesurent  pas  plus  de 
0,0015  à 0,0020  d’un  millimètre,  et  dont  les  mailles  offrent 
la  môme  grandeur,  forme  à lui  seul  une  membrane  nerveuse 
particulière  de  0,0020  à 0,0025  de  millimètre  d’épaisseur,  qui 
est  étendue  dans  tout  l'espace  d’une  cloison  électrique,  étant 
appliquée  partout  à une  membrane  homogène  contenant  des 
noyaux,  qui  lui  sert  de  support.  Chaque  cloison  de  l’organe 
électrique,  qui  est  séparée  des  avoisinantes  par  un  petit  espace 
contenant  un  fluide  clair,  est  formée  de  cinq  couches;  au  milieu 
se  trouvent  les  grandes  ramifications  nerveuses  elles  vaisseaux 
sanguins  supportés  par  un  tissu  conjonctif  homogène  , puis 
viennent  des  deux  côtés  les  membranes  délicates  formées  par 
le  réseau  nerveux, décrit,  qui  sont  recouvertes  enfin  par  des 

• Tome  III,  page  340. 

* Tome  III,  page  01. 

> Compta  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XL1II,  p.  793. 


“ ‘DigitizefT’Dy 


APPENDICE. 


753 

membranes  homogènes  à noyaux,  qui  ne  portent  pas  de  traces 
depithélium  du  côté  de  l’espace  contenant  le  fluide.  Ces  réseaux 
nerveux  sont  extrêmement  délicats,  c'est  ce  qui  fait  qu’ils  sont 
détruits  par  presque  tous  les  réactifs  qu’ou  emploie  dans  de  pa- 
reilles observations  et  qu’ils  ne  se  voient  que  sur  les  prépara- 
tions prises  sur  l’animal  Vivant,  ou  toutes  fraîches.  M.  Kolliker 
remarque  que  la  densité  et  la  richesse  de  l’expansion  nerveuse 
terminale  ne  sont, pas  insignifiantes  pour  l’explication  des  fonc- 
tions toutes  particulières  de  l'organe  électrique.  Il  nous  parait 
en  effet  que  les  observations  de  M.  Kolliker  sont  de  nature  à 
donner  un  appui  à l’explication  que  nous  avons  donnée  de  l’ac- 
tion de  l’organe  électrique  ',  et  de  la  part  principale  qu’ont  dans 
cette  action  les  terminaisons  des  nerfs  qui  y aboutissent. 

Nous  profiterons  de  l'occasion  qui  dous  amène  à nous  occu- 
per de  nouveau  de  l’électricité  des  torpilles  pour  réparer  une 
omission  que  nous  avions  faite  en  ne  parlant  pas  du  travail 
remarquable  qu’avait  fait  sur  ce  sujet  en  1836  M.  le  professeur 
Collation1.  Sans  nous  arrêter  aux  expériences  par  lesquel- 
les M.  Colladon  avait  constaté  l’état  électrique  des  différents 
points  du  corps  de  la  torpille,  nous  insisterons  sur  un  fait 
important  qu'il  avait  observé  en  même  temps  que  M.  Matteueci 
l’observait  de  son  côté,  et  qui  l’avait  conduit  à une  théorie  de 
ces  phénomènes  bien  rapprochée  de  la  véritable. 

Ayant  mis  les  deux  pointes  de  platine  terminales  d'un  galva- 
nomètre en  contact  respectivement  avec  la  partie  inférieure  et 
supérieure  du  corps  d’une  torpille  affaiblie  par  l'effet  de  plu- 
sieurs excitations,  M.  Colladon  voulut  savoir  si  elle  donnerait 
encore  des  secousses  quand  elle  serait  profondément  blessée. 
Dans  ce  but  il  fil  d’abord  de  fortes  incisions  dans  la  partie  char- 
nue du  corps  de  l’animal,  sans  obtenir  de  déviation  sensible  ; 
puis,  enfonçant  la  pointe  d’un  canif  dans  le  cervelet  de  la  torpille 
ainsi  mutilée,  il  vit  l'aiguille  du  galvanomètre  pirouetter  com- 
plètement; il  obtint  le  même  résultat  en  agissant  de  même  sur 
une  autre  torpille  avec  uue  pointe  d’ivoire.  Cette  expérieuce 

1 Tome  lit,  page  71. 

* Institut  du  20  octobre  f 3 3 G , p.  ISO,  et  Comptes  mutas  de.  l’Académie 
des  Sciences,  t.  III,  p.  490. 
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importante  montrait  bien  l'influence  prédominante  du  système 
nerveux  dans  la  production  de  l'électricité  de  la  torpille,  in- 
fluence que  les  recherches  ultérieures  ont  rendue  encore  plus 
évidente  en  prouvant  quelle  est  la  source  de  celto  électricité. 

Ü i».  Houiellei  recherche*  inr  le*  variation*  «le*  élément* 
magnétiques  «lu  globe  terrestre. 

Nous  avons  fait  corinaître  d'une  manière  abrégée' les  nom- 
breux travaux  qui  ont  été  faits  sur  ce  sujet  intéressant;  pour 
compléter  notre  résumé,  nous  devons  dire  quelques  mots  d’un 
travail  récent 3 du  P.  Secclii  sur  les  perturbations  extraordi- 
naires ; c’est  en  se  servant  des  nombreuses  observations  du  gé- 
néral Sabine  et  en  particulier  de  celles  faites  à Toronto,  qu’il  a 
réussi  à trouver  les  lois  auxquelles  elles  sont  soumises.  La  pre- 
mière de  ces  lois,  lorsqu’il  s’agit  de  la  période  diurne,  est  que 
les  perturbations  suivent  le  temps  local  et  qu  elles  affectent  simul- 
tanément tous  les  éléments  magnétiques  ; la  seconde,  c'est  que 
la  courbe  perturbée  est  la  courbe  ordinaire , seulement  déplacée 
extérieurement  d'une  certaine  quantité.  Le  P.  Secchi  a construit 
la  courbe  ordinaire  en  prenant  pour  chaque  heure  du  jour,  sur 
l’axe  des  abscisses,  une  longueur  égale  à la  variation  de  la 
déclinaison,  et  en  élevant  une  ordonnée  proportionnelle  à la  va- 
riation de  l'inclinaison  à la  même  heure;  puis  c’est  en  augmen- 
tant ou  diminuant  chaque  abscisse  et  chaque  ordonnée  corres- 
pondante à chaque  heure,  de  l’effet  moyen  dû  à la  perturbation, 
qu’il  a obtenu  la  courbe  perturbée  dont  le  contour  est  à peu  près 
semblable  à celui  de  la  première,  avec  la  différence  seulement 
qui  résulte  d’un  déplacement  total.  La  comparaison  des  deux 
courbes  conduit  à une  troisième  loi,  savoir  : que  par  l’effet  des 
perturbations , la  courbe  tend  toujours  plus  à devenir  symétrique 
et  égale  dans  les  deux  lobes.  Cette  conséquence  inattendue  a été 
vérifiée  par  le  P.  Secchi  de  différentes  manières,  et  il  en  a conclu 
que  les  périodes  sont  liées  par  une  loi  très-simple,  ayant  pour  base 
une  Variation  dans  la  force  qui  produit  les  variations  périodi- 

1 Tome  lit,  page  219. 

* Archives  des  sciences  physiques  [B.  unie.),  I.  XXXV,  p.  loi. 
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ques  et  qui  se  manifeste  dans  la  variation  des  divers  éléments,  d’a- 
près la  loi  géométrique  de  la  décomposition  des  forces. 

Après  la  période  diurne  vient  la  période  annuelle,  qui  peut  se 
résumer  en  une  loi  très-simple  aussi,  c’est  que  les  perturbations 
sont  en  maximum  aux  équinoxes , et  en  minimum  aux  solstices. 
M.  Wolf  a cru  reconnaître  une  relation  analogue  pour  les 
taches  solaires,  dont  les  minima  correspondent  aux  deux  épo- 
ques où  la  terre  passe  par  le  plan  contenant  l’axe  du  soleil  et 
une  parallèle  à l’axe  de  la  terre,  c’est-à-dire  aux  époques  des 
solstices,  et  les  deux  maxima  aux  deux  époques  où  la  terre 
s’éloigne  le  plus  de  ce  plan,  c'est-à-dire  aux  époques  des  équi- 
noxes; il  a insisté  sur  la  correspondance  qui  existe  entre  cette 
période  annuelle  des  taches  solaires  et  celle  des  variations  du 
magnétisme  terrestre , déduites  de  la  combinaison  des  varia- 
tions en  déclinaison  observée  sur  l'hémisphère  boréal  avec  celles 
de  l'hémisphère  austral,  combinaison  faite  pour  éliminer  l’in- 
fluence de  la  déclinaison  du  soleil. 

Mais  c’est  dans  la  période  décennale  que  se  trouve  surtout 
une  correspondance  remarquable  entre  les  variations  des  ta- 
ches solaires  et  un  changement  des  variations  magnétiques; 
c'est  ce  que  nous  avons  déjà  fait  remarquer1.  Annoncée  eu 
1845  par  M.  Schwabe  en  ce  qui  concerne  les  taches  du  soleil, 
et  plus  tard  par  M.  Lamont  pour  la  déclinaison  magnétique, 
celte  période  décennale  a été  constatée  en  1852  pour  l’un  et 
l’autre  des  deux  phénomènes,  d’abord  par  le  général  Sabine, 
et  peu  de  mois  après  par  M.  Wolf  et  par  M.  Gautier,  qui  n’a- 
vaient pas  connaissance  de  la  remarque  de  M.  Sabine.  Dès  lors 
ce  dernier  observateur  et  M.  Hansteen  se  sont  assurés  que  celte 
période  s’étendait  aux  variations  de  tous  les  éléments  magné- 
tiques et  môme  à celles  des  aurores  boréales.  M.  Wolf,  qui  a 
fait  des  recherches  considérables  sur  les  anciennes  observations 
de  taches  du  soleil,  est  parvenu  à la  valeur  de  1 1 ans  J pour  la 
durée  moyenne  de  celle  période,  valeur  qui  lui  parait  confir- 
mée par  l’étude  spéciale  qu’il  a faite  des  variations  magnéti- 
ques observées  depuis  la  fin  du  siècle  dernier.  Il  n'est  question 
ici  que  d'une  quantité  moyenne,  car  M.  Wolf  a constaté  des 

1 Tome  111,  page  27  8. 
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effets  de  perturbation  dus  à des  causes  inconnues  encore,  qui 
allèrent  quelquefois  de  quelques  années  le  retour  d'un  maxi- 
mum ou  d'un  minimum  de  taches,  et  qui  sont  analogues  & 
ceux  qu'on  observe  dans  les  périodes  des  étoiles  fixes  d éclat 
variable.  Plusieurs  astronomes,  tels  que  sir  John  llerschell, 
MM.  Carrington  et  Wolf,  ont  déjà  remarqué  que  cette  période 
hélio-magnétique  de  1 1 ans  se  rapproche  beaucoup  de  la 
révolution  de  la  planète  Jupiter  autour  du  soleil,  qui  est  d’en- 
viron 11  ans  et  10  mois.  M.  Wolf  a,  de  plus,  émis  la  supposi- 
tion qu’elle  correspond  à la  révolution  tropique  de  Jupiter, 
c'est-à-dire  relative  à ses  points  équinoxiaux,  plutôt  qu’à  sa 
révolution  sidérale , la  première  de  ces  révolutions  devant  être 
un  peu  plus  petite  que  la  seconde,  surtout  à cause  de  l'aplatis- 
sement de  Jupiter,  qui  est  vingt  fois  plus  grand  que  celui  de 
la  terre.  Tout  récemment  enfin,  M.  Wolf  a annoncé  qu'ayant 
recherché  si  la  planète  Vénus  n'aurait  pas  aussi  quelque  in- 
fluence sur  les  taches  du  soleil,  il  a trouvé  un  maximum  bien 
marqué  correspondant  à 1 époque  du  périhélie  de  Vénus.  Nous 
avons  déjà  fait  remarquer  l'influence  magnétique  de  la  lune 
qui  a été  mise  en  évidence  avec  une  rare  habileté  par  le  géné- 
ral Sabine  pour  Toronto,  Sainte-Hélène  et  IIobart-Town. 
Tous  les  éléments  magnétiques  sont  influencés  par  la  lune,  et 
on  trouve  pour  les  variations  lunairc-s  des  lois  semblables  à 
celles  qu’on  avait  reconnues  pour  les  variations  solaires,  mais 
ces  variations  sont  beaucoup  plus  faibles. 

Nous  ne  suivrons  pas  le  P.  Secchi  dans  l’élude  qu’il  fait  des 
variations  séculaires 'en  vue  de  démontrer  encore  dans  leur 
marche  l'influence  du  soleil;  nous  nous  bornerons  à ajouter 
que  M.  Lamont  a trouvé  de  son  côté  que  la  variation  séculaire  de 
la  déclinaison  est  assez  régulière,  et  peut  être  regardée  comme 
une  oscillation  de  longue  période;  seulement  une  retardation 
très-remarquable  a eu  lieu  entre  1 8oci  et  1856.  Le  même  obser- 
vateur nous  communique  encore  quelques  résultats  intéres- 
sants, savoir  que  l'intensité  horizontale  augmente  de  r.>  et  l'in- 
tensité totale  diminue  de  par  an,  mais  d’une  manière  irré- 
gulière; c’est  probablement  ce  mouvement  irrégulier  qui 

• Tome  lit,  pages  269  et  su  vantes. 
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produit  les  petites  irrégularités  de  la  variation  séculaire  de  la 
déclinaison.  M.  Lamont,  à la  suite  de  nombreux  calculs  pour 
découvrir  les  lois  du  mouvement  diurne  des  trois  éléments,  a 
bien  trouvé  une  grande  régularité  dans  les  coefficients  des  dif- 
férents mois,  mais  sans  que  les  nombres  suivent  aucune  loi  sim- 
ple. 11  croit  avoir  démontré  que  les  idées  de  M.  Lloyd,  sur  la 
liaison  entre  la  température  de  l’air  et  les  mouvements  magné- 
tiques, ne  sont  pas  fondées;  il  n'estime  pas  non  plus  pouvoir 
adopter  les  conséquences  que  le  général  Sabine  a déduites  des 
observations  de  Sainte-Hélène  à l’égard  de  l'influence  du  so- 
leil, et  de  l’inflexion  opposée  des  courbes,  selon  que  la  décli- 
naison du  soleil  est  australe  ou  boréale. 

§16.  Procédé  de  11.  Wnrtmnun  pour  établir  une  correspon- 
dance immédiate  entre  deux  quelconque*  de»  station»  »ituée» 

iiur  nue  même  limite  télégraphique. 

Nous  avons  décrit  (p.  400  et  401)  les  moyens  employés  pour 
établir  une  communication  directe  entre  deux  stations  télé- 
graphiques éloignées;  le  plus  usité  consiste  à requérir  de 
toutes  les  stations  intermédiaires  qu’elles  rompent  leur  liaison 
avec  la  terre  ; mais  outre  que  ce  mode  exige  un  temps  assez 
long,  il  présente  l’inconvénient  que  la  dépêche  est  reproduite  par 
le  relais  dans  chacune  des  stations.  M.  Wartmanna  fait  connaître 
en  1853  1 un  procédé  qui  lui  permet  d’obtenir  avec  un  seul  fil 
télégraphique  tous  les  avantages  qu’on  obtiendrait  en  ayant 
des  fils  spéciaux  pour  unir  les  stations  les  unes  aux  autres. 
Chaque  station  doit  être  munie  d'un  relais  composé  de  deux 
électro-aimants  fixés  des  deux  côtés  d’une  armature  aimantée 
à bascule,  qui  se  trouve  rappelée  contre  un  butoir  au  moyen 
d’un  ressort  antagoniste.  Au-dessous  de  celle  des  extrémités  de 
la  bascule  qui  n'est  pas  reliée  au  ressort  antagoniste,  est  fixée 
une  lame  de  ressort  disposée  de  manière  à être  remontée  par 
cette  extrémité;  cette  lame  appuie  ordinairement  contre  une 
vis  reliée  métailiquement  avec  la  terre,  tandis  que  la  lame  elle- 
même  communique  avec  les  fils  des  deux  électro-aimants,  qui 
sont  eux-mêmes  dans  le  circuit  du  lil  de  ligne. 

1 Archivât  des  sciences  physiques  et  naturelles  (B.  unie.),  I.  XXIII.  p.  5. 
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Supposons  maintenant  trois  stations  A,  Il  et  C;  si  ou  télé- 
graphie entre  A et  II,  on  emploie  un  courant  d’une  intensité 
suffisante  pour  vaincre  la  résistance  du  circuit  à parcourir, 
mais  cette  intensité  n’est  pas  suffisante  pour  faire  marcher  la 
lame  du  relais  de  M.  Wartmann  mis  dans  le  circuit  en  It,  à 
cause  de  la'résistance  du  ressort  qui  la  relient,  laquelle  a été 
calculée  en  conséquence.  Mais  si  on  veut  télégraphier  de  A en 
C,  on  emploie  un  courant  plus  fort,  et  cette  augmentation  doit 
cire  telle  qu’elle  triomphe  de  la  résistauce  du  ressort  de  la 
lame  aimantée,  qui  étant  attirée  par  l’électro-aimant  fait  cesser 
toute  communication  du  relais  avec  la  terre;  en  même  temps 
ce  mouvement  établit  la  communication  directe  entre  A et  C 
sans  que  l'intervention  d'aucun  employé  ait  été  nécessaire.  Si 
la  station  C possède  un  appareil  analogue  à celui  de  la  station 
B,  on  pourra,  en  renforçant  encore  le  courant,  pousser  jusqu'à 
une  station  D la  communication  directe,  et  ainsi  de  suite. 

11  faut,  pour  que  toutes  ces  communications  s'ellèctucnt 
commodément,  plusieurs  dispositions  accessoires,  dont  la  plus 
importante  est  de  pouvoir  par  une  simple  manœuvre  intro- 
duire dans  le  circuit  le  nombre  de  couples  nécessaires  pour 
faire  fonctionner  par  communication  directe  les  appareils  télé- 
graphiques de  telle  ou  telle  station;  c’est  ce  que  M.  Wartmann 
obtient  au  moyen  d’un  appareil  de  son  invention , qu’il  a 
nommé  régulateur.  A cet  appareil  est  joint  un  appareil  indica- 
teur destiné  à indiquer  si  la  station  voulue  a été  atteinte,  et  par 
conséquent  si  le  courant  lancé  a eu  une  intensité  suffisante 
pour  faire  jouer  les  appareils  qui  doivent  fermer  le  circuit  à cha- 
que station  intermédiaire.  La  persistance  du  magnétisme  réma- 
nent dans  les  électro-aimants  fait  que  le  circuit  demeure  fermé 
malgré  les  petites  interruptions  qu’exige  la  transmission  des 
signes  télégraphiques;  et  quand  on  veut  obtenir  instantané- 
ment la  rupture  du  circuit,  il  suffit  d’y  lancer  un  courant  in- 
verse de  courte  durée,  courant  qui  en  renversant  les  pôles  des 
électro-aimants,  fait  détacher  les  armatures  aimantées  qu'une 
répulsion  immédiate  ramène  dans  chaque  appareil  contre  les 
butoirs  d’arrèt. 
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• DF,  QUELQUES  l'OINTS  PARTICULIERS1. 


NOTE  A (p.  2<Ki), 

RELATIVE  A LA  MESURE  ABSOLUE  DE  L’INTENSITÉ  DU  MAGNÉTISME  TERRESTRE. 

Nous  donnons  dans  cette  note  les  développements  de  la  méthode  de 
Causs,  pour  la  mesure  de  l’intensité  absolue  du  maguétisme  terrestre 
( Annale»  de  chimie  cl  de  physique,  T.  LV1I,  p.  i>).  Elle  est  un  exemple  inté- 
ressant de  physique  mathématique  autant  par  la  généralité  avec  laquelle 
l'illustre  géomètre  a traité  la  question,  que  par  les  résultats  pratiques 
auxquels  il  a été  conduit. 

Pour  comprendre  ce  qui  va  suivre,  il  est  nécessaire  de  revenir  un  instant 
sur  les  principes  fondamentaux  de  la  théorie  du  magnétisme.  Un  corps 
magnétique  doit  être  considéré  comme  un  assemblage  de  particules  dont 
chacune  contient  des  quantités  égales  des  deux  fluides,  et  c’est  la  sépara- 
tion plus  ou  moins  grande,  ou  en  plus  ou  moins  grande  quantité  de  ces  deux 
portions  de  fluide,  qui  constitue  le  magnétisme  libre  de  la  particule.  L’attrac- 
tion qui  a lieu  entre  deux  quantités  données  de  fluides  de  noms  contraires 
supposés  concentrés  chacun  en  un  point,  est  égale  à la  répulsion  produite 
par  des  quantités  respectivement  égales  de  fluides  de  même  nom  agissant 
à la  même  distance.  En  prenant  pour  unité  la  quantité  de  fluide  qui,  agis- 
sant sur  une  quantité  égale  à elle-même  et  à l’unité  de  distance,  produit 
l’unité  de  force  accélératrice,  l’action  d’une  quantité  m de  fluide  boréal  sur 

une  quantité  m'  du  même  fluide,  à la  distance  r,  sera  exprimée  par 

(en  admettant  la  loi  de  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance),  et  la  for- 
mule sera  applicable  à tous  les  cas  si  l’on  convient  de  donner  le  signe 
négatif  au  fluide  austral , et  d’entendre  par  une  attraction  une  force 
négative. 

Concevons  un  corps  magnétique  de  forme  quelconque  rapporté  à trois 
axes  de  coordonnées  rectangulaires.  Soit  dm  un  élément  de  magnétisme 
libre,  positif  ou  négatif,  en  un  point  .r,  y,  s;  xdm  est  ce  qu’on  peut  ap- 
peler le  moment  de  cet  élément  par  rapport  à l’axe  des  x ou  au  plan  des 

1 Ces  notes  ont  été  rédigées  par  M.  Lucien  de  la  Rive. 
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;y  ; faisons  la  somme  des  produits  analogues  dans  toute  l'étendue  du  corps, 
et  posons  : 

ïxdm  = X;  Zydm  = rY;  Zzdm  = Z. 

I.a  valeur  du  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à un  a\ene  dé- 
pend  pas  de  l'origine  des  coordonnées  ; en  effet,  on  a : 

S ( x — a)dm  = Z x d m — a Z dm. 

El  comme  par  hypothèse  z dm  = o,  on  a : 

Z[x — a)dm=:Zxdm. 

Exprimons  le  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à un  axe  faisant 
avec  les  axes  des  coordonnées  les  angles  A,  B,  C;  soit  Vce  moment. 

V = Z (x  cos.  A -j-  y cos.  B -}- 1 cos.  C)  dm  = X cos.  A -j-  V cos.  B Z 
cos.  C. 

Considérons  en  particulier  l’axe  que  nous  nommerons  axe  principal, 
pour  lequel  on  a : 

C.08.A  = ^x«_j_YH_Zt>  C0S'B  = V.V+V1+Z”  Cos-C  - vx«+«YM-Z*' 

La  valeur  que  prendra  V sera  : 

M = vx,+V'+Z‘ 

et  l’expression  générale  de  V [Mjurra  se  mettre  sous  la  forme  : 

' ~M  1 \ X’+Y’+Z* C0S'  XÎ+ÿi+Z» C0S-  ^ y X*+Y*+Z!  C0S'  C | 
ou  V = M cos.  », 

en  désignant  par  » l'angle  que  fait  l’axe  pour  lequel  le  moment  magné- 
tique est  V avec  l'axe  principal. 

Ainsi,  l'on  obtient  le  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à un 
axe  quelconque,  en  multipliant  le  muuient  M par  le  cosinus  de  l'angle  que 
fait  cet  axe  avec  l’axe  dont  la  direction  a été  établie  par  les  équations  ci- 
dessus;  on  en  conclut  que  M est  le  moment  magnétique  maximum,  et  que 
tout  moment  magnétique  relatif  à un  axe  perpendiculaire  à l'axe  principal 
est  nul. 

Pour  expliquer  l’action  du  magnétisme  terrestre  sur  une  aiguille 
aimantée,  on  admet  qu’une  force  d’intensité  et  de  direction  constantes 
(pour  une  valeur  constante  du  temps)  vient  agir  sur  chaque  molécule  de 
magnétisme  libre;  en  prenant  pour  unité  la  force  analogue  qui,  en  agis- 
sant sur  l’unité  de  magnétisme,  produit  l’unité  de  force,  et  en  désignant 
par  P lu  force  terrestre,  Pdm  est  l’action  élémentaire  exercée  suivant  une 
direction  déterminée  et  dans  un  sens  dépendant  du  signe  dm.  En  compo- 
sant toutes  ces  forces  parallèles,  on  aura  pour  la  somme  des  moments 
suivant  les  axes  coordonnés  : 

ZPxdut,  Z P ydm,  zPzdm,  ou 
P Zxdm,  P Zijdm,  P Zzdm; 

et,  d'après  le  résultat  précédemment  obtenu,  on  voit  que  la  résultante  de 
toutes  ces  actions  est  un  couple  dont  les  deux  forces  ont  leurs  points  d’ap- 
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plication  sur  une  droite  parallèle  à l’axe  principal,  cl  que  la  somme  des 
moments  de  ces  forces  par  rapport  à cet  axe  est  M P. 

Cet  axe  principal  est  donc  l'nxt  magnétique  du  Corps,  puisque  celui-ci, 
pour  être  en  équilibre  sous  l’action  du  magnétisme  terrestre,  devra  sc 
placer  de  telle  sorte  que  cet  axe  coïncide  avec  la  direction  de  la  force 
terrestre. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  on  peut  mesurer  cette  force  P,  ou 
plutôt  ce  qui  est  plus  commode,  sa  composante  horizontale  T.  Supposons 
une  aiguille  aimantée  dont  t’axe  magnétique  est  horizontal  et  qui  est  mo- 
bile autour  d’un  axe  vertical,  conditions  qui  seront  remplies  en  la  suspen- 
dant à un  111  par  le  point  où  son  centre  de  gravité  se  trouve  transporté  par 
l’action  de  la  composante  verticale  de  la  force  terrestre  ; écartons-la  de  sa 
position  d’équilibre ; elle  fera  pour  y revenir  une  série  d'oscillations. 
Lorsqu’un  pendule  composé  oscille  sous  l’action  dq  la  pesanteur,  la  for- 
mule qui  donne  le  temps  d’une  oscillation  d’amplitude  infiniment  petite 
est  : 


t = n 


dans  laquelle  ïar’  est  le  moment  d’inertie  du  pendule  par  rapport  à l’axe 
d'oscillation  et  pl  le  moment  de  rotation  maximum  de  la  pesanteur.  Cette 
formule  est  évidemment  applicable  au  cas  qui  nous  occupe,  et  il  faudra 
seulement  y remplacer  le  moment  de  rotation  maximum  de  la  pesanteur 
par  celui  de  la  composante  horizontale  de  la  force  terrestre  agissant  sur 
l’aiguille.  Or  cette  action  est  celle  d’un  couple,  dont  le  moment  stati- 
que par  rapport  à l’axe  magnétique  est  MT;  le  moment  de  rotation 
maximum  est  donc  aussi  MT,  et  l’on  aura  ainsi  : 


où  K est  le  moment  d’inertie  de  l’aiguille  par  rapport  à l'axe  auquel  elle 
est  suspendue;  on  lire  de  là  : 


On  obtient  donc  ainsi  le  produit  du  moment  magnétique  de  l'aiguille 
par  la  composante  horizontale  de  la  force  terrestre  ; ce  produit  est  un 
moment  de  rotation,  c’est-à-dire  une  force  multipliée  par  un  bras  de  levier, 
et  la  formule  suppose  que  les  unités  choisies  pour  les  longueurs , les 
temps,  les  masses  et  les  forces,  sont  telles  que  l’unité  de  force  donne  à 
l’unité  de  masse  dans  l'unité  de  temps  l’unité  de  vitesse.  Si,  après  avoir 

obtenu  la  valeur  du  produit  M T,  on  obtient  celle  du  rapport  -,  en  élimi- 
nant M,  on  aura  T ; or,  ce  rapport  sera  donné  par  l’ubservation  de  la  po- 
sition d’équilibre  d’une  seconde  aiguille  placée  à la  fois  sous  l’influence  de 
la  première  et  du  magnétisme  terrestre;  mais,  avant  d’aller  plus  loin,  il 
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convient  d'indiquer  comment  l'on  doit  s’y  prendre  pour  tirer  de  l’obser- 
vation les  différents  termes  de  la  formule  : 

h 

t»  ' 

Il  faut  en  effet  tenir  compte  de  la  torsion  du  fil  qui  diminue  le  temps  des 
oscillations.  Supposons  l’aiguille  en  équilibre  sous  la  double  action  du 
magnétisme  terrestre  et  de  la  torsion  ; soit  u l'angle  que  fait  avec  le'  mé- 
ridien magnétique  un  diamètre  du  lil  pris  à son  extrémité  inférieure  et 
parallèle  à l'axe  magnétique  de  l'aiguille,  et  r l'angle  que  fait  aussi  avec  le 
méridien  lu  diamètre  pris  à l'extrémité  lise  du  lil  qui,  si  celui-ci  était  sans 
torsion,  serait  parallèle  au  diamètre  inférieur  que  nous  avons  choisi.  Le 
moment  de  rotation  de  la  torsion  est  9 ( t> — u),  » étant  un  coefficient 
constant  ; celui  de  l’action  terrestre  est  M T sin.  u ; on  a donc  : 

MT  sin.  u=  • {o — u)  ou  à cause  de  la  petitese  de  u : 

MT  u = I (v — u) 

<+ir=-- 

6 u 

Comme  il  est  difficile  d'avoir  la  valeur  exacte  des  v et  des  u,  il  vaut 
mieux  observer  des  différences,  et  l’on  a : 

MT  o’  — v" 
u'  — u " 

D'autre  pari , le  temps  t d’une  observation  observé  et  réduit  à une  am- 
plitude inlinimen!  petite  satisfait  à la  formule  : 


= n| / mT 


+ •’ 


Le  temps  t'  que  l'on  trouverait,  s’il  n'y  avait  pas  de  torsion,  est  donné 
par  la  formule 


ou  a donc 


‘-H  | /wr; 

t ■ y TM  + r, 
t 7 }/  M T » 


M T 


et  en  taisant  ~ = »,  nombre  qui  résulte  de  l'observation  des  angles  u et 


«>,  on  a : 


Si  le  corps  oscillant  est  une  aiguille  de  ligure  régulière  et  de  niasse  ho- 
mogène , on  peut  trouver  son  moment  d'inertie  par  des  méthodes  con- 
nues, mais  dans  l'appareil  de  Gauss  ( Slagnctomètre  unifilairt,  Voy.  T.  III, 
p.  il!) , l’aiguille  est  jointe  à un  système  compliqué.  Pour  déterminer  le 
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moment  d'inertie  de  la  masse  oscillante,  on  lue  transversalement  à l'ai- 
guille une  tige  de  bois  sur  laquelle  on  fait  reposer,  par  des  pointes  ai-  • 
gués  et  à des  distances  égales  du  point  de  suspension,  deux  poids  déter- 
minés. 

En  désignant  par  K le  moment  d'inertie  cherché,  par  m la  masse  de 
chacun  des  deux  poids,  par  r la  distance  de  leurs  points  d'application  au 
|H>int  de  suspension , et  par  C la  somme  du  moment  d’inertie  de  la  tige 
de  lk)is  par  rapport  à l’axe  de  suspension  et  des  moments  des  poids  par 
rapport  à l’ave  vertical  de  chacun  deux,  le  moment  d’inertie  de  tout 
l’appareil  est  : 

K + C-f  irar*. 

Si  donc  /,  V et  t"  sont  les  temps  d’oscillation  observés  et  corrigés  pour 
les  cas  successifs  où  on  ne  met  pas  la  tige  de  bois , où  les  poids  sont  à 
une  distance  r',  et  enlin  où  ils  sont  à une  distance  r",  on  a les  trois  équa- 
tions : 

MT  t*  = II*  K ; 

MT  r*  = n*(K  + C+2mr"); 

MT  t’’*  = n»(K+C  + 2mr’*); 

d'où  l’on  tire  M T et  K qui,  une  fois  connu , devient  une  constante  de 
l'appareil.  Ajoutons  que,  pour  une  plus  grande  précision,  il  faut  donner 
à r plusieurs  valeurs  différentes  et  déterminer  par  la  méthode  des  moin- 
dres carrés  des  inconnues  auxiliaires  qui  satisfassent  le  mieux  possible  à 
toutes  les  équations;  puis,  comme  ces  diverses  opérations  demandent 
assez  de  temps,  il  faut  faire  osciller  simultanément  une  autre  aiguille,  de 
manière  à pouvoir  ramener  les  observations  successives  à la  valeur 
moyenne  de  l’intensité  du  magnétisme  terrestre  pour  l’une  d'elles. 

C’est  ainsi  que  Gauss  a obtenu  avec  le  magnétomètre  unililairc,  d’après 
une  série  d’observations  faites  le  tl  septembre  1832  : 

T M =.  179375230. 

Il  avait  pris,  pour  unité  de  temps,  de  longueur  et  de  masse,  la  seconde, 
le  millimètre  et  la  masse  d’un  milligramme.  D’après  ce  que  nous  avons 
dit , l’unité  de  force  est  donc  la  force  qui,  agissant  pendant  une  seconde* 
sur  la  masse  d’un  milligramme,  lui  donne  une  vitesse  d'un  millimètre  par 
seconde,  c’est-à-dire  le  poids  d'un  milligramme  divisé  par  la  vitesse  ac- 
quise au  bout  d’une  seconde  par  un  corps  tombant  dans  le  vide.  Cette 
vitesse  est  981 1,03  à Grettingne.  De  sorte  qu’eu  prenant  pour  unité  le 
poids  d’un  milligramme  à Grrttingue  : 

TM  - 18302,29. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  le  rapport  de  ces  deux  mêmes 
quantités  peut  se  tirer  avec  tout  autant  d’exactitude  que  leur  produit  de 
la  position  d’équilibre  que  prend  une  seconde  aiguille  (n°  2)  sous  la  double 
action  du  magnétisme  terrestre  et  de  l’aiguille  que  nous  avons  fait  osciller 

n**  1).  Dans  ce  qui  va  suivre,  Gauss  laisse  indéterminée  la  loi  de  la  varia- 
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tion  dos  forces  magnétiques  avec  la  distance,  et  ses  premières  observa- 
tions ont  eu  pour  objet  de  la  fixer. 

11  s'agit  d’établir  les  conditions  d'équilibre  de  l’aiguille  (n"  2)  mobile 
autour  d’un  axe  vertical  et  ayant  son  axe  magnétique  horizontal  ; îles 
forces  qui  agissent  sur  elle  sont  le  magnétisme  terrestre , l’action  de  l’ai- 
guille (n*  1)  fixe  et  ayant  son  axe  magnétique  dans  le  même  plan  horizon- 
tal , et  enfin  la  torsion  du  fil  de  suspension. 

Pour  qu’un  corps  soit  en  équilibre  , d’après  le  principe  des  vitesses  vir- 
tuelles, il  suffit  que  la  somme  des  produits  de  chacune  des  forces  par  le 
déplacement  infiniment  petit  de  son  point  d’application  projeté  sur  la 
direction  de  la  force  soit  nulle  , pour  tout  mouvement  compatible  avec 
les  liaisons  du  corps  , et , dans  ce  cas , ce  sera  pour  tout  mouvement  de 
rotation  autour  de  l’axe  vertical , que  nous  pouvons  considérer  comme 
lixe. 

Prenons  pour  axe  des  3 le  fil  de  suspension,  pour  axe  des  x le  méridien 
magnétique,  et  pour  axe  des  y une  perpendiculaire  au  méridien  : l’origine 
est  en  h au  milieu  de  l’épaisseur  de  l’aiguille. 

Exprimons  les  conditions  tirées  du  principe  des  vitesses  virtuelles  : 
1°  pour  les  forces  provenant  du  magnétisme  terrestre.  Soit  e un  élément 
de  magnétisme  libre  de  l'aiguille  (n°  2)  dont  les  coordonnées  3ont  x,  y,  s, 
T ed  x est  le  produit  de  la  force  par  le  déplacement  du  point  d'appli- 
cation projeté  sur  sa  direction.  Nous  avons  donc  pour  toute  l’aiguille  le 
terme  : 

£ T e dx; 

2»  Pour  l’action  de  l'aiguille  (n"  1).  Soit  E un  élément  de  magnétisme 
libre  de  l'aiguille  (n°  1)  qui  a pour  coordonnées  X Y Z. 

L’action  de  E sur  e est,  en  posant-: 

r = i/  (X-x)*+(Y-y)«-HZ-*)*, 

E fi 

(n  étant  réellement  égal  à 2}. 

Le  produit  voulu  est  donc  : 

Ee  dr 
r"  1 

et  pour  l’ensemble  des  deux  aiguilles  on  a la  double  somme  : 

w Eg  dr 

r" 

3°  Pour  la  torsion  on  a,  d’après  ce  que  nous  avons  vu,  u étant  l’angle 
de  l’axe  magnétique  de  l'aiguille  en  équilibre  avec  le  méridien  magné- 
tique, et  N l’angle  de  collimalion,  le  terme  8 (N — u)  d u. 

L’équation  d’équilibre  est  donc  : 

IT  edx-j-££  — ~ — -j-6  (N  — u)  du  = o. 
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Il  s’agit  maintenant  d'exprimer  soit  x,  soit  r en  fonction  de  u dans  les 
deu\  premiers  termes;  il  est  plus  commode  de  les  intégrer  par  rapport 
à x et  à r et  d’en  reprendre  plus  tard  la  dérivée  par  rapport  à u. 

On  aura  ainsi  : 


T 


ex  et 


( n — 1 ) r i» — •• 


Concevons  maintenant  un  système  d’axes  rec- 
tangulaires ayant  même  origine  et  même  axe  des 
; que  le  précédent,  mais  mobile  avec  l'aiguille 
dont  l’axe  magnétique  sera  l’axe  des  x'  ; prenons 
un  système  analogue  pour  l’aiguille  (n°  1);  leur 
origine  sera  en  H dans  le  même  plan  horizontal 
que  h,  et  sa  position  sera  déterminée  d’une  part 
par  la  longueur  R de  la  droite  A’  H,  h'  étant  à son 
tour  déterminé  par  les  coordonnés  « (i,  et  de  l’au- 
tre par  l’angle  + de  la  droite  R avec  le  méridien 
magnétique;  l’axé  des  X’  de  ce  système  coïnci- 
dera avec  l’axe  magnétique  de  l’aiguille  (n°  1),  et 
sera  déterminé  par  l’angle  U qu'il  fait  avec  le  mé- 
ridien magnétique  (lig.  n”  1 J.  Les  angles  u,  U,ÿ 
sont  comptés  positivement  à l’orient  du  méridien 
magnétique. 

Pour  passer  des  x aux  x'  on  a les  équations  : 


Fi?.  ' 


x = x'  cos.  u — y’  sin.  o ; 
y — x'  sin.H-f-y'  cos.  ti  ; 


et  pour  passer  des  X aux  X’  on  a : 

X = » R cos.  y + X’  cos.  U — Y sin.  U ; 
Y = + R sin-  ++  X’  sin.  U— Y’ cos.  Il  ; 
Z = Z\ 


Remplaçons  maintenant  x et  X par  leurs  valeurs. 
Pour  le  terme  ï T ex,' il  vient 

S T ex'  COS.  « — STty1  sin.  u. 


Or,  ïT  ex'  — T ni,  en  désignant  par  mie  moment  magnétique  maximum 
de  l’aiguille  (n°  2),  et  s T t y = o. 

Donc  il  reste  m T cos.  u dont  la  dérivée,  par  rapport  à u,  est  : — m Tsin.  u. 


Prenons  maintenant  le  terme  ïï 


E e 
(n  — 1 ) r (’>  - 


r*=(X-r)>  + (Y- »)•+(*-=)*. 
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En  rempl  açant  les  anciennes  coordonnées  par  leurs  valeurs,  en  ellec- 
tuanl  les  calculs  et  en  posant  pour  simplifier  : 

*=  * cos.  sin.  't'  +x  cos.  (i— U) +Y'sin.  (<î<— U) 

-\-x'  cos.  ($  — U)  — y'  siil.  Cr1  — U). 
t=[isin.'} — p cos.  <H-.V  sin. (y— U) — V' cos.  — t) 

+ *'  sin.  (v— ») +ï’cos.  (*-  «)]*+(  Y'  — y ) *■ 

On  a : r!  = (R -f-A  a-J-Z. 

Comme  dans  les  expériences  R sera  toujours  très-grand,  r(>.~  ysedéve- 

loppe  en  une  série  très-convergente  suivant  les  puissances  négatives  et 
croissantes  de  R. 

/ \ •"•(* — 1) 

r-(--«=Q(R  + *)*  -f/j  — 

- R - f - 0 _ („  _ l)  k H - « "*  ~ lj  II -i”  s-  ') + etc. 


Si  nous  supposons  k et  l remplacés  par  leurs  valeurs,  oii  voit  que 
Ë € 

- - H __  t)  se  compose  d'une  série  de  termes  dont  l’expression  générale 

est  : 


X .'J-  .V  X iUL  ,.,V 

,,  Ees'  y’  z X Y’  7. 
— R„ 


. . j 

le  j*  y 


X5Ï.V  Y”  Z’ 


[V 


Dans  le  cas  le  plus  général,  tout  ce  qu’un  peut  établir  se  réduit  aux 
équations  : 

Se=o  S e x'—  m X f y — o ! eZ'  = o 

ïE  — o ïEX'  = M SEY'=o  ïEZ'  = o 

Dans  le  cas  particulier  où  la  ligure  de  chacune  des  deux  aiguilles  ainsi 
que  la  distribution  de  son  magnétisme  est  symétrique,  par  rapport  à t’ori- 

X u " v \*  ix* 

gine  des  systèmes  d’axes,  on  a : s e x y ‘ s1  = o et  £ S .Y'  V<  Z>  = o 
pour  toutes  valeurs  paires  des  nombres  (À-f-a-E*)  et  (x'-f-  y/  -(-  »'). 

Ainsi  dans  ce  cas  si  l’on  a en  même  temps  a = o,  et  P— - o,  les  coeflicieuts 
des  termes  R etc.,  disparaissent.  Dans  le  cas  général,  ces 

coefficients  seront  toujours  Irès-petits,  les  coefficients  des  deux  premiers 
termes  de  la  série  sont  nuis,  et  le  terme  principal  est  : 

r v -E*  ) £!=*>  t •-  t \ u— - 

--  mM  r- t»-*-!)  [«  cos.fi — l')  cos.  fÿ  — u)  — sin.  t'î-  — ■ U',  sin.fi  — té  1 


dont  la  dérivée  par  rapport  à u est  : • 

— m M R-<"+  •>  lncos.(4«  — U)  sin.  fi  — u)  -sin . ({>—  U)  cos.  (y  — u:  j • 
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On  a donc,  pour  le  développement  du  terme  de  l'équation  d'équilibre 
de  l'aiguille  relatif  à l'action  de  l'autre  aiguille,  une  série  de  la  forme  : 

f R /•' r -(«-*-» -f  f"  R-i»+*!+etc.; 

dans  laquelle  les  coeflicienlg  /'sont  des  fonctions  rationnelles  des  sinus  et 
cosinus  des  angles  (ÿ — U)  et  u,  et  des  constantes  des  deux  aiguilles. 

On  voit  de  plus  que  dans  -le  cas  particulier  de  symétrie  indiqué  plus 
haut  /’,  f”,  etc.,  sont  nuis,  que  dans  le  cas  général  ils  sont  très-petits  et 
que  de  plus,  si  toules  les  autres  quantités  restant  les  mêmes,  'y  est  augmenté 
de  ISO",/,/",  etc.,  gardent  les  mêmes  valeurs  et  /’, /"/etc.,  changent  de 
signes.  L'équation  d 'équilibre  est  donc  : • 

— m Tsin.  u +/R-<*+,>  + /'  R-*+'  -(-etc.  — Ku — N)  = o ; 
comme  u et  N sont  très-petits,  on  peut  remplacer»  (u  — N;  par 
» sin.  (u— N). 

Soit  u„  la  valeur  de  u pour  laquelle  l'aiguille  (n°  2)  est  en  équilibre 
sous  l’action  du  magnétisme  terrestre  et  de  la  torsion  en  l’absence  de 
l'aiguille  (n°  t),  on  a : 

• tn  Tsin.  tla  — » sin.  (u,  — N)=0. 

A cause  de  cette  égalité,  l’équation  : 

«T  sin.u-|-6sin.(« — N)=.  { m T cos.  >/„-{-»  cos.  (u0 — N)|sin.(« — «„) 

est  une  identité,  et  comme  u„  est  à peu  près  nul,  le  second  nombre  peut 
s'écrire:  (m  T-f-o)  sin.  (u — u„),  en  sorte  que  l’équation  d’équilibre  devient: 

(m  T+»)  sin.  (u  — u,]  = / R -+►+-')  -(-  f R-(»-n)  -f-  etc. 

Si  l’on  ne  garde  que  le  coefücient  f,  en  remplaçant  dans  sa  valeur  l’an- 
gle i — u par  (4> — */0)  -f  (u0  — u),  on  a : 

(mT-(-9)sin  (u — ««)  = 

„ _ cos.  (u— u„)  {ncos.(y— UjSin.fv— l-!)tos.W— W0;  ;■ 

sin.  [u  — Uq)  | n cos.  (y— 11)  cos.  $ — u0;— sin.  Ujsin  (y— u0)  ; 

D’où  l’on  tire  : 


tg.(u— a») 


mM  {acos.^v— U)sin.(<y— u0)4-sin.(+— l')cos.(yi— 1/„)  jR-t"+,i 

»nT+«-(-mM  |bcos.(<|i — l )cos.(y — u0)— sin.(y— L:)sin.(^ — uj  jR  t"+|) 


ou  en  négligeant  au  dénominateur  le  facteur  de  R -("+>’ 

tg.  (u  — u„)  = ^^{ncos.(}— L')sin.(;— u„)+sin.rt— l!)cos.(^— w„)}R 

= FR-C-ei), 

où  l’on  a F = en  changeant  u en  u0. 
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Si  l’on  veut  prendre  un  plus  grand  nombre  de  termes,  il  laut  èfleclucr 
la  division,  et  en  posant  pour  simplitier  : 


cos.  (+ — l!)cos.(<|i — «»)  — sin. (+ — U)sin. ($ — **)},on  a: 

/R-'1"  'J-felc..+AR-:»"")+^.+1)'R-!*"-»1 
— */_ 

' m 1'  6 

mJjffl-fj  R-(*+n)  4-... 


, /:[i _i".  ■: . éü j*" [> , ) f*" yj)  Ir-^.14. 

mT-)-S  ‘ niT+t  »iT+fi  T|«ï+t  (mT+.»)*| 

Ainsi  on  a:  Ig  (u  — 1/0)  = F R— t"-*-»)  -J_  F'  R - (»■*•*)  -f-... 


Série  dans  laquelle  les  coefficients  F proviennent  respectivement  des 
termes  f , où  u est  changé  en  u0  et,  cela  jusqu’au  terme  en  R— (*»-»-•>  ; mais, 
à partir  de  là,  des  termes  nouveau»  s’introduisent. 

Il  convient  ici  de  faire  une  remarque  qui  nous  servira  plus  tard.  Nous 
savons  qu’en  changeant  le  signe  de  f,  /”,  etc.,  gardent  les  mêmes 
valeurs,  tandis  que  f f”',  etc.,  changent  de  signe.  Or,  si  n est  pair  (ce  qui 
est  le  cas)  le  coeflirienl  de  II  dans  la  série  de  Ig.  (u  — »„)  renferme 
un  coefficient  de  l’espèce  f et  un  coefficient  de  l’espèce  f'\  donc,  à partir 
de  ce  terme,  on  n'oblicnt  plus  de  termes  respectivement  égaux  et  des  si- 
gnes contraires,  en  changeant  le  signe  y. 

Nous  avons  donc  tg.  (h  — w„)  = F R-frw-O -f-  F R-t*-*-»,  etc. 

On  voit  maintemant  que  si  l’on  fait  varier  R et  qu’on  observe  les  an- 
gles (u  — >/„)  on  a une  série  d’équations  d’ou  l’on  peut  tirer  F,  et  l’on  a 
alors  : 

*=(',+  

T V.  wiT  y,/i  cos.  (y — l ) sin. ('y  — sin.  (y  — U)  cos.  (y  — «„)  ’ 

S 

— sera  détermine  comme  nous  l’avons  vu  pour  l’aiguille  (n*  1). 


Ainsi  théoriquement  le  problème  est  résolu,  mais  au  lieu  de  comparer 
u et  w0  il  vaut  mieux  comparer  entre  elles  deux  déviations  opposées 
u'etn’’  obtenues  en  augmentant  U de  deux  droits,  puis  faire  de  nouveau 
cette  double  observation  après  avoir  augmenté  y de  deux  droits,  ce  qui 
donne  : u”  et  u"".  En  effet,  d’après  la  remarque  ci-dessus,  on  a : 


Ig. («*’— «0)=  FR-i"-* 1 — F' R-  ”+*...  + 


fl 


niT-ft  (mT-pj) 


•} 


R-  C*-+* 


Par  la  série  are.  tg.  x — r — — -J — ; 


on  voit  que  le  développement  de 
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« — u est  le  même  que  celui  de  tang.  (u—v0)  jusqu’au  terme  en 
donc  : 

(«' - «»)  + («” - tfo)  = 2 F R-t» <<)  + 2 F"R-(-^)  ~ 

(m  I + 6) 

nous  changeons  maintenant  le  signe  U,  nous  aurons  : 

(«"  — t /„)  -f  («-"  - 1/0)  = — 2 F R-C+D  -f  G'  R-t--»)...  — 2/7-11  , 

( m 1 + 

G'  désignant  un  coefficient  quelconque  dont  nous  ne  déterminons  pas  la 
valeur.  Le  dernier  terme  ne  change  pas  de  signe,  parce  que  f et  q en 
changent  tous  deu\;  on  aura,  en  retranchant  ces  deux  développements  et 
en  divisant  par  i . 

j (te  — u"-\-um—  u"")  = FR- <»+,)-|-L  R-("+»>.„  4-I.n+,  R-P»+3) 

"T 

c par  conséquent  aussi  : 

tg.  i u"")  - F R — C«-c-t)_|_  u R-(*+s)>lit  >+, 

î 

De  sorte  que  nous  obtenons  ainsi  un  développement  dans  lequel  la 
moitié  des  coefficients  a disparu  jusqu’au  terme  en  rh*»+s). 

11  reste  à déterminer  les  valeurs  à donner  à $ et  à U,  qui  doivent  être 
telles  que  les  erreurs  dans  leur  mesure  influent  le  moins  possible  sur  la 
valeur  de  F ; pour  cela,  la  valeur  de  U pour  une  valeur  donnée  à A doit 
rendre  F maximum  ; on  a ainsi  : 


Cotg.  ('y — t')  = n (g.  {^—u0)  cosj  (f--u0). 

La  valeur  donnée  à $ devra  rendre  celle  expression  maximum  ou  mini- 
mum, ce  qui  a lieu  i 


1°  En  faisant  ($“— u0)  = 90°  ou  270®  ; dans  ce  cas  F = 


n m M 
roT+t’ 


2-  En  faisant  (|  — t/0)  = 0 ou  180°.. . F = 


m M 
«T-J-a’ 


Il  y a donc  deux  méthodes  d’observation  (lig.  2)  ; dans  chacune  des  po- 
sitions indiquées  par  II,  et  ll„  l’aiguille  fixe  doit  prendre  doux  positions 
diamétralement  opposées. 

La  première  méthode  est  la  plus  avantageuse,  car  elle  donne  pour  F une 
valeur  n fois  plus  grande,  et  les  erreurs  sont  par  conséquent  diminuées  dans 

le  rapport  de  I à-. 

m.  49 
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Les  premières  expériences  de  Gauss  ont  eu  pour  objet  de  déterminer  la 
valeur  de  n laissé  indéterminé  dans  tous  les  calculs.  Voici  le  tableau  de 


— s 

Fig.  2. 

ses  observations  pour  lesquelles  il  a employé  simultanément  les  deui  mé- 
thodes; dans  ce  tableau  r=  j-(ii u""). 


R 

v tr>  méthode. 

r S*  méthode. 

1“,3 

2°  13'  51", 8 

1'  57'  24", 8 

1,  * 

1»  47'  28" ,6 

!•  29'  40", S 

1.» 

1‘  27’  ir,i 

!•  10'  19",  3 

\,  6 

1"  12'  7",6 

0"  35'  58",  9 

etc. 

etc. 

etc. 

On  voit  d’abord  que  les  nombres  de  là  seconde  colonne  sont  à peu  près 
doubles  de  ceux  de  la  troisième,  ce  qui  montre  que  n doit  être  égal  à 2. 

En  donnant  à n la  valeur  2,  Gauss  a trouvé  pour  les  coefficients  les  va- 
leurs suivantes  : 

tg.  t>  = 0,0868*0  R*  — 0,002183  R*  pour  la  première  méthode,  et  le 
tableau  suivant  donne  les  valeurs  comparatives  des  angles  v observés  et 
calculés  d’après  cette  formule  : 


K 

Valeur.  de  e obierrée*. 

Valeur,  de  e calculées. 

Différences. 

1,3 

2»  13'  51", 2 

2°  13'  50", 4 

4-0", 8 

1,4 

1*  47'  28", 6 

1»  47'  24", 1 

+*’,"> 

1,5 

1»  27  19",1 

1"  27  28", 7 

— 9”, 6 

1,6 

!•  12'  T, 6 

1»  O 14", 9 

— 3",3 

Il  ne  peut  rester  aucun  doute  sur  la  valeur  de  n et  la  loi  des  attractions 
magnétiques  se  trouve  ainsi  confirmée.  En  outre,  l’on  voit  que  si  l’on  ne 
prend  pas  des  valeurs  de  R plus  petites  que  4 fois  la  longueur  des  ai- 
guilles (elles  avaient  0al,3),deux  termes  de  la  série  sont  suffisants. 
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Voiri  maintenant  les  éléments  d’une  détermination  de  la  vuleur  alisolue 
de  la  force  horizontale  du  magnétisme  terrestre  : 

H = 1“,2  v - 3”,  42'  19", 4 ; 

K'  = 1“,6  v'  = 1»,  34'  19", 3 ; 


On  a donc  tg.  v — K R-*  + L'  R~«  ou  R‘  tg.  v = F R*  + L’  ; 
de  même R's  tg.  v = F R11 4-  lé. 


-=113030200; 


de  là  ~ = 36606437. 


L’on  a d’ailleurs  MT  = 179770600, 

d'où  T = 1,762088;  et  on  se  rappelle  que  l'unité  est  la 
force  qui,  en  agissant  sur  l’unité  de  magnétisme  libre,  produirait  une  action 
égale  à l'unitc  de  force. 

En  résumé,  la  détermination  de  l’intensité  absolue  du  magnétisme  ter- 
restre sc  compose  de  deux  opérations  bien  distinctes;  dans  la  première 
on  détermine  le  nombre  des  oscillations  que  fait  une  aiguille  dans  un 
temps  donné  ; ce  nombre  dépend  de  l’intensité  du  magnétisme  terrestre  et 
de  la  constitution  de  l’aiguille,  c'est-à-dire  du  moment  statique  de  ses  élé- 
ments de  magnétisme  libre  et  de  son  moment  d’inertie;  comme  on  peut 
facilement  déterminer  ce  moment  d’inertie,  on  obtient  le  moment  statique 
du  magnétisme  de  l’aiguille  multiplié  par  l'intensité  du  magnétisme  ter- 
restre. Iji  seconde  opération  consiste  à observer  la  position  d’équilibre 
que  prend  une  aiguille  soumise  à l’action  du  magnétisme  terrestre  et  à celle 
de  l’aiguille  que  l’on  a fait  osciller;  cette  dernière  action  dépend  de  la  dis- 
tribution du  magnétisme  libre  dans  les  deux  aiguilles,  de  la  distance  des 
centres,  de  la  position  des  axes  magnétiques  par  rapport  à la  droite  qui 
joint  les  centres,  et  enfin  de  la  loi  que  suivent  les  attractions  et  les  répul- 
sions magnétiques.  Cette  loi  une  fois  connue,  on  trouve  que  l’action  totale 
de  l’aiguille  fixe  sur  l’aiguille  mobile  tend,  à mesure  que  la  distance  des 
centres  augmente,  à varier  en  raison  inverse  du  cube  de  la  distance,  en 
sorte  que  ce  moment  de  rotation  pris  pour  une  distance  suffisamment 
grande  et  multiplié  par  le  cube  de  la  distance  peut  être  considéré  comme 
un  produit  constant  ; et  ce  produit,  en  plaçant  les  axes  magnétiques  des 
deux  aiguilles  dans  des  directions  relatives  déterminées,  est  exprimé  par  le 
produit  des  moments  statiques  du  magnétisme  des  deux  aiguilles.  Comme 
d’ailleurs  le  moment  de  rotation  exercé  par  le  magnétisme  terrestre  sur 
l’aiguille  mobile  est  exprimé  par  le  produit  du  moment  statique  de  l’ai, 
guille  et  de  l’intensité  magnétique  terrestre,  et  que  la  position  d’équilibre 
de  l’aiguille  nous  fait  connaître  le  rapport  des  deux  moments  de  rotation, 
on  en  conclut  le  rapport  des  deux  quantités  dont  on  a obtenu  le  produit 
par  la  première  opération. 


t 
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NOTES 


A c a 


NOTE  B (p.  231), 

RELATIVE  Ali  XIAGNÉTOJIÊTHE  BIFILAIRE. 

Cette  note  a pour  objet  de  montrer  comment  l’on  trouve  la  valeur  du 
couple  que  fait  naître,  sous  l’action  de  la  pesanteur,  le  mode  de  suspen- 
sion du  barreau  aimanté  dans  le  magnéloiuètie  bifilaire  et  comment  l’on 
en  déduit  l'intensité  du  magnétisme  terrestre  et  les  variations  de  cet  élé- 
ment. 

La  ligure  3 représente  la  position  d’équilibre  qui  résulte 
pour  le  magnétomèlrc  de  l’action  de  la  pesanteur  seule,  c’est- 
à-dire  celle  qu’il  prendra  si  l’on  suppose  le  barreau  dépourvu 
de  magnétisme  ; nous  admettons  que  les  deux  points  d’attache 
supérieurs  des  lils  A et  B sont  sur  une  même  horizontale  et 
que  les  points  d’attache  inférieurs  a et  à sont  situés  tous  les 
deux  à la  même  distance  du  centre  de  gravité  c du  barreau. 
Pour  qu’il  y ait  équilibre,  il  faut  que  les  deux  tils  viennent  se 
couper  sur  la  verticale,  passant  par  le  centre  de  gravité,  de 
telle  sorte  que  le  puids  du  barreau,  transporté  en  ce  point 
d’intersection,  se  décompose  en  deux  forces  dirigées  suivant 
le  prolongement  des  lils,  ce  qui  exige  que  ces  lils  soient  dans 
un  même  plan  vertical  et  qu’ils  soient  symétriquement  placés, 
de  part  et  d’autre,  de  la  verticale  du  point  o,  c’est-à-dire 
que  cette  verticale  coupe  par  le  milieu  les  lignes  A B et  a b. 

Concevons  qu’un  couple  horizontal  vienne  à agir  sur  l’ai- 
guille; il  se  produira  un  mouvement  de  torsion  du  système 
suspenseur  et  les  lils  cesseront  de  se  trouver  dans  un  plan  ver- 
tical; en  même  temps  le  point  c,|  milieu  de  a b,  remontera  ■ 
d’une  fort  petite  quantité  le  long  de  la  verticale. 
Supposons  maintenant  le  système  en  équilibie 
sous  l'influence  de  toutes  les  forces  qui  agissent 
sur  lui,  et  soient  * l'angle  dont  a tourné  l’aiguille, 

2 a la  longueur  A B espacement  supérieur  des  lils, 

2 S la  longueur  a b espacement  inférieur  des  tils, 
l’ le  poids  du  barreau,  T la  tension  commune  de 
chacun  des  lils,  L leur  longueur  et  1 cette  même 
longueur  projetée  sur  la  verticale.  Menons  par  le 
point  c la  ligne  A’  B'  égale  et  parallèle  à A C B ; ■ 
joignons  AA  etBB';  AA'  BB’  sera  un  rectangle 
vertical  et  les  lignes  A B et  acb  seront  dans  un 
même  plan  horizontal  (Fig.  4). 

Le  poids  P peut  se  décomposer  en  deux  forces 


Fig.  3. 


:y>Ÿ2 


F!g.  4. 


p 

égales  à ^ appliquées  en  a et  b,  la  tension  T,  di- 
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rigée  suivant  a A,  se  décompose  suivant  la  verticale  en  une  force  qui  a pour 

T l 

valeur  T cos.  AA  a,  c’est-à-dire  — . Or  le  système  étant  un  équilibre, 

la  résultante  îles  forces  appliquées  en  a doit  être  nulle.  La  projection  de 
celte  résultante  sur  la  verticale  doit  être  nulle  aussi,  et  par  conséquent 
on  a : 

T1  - J1 

L ~ 2'’ 


Du  point  A' abaissons  une  perpendiculaire  A'Jt’  sur  ac6;  la  composante  , 
horizontale  de  la  tension  qui  .agit  suivant  aA’  peut  se  décomposer  elle- 
même  suivant  ak‘  et  A' A';  il  en  est  exactement  de  même  en  b,  en  sorte 
que  nous  aurons  deux  forces  égales  dirigées  suivant  a k'  et  b k qui  se  dé- 
truiront, et  deux  autres  dont  la  direction  est  perpendiculaire  à celle  de 
l’aiguille  qui  constituent  un  couple  faisant  équilibre  au  couple  du  magné- 
tisme terrestre. 

La  composante  horizontale  de  la  tension  a pour  valeur  : 

_ . . , Afl 

T cos.  AoA  = f — . 


L expressiou  de  la  composante  perpendi 

T x cos.  k'  A'a  = T x 

L 1 ê 


A 'k' 
A 'a 


ou  T 


X L ’ 


En  nommant  K la  valeur  du  couple  bifilaire  horizontal  qui  tend  à ra- 
mener l'aiguille  à sa  position  d’équilibre,  on  aura  donc  : 

K = 2 T x --  X ac  = 2iJ  sin.  a y . 


El  en  remplaçant  T par  sa  valeur  tirée  de  l’équation  qui  égale  les  com- 
posantes verticales,  on  a : K = ^-^y,n— *,  équation  à laquelle  il 

faut  joindre  l’équation  de  condition 

I*  = L’  -f  a’  — a*  — 2 a î cos.  «. 

En  général  a et  S sont  si  petits  par  rapport  à L qu’on  peut  sans  erreur 
supposer  I = L,  et  nous  ajouterons  que  la  torsion  propre  à chaque  lit  in- 
troduit aussi  deux  petits  couples  obliques , mais  tellement  faibles  qu’on 
peut  négliger  leur  action. 

Parmi  toutes  les  positions  que  peut  prendre  le  barreau  sous  l'action 
combinée  des  deux  couples  magnétique  et  bifilaire,  il  en  est  une  particu- 
lièrement intéressante  au  point  de  vue  des  observations,  qui  est  celle  pour 
laquelle  l’axe  magnétique  de  l'aiguille  est  normal  au  méridien  magnétique. 
On  voit,  en  effet , que  pour  cette  position  toutes  les  forces  magnétiques 
perturbatrices  qui  allèrent  la  déclinaison  sans  modifier  l'intensité  horizon- 
tale, laisseront  le  barreau  magnétique  immobile,  puisque  les  composantes 
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do  chaque  couple  perturbateur  sont  appliquées  en  sens  directement  con- 
traires l’un  à l'autre  aux  deux  extrémités  de  l’axe  magnétique  ; au  contraire, 
les  forces  qui  altèrent  l'inlensitc  horizontale  auront  leur  entier  effet  et 
manifesteront  leur  action  par  des  déplacements  angulaires  du  barreau 
autour  de  l'axe  C O. 

Concevons  doue  que  par  des  tâtonnements,  c'est-à-dire  en  faisant  varier 
peu  à peu  la  position  d’équilibre  dépendant  du  mode  de  suspension  seul, 
on  ait  amené  l’aiguille  dans  la  position  indiquée,  le  moment  du  couple 
magnétique  est  maximum  et,  en  le  désignant  par  M,  on  a: 

ail*  sin.  a.  rf*  P sin.  * 

Il  <111 « • 


en  désignant  par  d l’espacement  des  (ils  lorsqu'on  les  suppose  parallèles 
’eten  remplaçant  l par  L qui  en  diffère  très-peu,  comme  nous  l'avons  vu. 

On  voit  donc  que  la  mesure  directe  des  différentes  quantités  qui  entrent 
dans  cette  expression  permettra  de  trouver  la  valeur  du  couple  magné- 
tique tout  aussi  bien  qu'en  observant  la  durée  d'un  certain  nombre  d’os- 
cillations, et  comme  la  méthode  qui  sert  à la  mesure  des  angles  dans  le 
magnétomètre  rornporte  une  très-grande  précision  et  qu’on  peut  obtenir 
aussi  les  autres  éléments  de  la  formule  avec  toute  la  rigueur  désirable,  il 
s'ensuit  qu’on  arrive  ainsi  à une  valeur  très-approchée  de  la  force  di- 
rectrice qui  agit  sur  le  barreau  aimanté. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  l’on  se  sert  du  magnétomètre 
bifilaire  pour  observer  les  variations  de  l’intensité  horizontale.  Le  moment 
M est  le  produit  du  magnétisme  propre  du  barreau  que  nous  supposons 
invariable  par  l’intensité  horizontale  variable  du  magnétisme  terrestre. 
Lorsqu’en  vertu  de  cette  variation  M varie,  l’angle  « varie  aussi;  on  a donc  : 

cos.  d a sin.arftl 


d M = A S P 


L’équation  de  condition  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  donne  : 
a î sin.  * d « 


d l 
trouve  : 


l 


-,  de  sorte  qu’en  remplaçant  d l par  sa  valeur,  ou 


, VI  _ » n I C08'  * * A <?.  sin.’  «.  d a.  I 

AÎP)  l P (’ 

et,  en  divisant  par  M,-*1  - jcotg.  | du. 

A Æ 

Si  l’on  néglige  la  petite  fraction 
d M 

~\T  = “‘S-  1 d «• 
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Enlin,  il  est  toujours  possible  d'établir  les  conditions  d'équilibre  de  telle 
sorte  que  pour  la  valeur  moyenne  de  M,  on  ait  : « = A3”,  soit  en  inodi- 
fiant  les  longueurs  a,  f,  soit  en  faisant  varier  la  longueur  des  Dis,  soit  encore 
en  ajoutant  des  poids  au  barreau  ; de  cette  manière  l’équation  précédente 

devient  : ^ = d 1. 

M 

Nous  avons  dit  comment  l’on  observe  avec  une  échelle  horizontale 
un  miroir  et  une  lunette  les  déplacements  angulaires  du  barreau.  Si  D 
est  la  distance  exprimée  en  millimètres  qui  sépare  le  miroir  de  l’échelle, 
et  par  conséquent  aussi  le  miroir  de  la  lunette,  une  lecture  de  n millimètres 

dans  la  lunette  correspondra  à une  valeur  de  da  égale  à qqj.  Or,  comme 

on  a = d a,  il  en  résulte  = a-K,  et  on  a ainsi  la  fraction  dont 
M M 3 U 

on  a changé  l’intensité  horizontale  magnétique,  sa  valeur  moyenne  étant 
prise  comme  unité. 


NOTE  C (p.  257), 

RELATIVE  A LA  DÉTERMINATION  DES  ÉLÉMENTS  MAGNÉTIQUES  DES  PRINCIPALES 
STATIONS  DI’  CLOBE  TERRESTRE. 

Nous  donnons  dans  cette  note  tous  les  renseignements  que  nous  avons 
pu  recueillir,  grâce  à l’empressement  obligeant  avec  lequel  ils  nous  ont 
été  communiqués. 

Nous  avons  déjà  eu  l’occasion  de  citer  les  observations  magnétiques  qui 
se  font  à Paris  avec  une  précision  remarquable  sous  la  direction  de 
M.  Liais.  En  1855,  MM.  Goujon  et  Liais  ont  déterminé  l’influence  locale 
pour  les  différentes  salles  de  l’Observatoire  où  se  font  des  observations  ma- 
gnétiques. Dans  ce  but,  ils  ont  choisi  quatre  stations  circonvoisines  qui 
étaient  Montrouge,  la  plaine  St-Denis,  Vincennes  et  St-Cloud,  et  ils  ont  ob- 
servé dans  chacune  la  déclinaison,  l’inclinaison  et  l’intensité  magnétique. 
On  a pu  conclure  de  la  valeur  de  ces  éléments  celle  qu’ils  devaient  avoir 
à l'Observatoire,  et  en  comparant  cette  valeur  avec  celles  réellement  ob- 
servées, on  a déterminé  les  erreurs  locales. 


STATION. 

DAT*. 

DECLINAISON. 

INCLINAISON. 

Intensité  horix. 
Valeur  absolue. 
Unités  de  Gauss. 

Observatoire  i»e  Paris,  i 

1854 

20"  r 55" 

GG*  25' 3 

» 

Lat.  48"  50'  13" , 

Lonsitucle  de  Greenwich  . 

1855 

18  57  45 

G6  22  5 

» 

2°  20’  24"  E 

I85G 

19  48  21 

GG  19  2 

1,8882 
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NOTES. 


M.  Plautamour,  directeur  do  l’Observatoire  de  Genève,  nous  a commu 
niqué  les  résultats  des  observations  magnétiques  les  plus  récentes  : 


STATION. 

DECLINAISON. 

DATES. 

INCLINAISON. 

DATES. 

Genève 

Lat.  46°  1 1'  59" 

18°  59’, 76 

1846,0 

04°  40', 5 

1855,34 

Long,  au  mérid.  de  Paris. 
3"  19’ 0. 

Ci 

v/5 

1853,0 

63°  59’ ,65 

1842,32 

A l’Observatoire  de  Greenwich,  la  moyenne  de  toutes  les  observations 
laites  pendant  l'année  1 8ÎS6  donne  pour  les  éléments  du  magnétisme  ter- 
restre les  valeurs  suivantes  : 


Gueeswich. 

bat... 5P  28’  39". 

I.ong.  de  Paris.  2 20  24  O. 


Déclinaison.  . . . 21°  42’  52. 
Inclinaison.  ...  08  31 
Intensité  horizontale.  . . 3,822. 
Valeur  absolue. 

Unités  anglaises. 


Les  unités  dont  on  s’est  servi  à Greenwich  pour  la  mesure  de  l’intensité 
sont  le  pied  et  le  grain  anglais,  au  lieu  du  millimètre  et  du  milli- 
gramme comme  à Paris. 

M.  Quetelet,  directeur  de  l’Observatoire  de  Bruxelles,  publie  chaque 
année  le  résultat  d'un  grand  nombre  d'observations  magnétiques  faites, 
soit  à Bruxelles  sous  sa  direction,  soit  par  divers  observateurs  qui  les 
lui  communiquent.  Nous  extrayons  de  ses  notices  les  tableaux  suivants  : 


STATIOX. 

hath*. 

DBCLINAlftOX. 

INCLINAISON. 

Bruxelles. 

Latitude.  ....  50°  5 f i i". 

! Long,  de  Paris.  .2  1 46  E. 

1852 

1853 

1854 

1855 

20°  18’  2 
20  G,  0 
19  57,  7 
19  57,  5 

67“  48’  f;  | 
67  47,  6 
67  4.5,  0 
67  43,  0 

La  moyenne  des  valeurs  obtenues  pour  l’intensité  de  la  force  horizontale 
à Bruxelles  de  1828  à 43  est  0,903  en  prenant  pour  celle  de  Paris  1 ,000. 
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Eléments  magnétiques  pour  la  date  1 853 , GG*  déterminés  par 
1U.  A.  Ermann. 


STATIONS. 

L4TITVDS. 

Long.  à TE. 
de  Taris. 

INCLINAISON. 

DECLINAISON. 

Iuteusite  horii. 
Valeur  absol. 

Berlin.  . . 

52°3l’5  5" 

Il*  3’  11" 

67°  29' 72" 

14°  511  3" 

1.7900 

Paris.  . . 

5Ü  LC 

0 

mi  25  23 

29  11  51 

1.8503 

Marseille  . 

u is  ia 

q.r>r,  o 

ai  51  a 

a ai  ai» 

2, I02Ü 

C.arthngcnc  . 

ai  35  n 

a A B 40  aû 

51  55  li 

La  aa  2o 

2.  3251 

Malapa  . . 

ac  13  Là 

353  14  31 

âS  LD  LG 

2Ü  11  41 

2.3438 

Santander 

ts  ia  ü 

351  27  22 

fi3  38  39 

21  13  31 

2.0493 

Nantes  . . 

il  L3  IK 

350  fi  44 

lifi  2 95 

21  28  51 

1,9300 

Les  unités  qui  mesurent  les  intensités  sont  les  unités  de  Gauss. 


Observations  magnétiques  dans  le  nord  de  l'Allemagne  et  en  Hollande, 
par  U.  E.  Quetelet , réduites  au  t,r  janvier  185c. 


STATIONS. 

LATITl.DK. 

Longitude 
au  méridien 
de  Taris. 

INCLINAISON. 

1 ii  tenuité  horizout. 

rapportée 
à celle  d'Altona. 

Bruxelles 

5n05i’  it"' 

2°&r  4B"0. 

fil“3i’  fi 

1.034 

Odogne 

511  511  29 

4 31  39  E. 

fil  11.9 

1,019 

Bonn 

ao  ia  i a 

4 45  45  E. 

fil  2*fi 

1 . 058 

Gotha 

59  51 

8 23  E. 

GH  48.fi 

1,051 

| Gœttinguc.  . . . 

51  32 

1 14  E. 

ai  9J 

1.033 

' Berlin 

52  31 

LC  41  if!  E. 

61  27.4 

1,029 

j Allons 

aa  aa  iü 

1 311  31)  E. 

US  27.2 

1.000 

i Amsterdam.  . . . 

i2  22  an 

2 32  54  E. 

GS  14.9 

1.014 

i Rotterdam.  . . . 

ü n 

2 & 59  E. 

GH  4*6 

1,008 

Une  communication  de  M.  I, amont  nous  donne  les  résultats  des  obser- 
vations les  plus  récentes  faites  à Munich  : 


STATION. 

DATES. 

DÉCLINAISON 

MOYENNE. 

INTENSITÉ  IIORIZONT. 
MOYENNE. 

Munich 

1854 

ir 

ic: 

45 

1 .9615 

l.al.  48“  8' 

1855 

L5 

U 

L2 

i .95118 

Longitude  de  Paris  : 

1856 

15 

5 

Ü 

1.9(180 

9”  IG'  15"  E. 

1857 

U 

51 

an 
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Observations  magnétiques  faites  en  Angleterre,  en  Hollande,  en  Belgique  et 
en  France,  par  M.  Mahmoud , directeur  de  l'Observatoire  du  Caire,  ré- 
duites au  ML  janvier  1466, 


STATIONS. 

L4TITVDI. 

Loup,  nu  mér. 
Ht  Paris. 

Intensité 

horiiont- 

Valeur 

absolue, 

totale. 

Edimbourg.  . . 

55®  67' 

20" 

6* 

41' 

%// 

0. 

71»  20’ 5 

i.nm 

5.004 

Manchester.  . . 

hA 

211 

0 

1 

ai 

ü 

6ü  67.  7 

1.633 

4,912 

I U ver  pool.  . . . 

61 

2i 

m 

6 

ui 

ii 

711  uQ 

1,683 

4,925 

Dublin 

61 

21 

u 

8 

Ü 

62 

lü  25J 

Miîl 

4.975 

Cambridge.  . . 

6 2 

12 

61! 

2 

U 

31 

Cl  68-3 

1,729 

4.808 

Os  tord 

6! 

16 

aa 

a 

36 

61 

GS  50.3 

1,737 

4.812* 

Kew 

62 

is 

LO 

2 

il 

û 

C8  33.0 

1.764 

4.798 

Greenwich.  . . 

5J 

2S 

311 

2 

20 

21 

(18  31.2 

1.766 

4.795 

Levde.  .... 

61 

ü 

23 

2 

B 

23 

E. 

08  19. a 

1,767 

l-ij  8 1 

Amsterdam.  . . 

62 

22 

an 

2 

22 

61 

Cl  24.9 

1.763 

4- 702 [ 

; La  Haye.  . . . 

62 

i 

211 

1 

il 

Lü 

M 18,8 

1.768 

4,785 

Rotterdam.  . . 

61 

5l5 

II 

2 

3 

61! 

118  ÜJJ 

1.773 

4.775! 

Bruxelles.  . . . 

6Ü 

61 

L1 

2 

1 

16 

(!7  39.8 

1.801 

4 . 7 .19 

Calais 

611 

67 

11 

0 

21 

0 

0. 

CI  61).  6 

1.782 

4.756, 

= Dieppe 

il 

66 

36 

1 

L6 

ai 

67  22.6 

1.826 

4,74  + 

Houen 

12 

21» 

211 

i 

LA 

32 

61  4.0 

1.843 

4.730 

! Saint -Germain. 

il 

ta 

37 

0 

L 1 

il 

66  31.6 

1.883 

1.724 

Enuhicn.  . . . 

il 

67 

61 

0 

i 

1 

00  12.0 

1.884 

4.  734  ! 

Versailles.  . . . 

14 

17 

50 

0 

LU 

ü 

GO  26. 1 

1.888 

4.722 

Paris 

il 

60 

13 

0 

0 

0 

66  21,8 

1,889 

4,722 

Observations  magnétiques  faites  en  Espagne  , communiquées  par 
M.  Manuel  Bice  Senobas. 


STATIONS. 

LATITIDE  . 

Long,  au  mér. 
de  Paris. 

DKCMUAiao*. 

ISCLPUIMIt, 

BiTtt. 

40  26 
36  il 

42  14 

13  23 
13  17 
i3  23 

6®  21  0" 
Ü 28  16 

U 1_46 
lü  33  16 
13  3 16 

i 6 16 

2 *>o  5 5 r 2 7 n 

61®  18' 
60  60.2 
63  21  .3 
63  36 
Ci  23.9 
62  36.9 

1855 

1853 

a 

■ 

» 

» 

i Lisbonne.  . .... 

| Vigo 

Ferro! 

VarÊs 

Rasages 

n 23 

M.  Rico  Senobas  vient  de  nous  communiquer  le  résultat  d'observations 
récentes  faites  à Lisbonne. 

Déclinaison  observée,  le  22  juillet  1857,  par  M.  Lamont  : 21*  I V 18" 
Inclinaison  id.  par  M.  Pcvrado  : CO  49  JS 
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Une  communication  de  M.  Buy  s Ballot  nous  donne  la  valeur  des  deux 
mêmes  éléments  magnétiques  pour  Utrecht,  à la  date  du  SU  août  1857. 
Déclinaison  : 18“  56' 

Inclinaison  : 08  4 ,5. 

Kn  Autriche,  un  grand  nombre  de  stations  placées  sous  la  direction  de 
M.  Kreil  forment  un  système  très-complet  d’observations  magnétiques,  te 
tableau  suivant  présente  les  éléments  magnétiques  en  quelques-uns  de 
ces  points;  leurs  valeurs  sont  réduites  au  1er  janvier  1850,  date  la  plus  ré- 
cente pour  laquelle  on  les  ait  calculées. 


STATIONS. 

LATITUDE. 

Loup  tude 
au  mèrid. 
de  Paris. 

DECLINAISON. 

INCLINAISON. 

Intel»,  totale. 
Valeur  absolue, 
l'nit.  «le  Causa. 

Padouc 

45”  24’ 

9"  32 

15”  0’8 

62°  50' 

4,542 

1 Venise 

45  2IÏ 

9 59 

15  1 ,1 

02  43 

4,526 

1 Salibour?.  . . . 

57  48 

10  30 

15  10,6 

04  34 

4,  567 

1 Ancône 

43  31 

1 1 0 

14  8,4 

RO  57 

4.  407  | 

Trieste 

4 5 *30 

U 25 

14  28,2 

02  39 

4,528  | 

I.nvliach 

46  3 

12  12 

13  58,5 

02  51 

4,534 

Orats 

47  4 

13  8 

13  49,2 

03  27 

4 , 550 

Vienne 

48  .13 

14  2 

13  31,1 

04  20 

4.  590 

Hauiise 

42  38 

15  47 

12  17,8 

59  27 

4,  451 

Ofen 

47  2» 

10  43 

12  18,0 

03  13 

4,  537  1 

Temeswar.  . . . 

45  25 

18  52 

10  50,0 

01  30 

4,  493 

En  Russie,  les  seules  observations  récentes  sont  celles  des  observatoires 
magnétiques  placés  sous  la  direction  de  M.  Kupfl'cr. 


STATIONS. 

LATITLDR. 

Longitude 
au  méridien 
de  Par». 

DECLINAISON 

INCLINAISON. 

Intensité  horii. 
Valeur  absolue. 
Unités  de  Gauss 

DATES 

59”  57' 

27"  59' 

fl”  20' 

70»  59' 

1,652 

1841 

Pétersboum. . 

5 50 

1850 

70  49 

1851 

50  30 

38  14 

7 44 

I858i 

Cathérinbourg. 

70  5,1 

1851 

1,850 

1841 

[ 

39  54 

* 

8 54 

1850 

Barnaou! . . 

08  55 

1851' 

2,001 

1841 

• 

» 

4 10 

1850 

Nertchinsk . 

07  23,1 

1851 

2,212 

1841 

Pékin?  . . . 

Mission  russe 

{ 39  54 

114  9 

» 

50  4,3 

1851 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  citer  plusieurs  fois  les  observations 
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magnétiques  du  colonel  Sabine.  Nous  donnons  dans  le  tableau  suivant  les 
éléments  magnétiques  pour  les  quatre  principales  stations. 


STATIONS. 

I.ongit.  au  mer. 
<lc  Greenwich. 

LATITVDI, 

DÉCLINAISON 

INCLINAISON. 

INTENSITÉ 

horix. 

DATKS  I 

moyenne*. 

Toronto.  . 
Hobarton. 
Le  Cap.  . 
Stc-Hélène 

79»  21'  0. 
147  27  E. 
IS  29  E. 
5 40  0. 

45»  39' N. 
42  45  S. 
33  55  S. 
15  30  S. 

1°  33'  0. 
9 57  E. 
29  7 0. 

23  51  0. 

75"  15 

— 70  34 

— 53  25 

— 22  70 

3,54 

4,51 

4,40 

5,57 

(te  184557 
de  1 843  à 8 
(le  1 8 4 1 à (! 
de  1 S i 4 à 7 

La  valeur  absolue  de  l’intensité  horizontale  est  exprimée  au  moyen  des 
unités  anglaises.  Dans  la  colonne  des  inclinaisons,  le  signe  — indique 
que  c’est  le  pôle  sud  de  l’aiguille  qui  plonge  au-dessous  de  l’horizon. 

Dans  les  Indes,  un  service  spécial,  Magnetic  survey,  a été  organisé  pour 
les  observations  magnétiques;  voici  le  résultat  de  celles  qui  ont  été  faites 
de  janvier  à mai  18b(i  par.M.  Hermann  Schlaginlweit. 


Byon 

DÉCLINAI  SON. 

INCLINAISON. 

DATKS. 

Débrooghur.  . 

2"  S’  E. 

38"  29’  17" 

Février  l 856. 

Tezpore  . . . 

1 59  K. 

37  14  58 

Janvier. 

Odulçoorie.  . 

2 5 E. 

2G  27  62 

Il 

Calcutta  . . . 

2 24  E. 

28  0 4 

Mars. 

Benarcs. . . . 

1 27  E. 

32  40  U 

Avril. 

Lucknow.  . . 

1 i2  E. 

35  18  20 

■ 

Agra 

1 14  E. 

■ 

NOTE  D (p.  3. TJ), 

RELATIVE  AUX  ÉLECTROMOTEl'RS. 

Nous  avons  donné,  en  parlant  des  électromoteurs,  les  principaux  résul- 
tats de  la  théorie  de  M.  Jacobi  ; ces  résultats  paraissaient  remarquables  par 
leur  généralité  et  en  même  temps  par  leur  simplicité;  mais  les  expériences 
nombreuses  faites  depuis  quelques  années  sur  les  machines  électromo- 
trices, et  en  particulier  les  observations  récentes  de  M.  Soret  qu’il  a bien 
voulu  nous  communiquer,  montrent  que,  dans  la  plupart  des  cas,  les  for- 
mules de  M Jacobi  ne  s’accordent  pas  avec  les  faite.  Cette  théorie  des  élec- 
tromoteurs n’en  reste  pas  moins  très-utile  à connaître,  car  elle  servira  tou- 
jours de  point  de  départ  dans  ce  genre  de  recherches,  et  le  défaut  de 
concordance  que  l’on  signale  entre  les  résultats  auxquels  elle  conduit  et 
ceux  de  l’observation  indiquent  seulement  qu’elle  est  incomplète.  Nous  en 
donnons  donc  ici  le  résumé  tiré  d’un  mémoire  de  M.  Jacobi.  [Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys  , t.  XXXIV,  p.  451.) 
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Soit  une  machine  électromotrice  de  forme  quelconque,  dans  laquelle  un 
courant  circule,  mais  que  l’on  maintient  au  repos.  Si  l’on  désigne  par  le  la 
force  électromotrice  d'un  couple  de  la  pile  qui  fonctionne,  par  n le  nombre 
de  couples,  par  p la  résistance  totale  du  circuit  et  par  I l’intensité  du  cou- 

n k 

rant,  on  aura  évidemment  la  relation  I = — • 

? 

On  fait  marcher  l’appareil,  le  mouvement  commence  par  s’accélérer  en 
même  temps  que  l’intensité  du  courant  diminue,  affaiblissement  que  l’au- 
teur attribue  uniquement  aux  courants  d’induction  développés  par  le 
mouvement  dans  les  hélices  des  électro-aimants;  après  un  certain  temps 
on  voit  l'aiguille  d’un  galvanomètre  introduit  dans  le  circuit,  s’arrêter  et 
le  mouvement  devenir  uniforme.  C’est  qu’à  ce  moment  l’intensité  i du 
courant  est  telle  que  les  actions  magnétiques  font  équilibre  aux  résis- 
tances qui  agissent  sur  la  machine. 

Le  magnétisme  m d’un  électro-aimant  est  proportionnel  à l’intensité  » du 
courant  et  au  nombre  P des  tours  de  l’hélice,  de  sorte  que  l’on  a m = p i. 

Or,  à cause  de  l'état  d’équilibre  où  se  trouvent  toutes  les  forces  agissant 
sur  la  partie  mobile  de  la  machine  électromotrice,  la  résultante  des  résis- 
tances R est  égale  à la  résultante  moyenne  des  forces  magnétiques  qui 
ont  pour  facteur  le  carré  du  magnétisme  constant  développé  dans  les 
électro-aimants  et  les  fers  doux.  Ainsi  l’on  a R = p’  «’,  si  l’on  ne  tient 
pas  compte  d'un  facteur  indépendant  de  l’intensité  du  courant,  c’est-à-dire 
que  la  résultante  des  résistances  qui  agissent  sur  un  électromoteur  en  mou- 
vement est  proportionnelle  au  carré  de  l’intensité  du  courant  qui  y circule. 

La  vitesse  v dont  l’appareil  est  animé  est,  elle  aussi,  une  fonction  de 
cette  même  intensité  : en  effet,  en  désignant  par  »’  l’intensité  du  contre- 
courant,  on  a : i = I — i’. 


D'autre  part , la  force  électromotrice  d’un  courant  d’induction  déve- 
loppé dans  l'hélice  d’un  électro-aimant,  sous  l’influence  du  mouvement 
d’un  autre  électro-aimant  ou  d’un  fer  doux,  est  proportionnelle  au  magné- 
tisme m de  ce  dernier,  au  nombre  P des  tours  de  l’hélice  et  à lu  vitesse  re- 
lative, c'est-à-dire  à la  vitesse  v de  l’appareil.  En  outre,  la  qualité  des 
noyaux  du  fer  doux , leur  forme , leurs  dimensions  et  en  général  la 
disposition  des  parties  mobiles  de  la  machine  par  rapport  aux  fixes , 
ont  sur  l’intensité  du  courant  d'induction  une  influence  que  M.  Jacohi 
exprime  par  un  coefficient  x constant  pour  le  même  appareil.  D’après  ce 
que  nous  venons  de  dire,  en  se  rappelant  que  p est  la  résistance  totale  du 
circuit  dans  lequel  circule  aussi  le  courant  d’induction,  on  a : 


ou,  en  remplaçant  ( par  sa  valeur  I — f. 


Les  deux  éléments  du  travail  qu’effectue  l’électromoteur,  et  dont  l'ex- 
pression est  R v,  se  trouvent  ainsi  exprimés  en  fonction  de  l’intensité  f.  S; 
la  résistance  extérieure  vient  à changer,  après  quelques  instants  d’un 
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mouvement  accéléré  ou  retardé  pendant  lesquels  l'intensité  du  courant 
varie  en  sens  inverse,  la  vitesse  redevient  constante  en  même  temps  que 
l'intensité  du  courant,  et  les  éléments  de  la  nouvelle  valeur  du  travail 
R'  et  v'  sont  liés  à la  nouvelle  valeur  de  l’intensité  «'de  la  même  manière 
que  R et  v l’étaient  à i.  On  a donc  pour  l’expression  générale  du  travail, 
dans  tous  les  cas  de  mouvement  uniforme  que  la  machine  peut  présenter  : 

T = R.=|P*Xf^=f^  *. 

C'est  la  relation  qui  existe  dans  tout  éleclromoteur  qui  fonctionne  d'une 
manière  régulière  entre  le  travail,  c’est-à-dire  l’effet  utile,  et  l'intensité 
du  courant,  c’est-à-dire  la  dépense. 

Il  est  facile  de  voir  que  la  valeur  de  I qui  rend  T maximum  est  ce 

p 1*  »’  ** 

— -,  ou  en  remplaçant!  par  sa  valeur,  T,  = , 

4 x * 4 p x 

en  reportant  cette  même  valeur  dans  les  expressions  de  H et  de  v : 

fi»  n!  A 

s (t*‘ 


qui  donne  T,  = 


et 


•<o  — 


et  t'o  = 


Nous  ne  reviendrons  pas  sur  ce  que  nous  avons  dit  (t.  111,  p.339;  de  la 
valeur  de  T0  qui  est  indépendante  de tandis  que  R„  et  «>„  en  dépendent. 

CJuand  une  pile  fonctidnne,  on  sait  que  la  dépense  est  proportionnelle  à 
l’intensité  du  courante!  au  nombre  des  couples,  en  sorte  que  l’on  a pour 
l’expression  de  la  dépense  correspondant  aux  cas  du  travail  maximum  : 

À k 

O0  = »!,=  — • On  peut  donc  écrire  T0  = Uo  a— . D’où  l’on  déduit, 

Z Zi 

T 

pour  le  rapport  --  que  M.  Jacobi  désigne  par  K,  et  auquel  il  donne  le  nom 
d’effet  économique,  l’expression  E = 

Cette  expression  ne  dépend  que  de  la  force  électromotrice  qui  doit  être 
la  plus  grande  possible,  et  du  coefficient  x qui  caractérise  l’appareil. 

Si  l’on  suppose  que  la  surface  totale  de  la  pile  « est  seule  donnée,  en 
désignant  par  n le  nombre  inconnu  des  couples,  par  x la  résistance  de 
l’unité  de  surface  de  la  pile,  et  par  X’  la  résistance  totale  du  circuit 
moins  la  pile,  la  résistance  totale  sera  : 

f=—  +v; 


T.  = 


o h*  A* 


t x (n»,.-|-  X'®)’ 


Expression  qui  croit  avec  n et  dont  la  limite  est  - 


<j  t' 


Cette  valeur  est  le  double  de  celle  que  l’on  obtient  pourT0  dans  le  cas  du 
maximum  d’aimantation  qui  a lieu,  comme  on  le  sait,  lorsque  la  résistance 
de  la  pile  est  égale  à la  résistance  extérieure. 
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Nous  terminons  cette  note  par  la  communication  de  M.  Soret 
M.  Jacobi  s’est  occupé  seulement  du  cas  ordinaire  où  le  mouvement  de 
la  machine  électro-magnétique  s'effectue  dans  le  sens  naturel.  Mais  les 
formules  devraient  s'appliquer  aussi  bien  au  cas  où  l’on  force  la  machine  à 
prendre  un  mouvement  en  sens  opposé,  à l’aide  d’une  force  mécanique 
extérieure.  Il  suffit  de  donner  à la  vitesse  a une  valeur  négative.  Dans  ce 
cas,  ce  que  M.  Jacobi  a appelé  le  contre-courant  deviendrait  négatif,  c’est- 
à-dire  de  même  sens  que  le  courant  principal.  Le  courant  total  serait  donc 
plus  fort  pendant  que  la  machine  est  animée  d’une  vitesse  négative  que 
lorsqu’elle  est  arrêtée. 

Lorsque  l’on  donnerait  à la  machine  une  vitesse  négative  —|j,  d’après  la 


ti  h 

formule  i = — -,  le  courant  total  prendrait  une  valeur  infinie. 

P — x p*’ 

Or  cette  vitesse  ne  serait  pas  très-considérable,  puisque  c’est  la  valeur 
qui,  en  sens  positif,  correspond  au  maximum  de  travail  et  que  M.  Jacobi 
annonce  avoir  atteinte  dans  ses  expériences.  En  même  temps  que  l’intensité 
du  courant  deviendrait  infinie,  le  travail  mécanique  qu’il  faudrait  employer 
pourdonner  à la  machine  cette  vitesse  négative  deviendrait  lui-même  inlini. 

Enlin,  en  donnant  à la  machine  une  vitesse  plus  grande  encore,  le 
courant  changerait  de  sens. 

Or  ces  conséquences  ne  se  réalisent  pas  par  l'expérience.  Loin  d’aug- 
menter l’énergie  du  courant  en  faisant  marcher  la  machine  en  sens  inverse, 
on  en  diminue  l’intensité  presque  autant  que  si  le  mouvement  était  direct. 

On  pourrait  concevoir  que  ces  conséquences  ne  pussent  pas  se  réaliser 
d’une  manière  absolue,  tout  en  admettant  l'exactitude  générale  des  for- 
mules. Ainsi  l’existence  d’un  maximum  d’aimantation,  certaines  disposi- 
tions adoptées  dans  les  machines  électro-magnétiques  empêcheraient  une 
augmentation  illimitée  de  l’intensité.  Mais  comme  c’est  une  diminution 
considérable  que  l’on  observe,  il  faut  rechercher  les  éléments  négligés 
dans  le  calcul.  M.  Marié  Davy  a indiqué  deux  de  ces  éléments  (Compte, 
rendu  de  l'Académie  des  Sciences,  1833)  : c’est  l'inertie  électrique  du  con- 
ducteur lui-même  et  l’inertie  provenant  de  l’induction  du  courant  sur  lui- 
même  par  l’effet  de  ses  circonvolutions.  Un  troisième  élément,  beaucoup 
plus  important  que  M.  Marié  Davy  aura  peut-être  signalé  dans  son  dernier 
Mémoire,  dont  le  titre  seul  est  mentionné  dans  les  Comptes  rendus,  c’est 
que  chaque  fois  que  le  circuit  est  fermé,  les  barreaux  de  fer  doux  en  s’ai- 
mantant développent  un  contre-courant  énergique  qui  diminue  considéra- 
blement l'intensité  totale.  A la  rupture  du  circuit  il  y a bien  une  aug- 
mentation d’intensité  qui  se  manifeste  par  le  plus  grand  éclat  de  l’étincelle, 
mais  qui  est  loin  de  compenser  la  diminution  précédente.  Il  y a donc  une 
inertie  magnétique  qui  joue  un  rôle  très-important,  comme  le  feront  voir 
les  trois  expériences  suivantes. 

1°  J’ai  pris  une  petite  machine  électro-magnétique  de  Froment.  J'ai 
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enlevé  la  roue  qui  supporte  les  armatures  de  fer  doux  dont  l'attraction 
détermine  le  mouvement  de  la  machine.  L'arbre  de  cette  roue  qui  porte 
le  commutateur  était  laissé  en  place,  et  on  pouvait  le  mettre  en  mouve- 
ment à l’aide  d’un  mécanisme. 

En  mettant  une  pile  eu  communication  avec  la  machiue,  et  en  laissant 
cette  dernière  au  repos,  la  déviation  du  galvanomètre  introduit  dans  le 
circuit  était  de  48°;  en  donnant  à la  machine  une  vitesse  de  108  tours  par 
minute,  la  déviation  tombait  à 30";  en  augmentant  encore  la  vitesse  la 
déviation  diminuait  encore.  Ainsi,  sans  que  la  machine  produisît  un  travail 
mécanique,  par  le  seul  fait  de  l'inertie  magnétique,  il  se  développe  un 
contre-courant  très-énergique. 

2”  J’ai  pris  une  hélice  dans  l'axe  de  laquelle  on  pouvait  placer  à vo- 
lonté un  barreau  de  fer  doux.  J’ai  formé  un  circuit  avec  une  pile  et  un 
interrupteur  à mouvement  d’horlogerie;  une  aiguille  aimantée  servait  à 
mesurer  l’intensité  du  courant.  La  déviation  était  notable,  mais  plus  faible 
quand  on  plaçait  le  barreau  de  fer  doux  que  lorsqu’on  l’enlevait  (19  à 20° 
dans  le  premier  cas,  21°  dans  le  second;. 

3°  J’ai  pris  une  machine  électro-magnétique  construite,  par  Bonijoi. 
Dans  cette  machine  il  n'y  a qu’une  paire  d’électro-aimants  qui  s'aimantent 
et  se  désaimantent,  de  sorte  que  le  courant  est  interrompu  dans  tout  le 
circuit  (ce  qui  n’a  pas  lieu  dans  la  machine  Froment,  où  le  courant 
passe  toujours  dans  l'un  des  électro-aimants).  J’ai  mis  cet  appareil  en 
communication  avec  la  pile  en  introduisant  dans  le  circuit  une  hélice  dont 
la  résistance  fût  comparable  à celle  de  la  machine.  En  introduisant  un 
barreau  de  fer  doux  dans  l’axe  de  l'hélice,  on  observe  que  le  mouvement 
de  la  machine  est  notablement  ralenti,  ce  dont  on  peut  s'assurer  soit  en 
comptant  les  tours,  soit  simplement  à l’oreille. 

Ces  expériences  indiquent  clairement  que  l’aimantation  que  produit 
un  courant  discontinu  diminue  considérablement  l'intensité  de  ce  courant. 

Pour  donner  une  idée  de  l’influence  qu’elle  a dans  une  machine  électro- 
magnétique, je  citerai  les  chiffres  suivants  obtenus  avec  la  machine  de 


Froment. 

Déviation,  la  machine  étant  au  repos » .VT’ 

Déviation,  la  machine  faisant  248  révolutions  par  minute  dans 

le  sens  naturel  ( vitesse  positive) » 30* 

Déviation,  la  machine  faisant  242  révolutions  par  minute  en 
sens  inverse  (vitesse  négative; > 32* 


Ainsi  le  courant  est  bien  un  peu  plus  énergique  quand  la  machine  se 
meut  en  sens  inverse;  mais  on  voit  combien  la  différence  est  faible. 
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